عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
طرح جل لد ایجاد اشتغال و لو سعه صراها 
مناطق محروم تدوین شد 


گاز از جمله تسهیلات اعطایی به سرمایه کذاران است 


خاتمی: می‌دانم که میلیونها قلب در ایران و 
جهان در پیگیری لحظات سخت بیم و امید و 
بیشتر با اميد نجات این دو عزیز تپید 


تقدیر این بود که لاله و لادن 
هیچگاه حدای از هم نفس 
نکشند. تقدبر این نود که این یک 
روح در دو بدن هیچگاه جدای 
از هم به زیباییها و زشتیهای 
زک کی تاه BCE‏ آننکر باه بود 
که لاله و لادن هر دو کمتر از یک 
ساعت بعد از جداسازی کامل از 
یکدیگر جان به جان آفرین تسلیم 
کر دنل 


اول لاون رتت همست ار 


لاله می خندید. وقتی خبر مرگ 
او اعلام شد اولین سئوالی که به 
ذهن متبادر می شد. این بود: اگر 
خحدا خحواست و لاله زنده ماند 
چگونه باید خبر مرگ لادن را 
به او می دادند؟ آیا او 
می توانست این شوک دردناک 
را تحمل کند؟ 

اما حالا دیگر نه او و نه لادن, 
هیچکد ام دردی احساس 


نمی کنند وهردو باز هم در کنار 


صفحه ۴ 


اطزایات 


گسترش موج نارضایتی عمومی 
از عملکرد اشغالگران در عراق 


حوزه علمیه نجف نیروهای آمریکایی و انگلیسی را به اهمال 
در امر بازسازی عراق متهم کرد 


صفحه ۱۶ 


0 نبه۱۸ تبر۱۳۸۲-٩‏ جمادی الاول ۴ ٩-‏ ژوئیه ۳ -شماره۲۰-۲۲۸۱۵صفحه ۴۰۰ ریال -به همراه ۸ صفحه ضمیمه اطلاعات و۱۶ صفحه‌نیازمندیهای تهران‌بزرگ 


اند وه مردم‌جهان در کوج 
غمکنانه دو بر ند ه محبت و اميد 


آنچه در مورد عزیزان ما لاله و لادن پیش آمد ورقی از 
کتاب بزرگ تقدیر است ولی باید صبوری و شکیبایی این 
دو پرستوی سبکبال را در زندگی ۲۹ ساله خود ستود 


هم به حیات درخور تأمل خود 
در خاطره همه ما ادامه می دهند. 
نام لاله و لادن برای هميشه کنار 
هم باقی ماند. 

شاید مرگ این دوقلوی 
صبور و مقاوم که ۲۹ سال درد و 
رنج را تحمل کردند مقدمه ای 
باشد بر موفقیتهای علم پزشکی 
در اینده. 

یادمان باشد که مرگ لاله و 
لادن هیچگاه از ارزش کار تیم 


سردار فالساف: دشتردن آسب‌ها در فاصله 
بین خانه و مدرسه شکل می‌گیرد 


با دو چالش بزرگ بحران مدیریت و کارآمدی در جامعه 


ات 
لاله و لادن 


روبرو هستیم 


۹ پاورقی جدیدازفردادرضمیمه اطلاعات 
۹ 
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صفحه ۱۳ 


شریان حیات باغ هاو | 


کشتز ارهای کهن 
صفحه ۵ 


پزشکی جداسازی نمی کاهد. 
از هم جدا می شدند؛ انهایی که 
٩‏ سال هم نفس هم خندید» 
گریستند. شاد شدند» رنج بردند 


و... 
در ادامه گزارشی از آخرین 
تلاشهای گروه پزشکی را تا زمان 
بقبه در صفحه ۲ 


۹ گفتگو با دکتر عبدالمجید 14 
| ارفعی و دکتر عباس علیزاده 


انا لله و انا اليه راجعون 
با ادای احترام به محضر مبارک مراجع معظم علد 7 ۲ 
وبا تقدیرو تشکراز حضور سرداران عزیز. علماء. , 
اعلام فضلای ارجمند . مسئولان و مدیران محترم ۰ | 
کشور . دوستان وهمفکران گرانقدر که در مراسم 
تشییع. تدفین و مجالس ترحیم مرحوم والد بزرگوار 
حضور به هم رسأندند . به اطلاع می‌رساند مراسم 3 . 
بزرگداشت اربعین فقید سعید. عالم زاهد. مجاهد ربانی حضرت آیت الله 
حاج شیخ محمد صادق کر باسجی(نهرانی). پنجشنبه ۸۲/4/۱۹ بعد از نماز 
مغرب و عشا در قم . خیابان باجک . مسجد رضوی برقرار می‌باشد. 
حضور دوستان و آشنایان موجب ترویح روح آن فقید سعید خواهد بود. 


غلامحسین کرباسچی . خانواده‌های وابسته 


آگهی مزایده 
شماره ۱۱۰/۸۳۲۱۳۹۲ کت م 


انواع خودرو مستعمل 


4 


شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان 


« خرید ۷۰۰۰۰دستگاه قاب کنتور » 


جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۸۲/4/۲۱ به سایت کامپپوتری با 
آدرس: WW KRE ٨.٨٥0.18‏ و یا با آدرس‌های ذیل : 

. تهران ‏ خیابان ولیعصر جنب سینما آفریقا .ساختمان شماره 
۲ وزارت نیرو طبقه هشتم دفتر نمایندگی برق منطقه‌ای کرمان. 
کرمان . بلوار شهید عباسپور . شرکت سهامی برق منطقه ای 
کرمان .امور بازرگانی مراجعه فرمائید. 


انا لله و انا اليه راجهون 


با نهایت تاسف و اندوه فراوان درگذشت مادر عزیز و 
بزرگوارمان مرحومه مغفوره صدیقه رنجبر حاجی آبادی 
را به اطلاع کلیه فامیل و آشنایان محترم می‌رسانیم. به همین 
منأسبت مجلس ترحیمی در روز پنجشنبه ۸۲/2/۱۹ از ساعت ه 
الی 1/۰ بعدازظهر در حسینیه زرگنده واقع در خیابان شریعتی 
بالاتر از قلهک . خیابان زرگنده برگزار می گردد تشریف 
فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه 


و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف فرزندان : عباس و قاسم امیری و سایر 
فامیل و وابستگان 


انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 


 TRANIAN ASSOCIATION OF RAIL TRANSPORT ENGINEERING‏ کی 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) 


انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 


_ 


بسمه‌تعالی 
هى »ارعن توا 


سازمان همیاری شهرداریهای استان اردییل درصدد است نسبت به احداث 
پروژه شهرک توریستی واقع در شهر سرعین در زمینی به مساحت ۸۲ هکتار 
از طریق مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به واریزی 
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰۰۰ ريال بعنوان سپرده بحساب شماره ۵1۰۲ نزد بانک ملی شعبه 
اردبیل بنام سازمان اقدام و با در دست داشتن اصل فیش جهت دریافت 
مدارک لازم به دبیرخانه سازمان واقع در اردییل ۔ خیابان معلم پلاک ۱۷ 
را و 
۰ ریال بوده و بعنوان سرمایه اولیه سازمان منظور خواهد شد. 
سپرده واریزی سایر مشارکت‌کنندگان پس از انجام تشریفات قانونی در 
اسرع وقت مسترد خواهد شد. 


سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل ے 


وزارت دثاع انگلیس 
به ضعف اطلاعانی خود در حنگ 
عراق اعد اف کرد 


(بی.بی.سی» خواستار پایان یافتن مناقشه با دولت 

انگلیس شد 
در اعتراض به نوع برخورد رژیم صهیونیستی با مساله 

زندانیان فلسطینی 
نخست وزير فلسطین دیدار خود 
را با «شارون» لغو کرد 

کمیته مرکزی «فتح» استعفای «محمود عباس»» 
نخست وزیر فلسطین را از عضویت در این کمیته. 


لادن در ساعت ۱ به وقت تهران و لاله در ساعت ۰ در ميان غم و اندوه جهانیان فوت کردند 


صفحه ۱۶ 


شهردار تهران: 
وجود «مدیریت تردد» برای کاهش بار 
ترافیک تهران ضروری است 


سیاستگذاری «خودسر» عوامل تاثیرگذار در ترافیک شهر تهران, لزوم حضور مدیریت 
تردد در تهران را بیش از پیش می کند 


سهم ایران | 
در تولید متانول‌جهان | 
افزایش می بابد 


صفحه ۱۹ (ویژه نامه اقتصادی ) 


صفحه ۶ 


جناب آقای مهندس کریمی 
مدیرعامل محترم شرکت ایران گاز 

موفقیت شماء به عنوان اولین شرکت توزیع‌کننده گاز مایع در کسب 

گواهی‌نامه بین‌المللی 1509001-2000 را به کلیه مدیران و 

کارکنان شرکت تبریک می‌گوئیم. 

شرکت ایران گاز خوزستان , 


مدیریت محترم عامل شرکت پارس تابلو 


فنقدیر و فنس > 
جناب آفای مهندس محمد پارسا 


بدینوسیله از کلیه دوستان و آشنایان و بستگان و همکارانی که 


انتخاب شایسته شرکت پارس تابلو را بعنوان واحد نمونه صنعتی در سال ۱۳۸۱ و دریافت 
لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که نشانگر مدیریت و راهبری مدبرانه 
جنابعالی و همت و تلاش همکاران سخت کوش شما در سنگر تولید و خودکفائی صنعتی 
می‌باشد تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم. 

مدیریت و همکاران شرکت فولمن 


با حضور در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم پدر 
بزرگوارمان مرحوم قاسم خان تاجیک ما را یاری نمودند 
ویا از خارج و داخل کشور با تماس تلفنی و ارسال نامه و تاج 
گل یا درج آگهی اظهار همدردی نمودند. صمیمانه تشکر 
می‌نمائیم و ضمن آرزوی سلامتی برای همگان از اينکه قادر 
به سپاسگزاری حضوری نشدیم. پوزش می‌طلییم . 

شاهپور .شاهرخ . بهروز بهنام مهرداد و پیمان تاجیک 


خانواده‌های تاجیک و زندی. 


شنساسایی پییساتشار 
خدماتی . ساختمانی . تاسیساتی 


جهت کسب اطلا عات بیشتر بد صقحه ۲۰ مراجعه قرمالید 


سازمان اتوبوسرانی مهد 
در مورد خرید فیلترجات و بازسازی 


O 


بسمە‌تعالی 
اطلاعبه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص 
داوطلبان متقاضی کد رشته محلهای 9۵۱۱۸ ۵۲۱۶ از کد 
۰ ۰ » ۰ مر سم 4 
رشته امتحانی ۱۳۵۱ ازمون ورودی تحصلات تکمیلی انا لاوز تور 
(دوره‌های کارشناسی ارشد ناییوسته داخل) سال ۱۳۸۲ 


۳" 


آگهی دعوت به همکاری 
و صنایع جانبی 


جیت کسب اطللا عات بیشتر نك سح .۲ مر اجعد فر ماتید 


اطلاعیه معاونت بر نامه ریزی و بر رسیهای اقتصادی وزارت باز رگانی 


دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی 


8 وزارت بازرگانی در راستای آموزش. ترویج و تربیت نیروی انسانی متخصص برای پیاده‌سازی و گسترش تجارت 
الکترونیکی در ایران مبادرت به حمایت از برگزاری دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی به صورت 
عنوان واحد نمونه کشور انتخاب و مشترک تو سط دانشکده فنی و مهندسی SS CD Ul‏ سود در ایران کرده 
١‏ است که پس از اتمام دوره. مدرک تحصیلی مشترک دو دانشگاه فوق الذکر به فارغ التحصیلان اعطا می گردد. ضمنا 
معرقی سد دوره از مهرماه ۱۳۸۲ آغاز و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. 
8 سا ۰ ۱ 7 رشته های کارشناسی مورد قبول: 
سے 5 کلیه رشته‌های گروه فنی و مهندسی. ریاضی و علوم کامپیوتر. مدیریت و اقتصاد 
1 گھی دعوت» شرایط پذیرش: 
مجمع عمومی عادی سالبانه شر کت راهبران فولاد داوطلبان ورودی بایستی: الف) دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مورد قبول بوده و یا تا شهریور 
اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۱۵ ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شوند. ب) تسلط کافی به زبان انگلیسی ج) جزء ۲۰ درصد بالای فارغ التحصیلان دوره 
بدینوسیله از صاحبان سهام یا نمایند گان قانونی آنها دعوت 


زمانی مربوطه باشند. 
می‌گردد که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در 


شهریه دوره: 
و | تقیل نمو ده است (البته دانة حگونه, ابطه استخد م با ودارت 
تاریخ۲۹ ۱۳۸۲/۹ راس ساعت ٩‏ صبح در محل اقامنگاه قانونی وزارت بازرگانی شهریه ارزی دوره را تقبل نموده بته دانشجو هیچ گونه راڊ می با وزار 
شرکت واقع در اصفهان . خیابان هزار جریب خیابان ششم 


بازرگانی پیدا نمی‌کند و بالطبع پس از فارغ التحصیلی هیچ‌گونه تعهدی به این وزارت نخواهد داشت). 

- هر بنه ر بالے دوره به مبلغ 20/۰0۰/۰۰۰ بال معاد ن تو مان است که د قسط تو سط دا نت 
ملاصدرا پلاک ۱۲۸ تشکیل میگردد. حضور بهم‌رسانن هزینه ریالی دوره به مبلغ ريال معادل چهار میلیون تومان ر چهار قسط توسط دانشجو 
دستور جلسه بشرح زیر می‌باشد : 


فراخوان مقاله * 
همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی آیرآن 


شرکت فر آورده‌های نسوز آذر به 


پرداخت می شود. 
زمان ارسال مدا رک و انجام مصاحبه 
. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی. ِ داو طلیان بایستی حداکتثر ۳ تاریخ ۷:۵ نسیت ډه تکمیل و تحویل برگه های درخواست 
۲.بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی 
۹ 
۲. انتخاب بازرس قانونی. 


پذیرش و مدارک به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ترت مدرس اقدام نمایند. 

زمان انجام مصاأحبه ورودی: ۷/۸ 

داوطلبان می توانند برای اخذ برگه‌های درخواست ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی 
۶ و یا نشانی الکترونیکی ٥2.20.18‏ 0000۳00700600 تماس حاصل نمایند. 


٤۔‏ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع میبأشد. 
ینت مدیر ه 


نا کت 
0 


رو ئ 
حجت الا سلام والمسلهین 
(سید محمد خاتمی) رئیس 
جمهوری در پیامی درگذشت لاله 
و لادن بیژنی را لیت کت 

رئیس جمهوری در این پیام 
روحیه این دوخواهر را که پس از 
تحمل دشواری های فراوان در پی 
اینده‌ای پرنشاط تر بودند. سنود. 

سن کی یام رتس 
جمهوری به شرح ذیل است: 

من رح 

تسلیم دربرابر تقدیرالهی نشانه 
ایمان استوار ومقتضای معرفت 
عم و اه بات است. 

انچه درمورد عزیزان مالاله 
را ان امل ورن از کنات 
بزرگ تقدیر است»ولی باید 
صبوری و شکیبایی این دو پرستوی 
سبکبار را در زندگی ۲۹ ساله خود 
منت که و نه باظرفیت 
وروحیه ای در خور تحسین 
سرنوشت دشوار خود راتحمل 
کردند وشاداب و امیدوار به استقبال 
آینده پرنشاط تر رفتند. 

می دانم که میلیو نها قلب در 
ایران وجهان در پیگیری لحظات 
سخت بیم و امید وبیشتر باامید 
نجات این دو عزیز طبید ومی دانم 
که پزشکان وکارکنان و کارگزاران 
این عمل دشوارتر نیز ارزویی جز 
موفقیت وتامین زندگی اسان تر و 
لذت بخش برای لاله ولادن 
از ات این دو پردده محبت 
وامید در میان ما نیستند. 

از خداوند منان بخواهیم که 
روان پاکشان را شاد فرماید و به 
بازماند گان 5 صبر واجر 
اک 

بیمارستان رافلز: دوقلوی 
ایرانی دوگ شل 

بیمارستان رافلز سنگاپور در 
بیانیه ای دیگر در گذشت «لاله» را 
نیز تاییك: کرد .در این اله اند 
است:ادامه خونریزی مجال رابه 
لاله نیز نداد و وی به لادن پیوست. 

منابع بیمارستانی پیشتر 
درگذشت لاله رااعلام کرده بودند. 

این بیانیه می افزاید: بیمارستان 
رافلز با تاسف مرگ دوقلوی ایرانی 
را اعلام می کند. 

بیانیه زمان دقیق مرگ لادن را 
سا ۱۱۳ به رونت مج (نه 
وقت ایران) و دقیقا در زمان 
بابسا ری و 4( در ساقت ۱۶ 
۰ دقيقه اعلام ك 


دعر 


ی 


گزارش تلویزیون اندونزی از 
تلویزیون اندونزی دیروز با 
پخش گزارشی اعلام کرد پزشکان 
خسته کننده و طاقت فرسا برای 


اندوه مردم جهان در کوچ غمگنانه دو پرنده محبت و اميد 


لهراسب زادگاه آنان انتقال خواهد 
یافت. 


جداسازی لاله و لادن بیژنی در 
ش‌ ایور با کیت روبرو شدند. 

به گزارش واحد مرکزی خبر 
از جاکارتاء در این گزارش اعلام 
شد: لادن پس از عمل جداسازی 
و پیو ند رگ اصلی معز بر انز 
خونریزی شدید در ساعت ۲/۲۰ بعد 
از ظهر به وقت محلی در بیمارستان 
پیچید کی ویژه ای برخوردار است 
و این دو خواهر از نظر رگهای 
مغزی نیز با یکدیگر مشترک هستند. 

لاله در ساعت ۳/۲۰ بعدازظهر 
بعلت خونریزی شدید از دنیارفت. 

پزشکان دلایل کر فشک 
بودن این عمل را طولانی شدن 
چسبندگی مغز این دو خواهر پس از 
٩‏ سال محکم تال استخوانهای 
حمجمه و همچنین سست بودن 
تعدادی از استخوانهای دیگر داخل 
حمجمه دانستند. 

بازتاب درگذشت «لاله و 
لادن بیژنی » در شبکه‌های رادیویی 
و تلویزیونی جهان 

مرگ لاله و لادن بیژنی» دو 
خواهر بهم جسبیده ایرانی در 
حریان نوم از دشوارترین 
حهان بازتات 3 ای 
درشبکه‌های رادیویی و تلویزیونی 
فرانسه با پخش 7۹ در 
اول و اظهارات رئيس گروه 
پزشکی مرگ این دوخواهر بهم 
جسہید ۵ را دردناک خواند. 

شبکه تلویزیونی بی‌بی سی نیز 
در کٌزارش ویژه ای از محل 
ببمارستان «رافلز) سنگاپور اعلام 
کرد که ایرانیان از مرگ این دو 
خواهر بسیار متاثرند. 

در همین حال رادیو فرانس 
واقعه سخت و دردناک بود. 

دیگر شبکه‌های خبری رادیو 
پخش گزارشهایی از روند عمل 
جراحی, جداسازی و مرگ لاله و 
لادن آنرا یک واقعه تاسف بار 
خواندند. 

تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی 
به مناسیت درگذشت لاله ر لا دن 

ر دیس مجلس شورای 
اسلامی با ارسال پیامی ولیت 
کت کر این پیام امده است شرایط 
زندگ لاله و اول یک از 
عبرت آموز و تحسین برانگیز برای 


دیدار سفیران جدید چند کشور با رئیس‌جمهوری 


سرویس سیاسی: سفیران جدید ایتالیاه اتبوپی و بورکینافاسو در تهران 


دیروز استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهوری کردند و سفیر | 


آقای کروبی در ادامه این پیام 
به سختی‌هایی که نزدیک به ۳۰ 
سال این دو خواهر جوان متحمل 
شده‌اند اشاره کرده و افزوده است: 
آنها تلاش کردند که از تمام آنچه 
برای افراد عادی متصور است 
بهره‌مند شوند و با این کار درسهای 
فراوانی به هم سن و سالان و 
اطرافیان خود اموختند.رئیس 
مجلس شورای اسلامی باقدردانی 
از تلاش گروه جراحی و ابراز 
عواطف انساندوستانه مردم در 
کشورهای مختلف جهان برای 
خواهران دوقلو «لاله ولادن» طلب 
واا کد 

پیام تسلیت مقامات سنگاپور 

مقامات عالیرتبه سنگاپور در 
پیامی خطاب به آقای خاتمی 
رئیس جمهور اسلامی ایران از 
واقعه درگذشت لاله و لادن. 
خواهران دوقلوی بهم چسبیده 
اه سا تست روت 

به گزارش خبرنگار اعزامی 
واحد مرکزی خبر به سنگاپور 
دراین پیام بااشاره به تلاش بی وففه 
پزشکان و بی نتیجه ماندن عمل 
کی ات د مهوری 
اسا اماتا ی ار د 
لاله و لادن بیژنی ابراز همدردی 
له است: 

عم و اندوه در زادگاه لا له ولادن 

داز ی انتشان یر در کشت 
لاله ولادن دوقلوی به‌هم چسبیده 
ایرانی در جریان عمل جراحی 
جداسازی در بیمارستان «رافلز) 
کشور سنگاپوردر روز سه شنبه» 
موجی از تاثر و اندوه شهرستان 
فیروزاباد و روستای «لهراسب» 
استان فارس زادگاه آنان را 
فراگرفت. 

پدرو مادر» خواهران و برادران» 
دوا و ن و اا 
اجتماع در منزل مسکونی خانواده 
انان» در عم درگذشت این دوقلوی 
به هم چسبیده سوگواری می کنند 
شک می ریزند. 

«دادالله بیژنی» پدر لاله ولادن 
درخالی, که اشک از شمان 
| 
شکر گزاری به درگاه خداوند» 
گفت: «به رضای خدا و مشیت الهی 
راضی هستیم. لاله ولادن امانت 
خداوند دزد ما بودند و آمروز این 
امانت را به صاحبش دادیم.) 

پدرو مادر لاله ولادن همچنین 
از همراهی مردم و مسئولان ایران 
۵ ادا ۵ ی ار 
ساس ارف کر دنل 

خانواده لاله و لادن منتظر 
تصمیم و کشور هستند تا 
زمان ورود احساد انان به خاک 
وطن را اعلام کنند. 

مرتضی صفری یکی از 
فان لاله و لادن گت یس از 
ورود اجساد لاله ولادن مراسم 
تشبیم در شهر فیروزآباد انجام و 
سپس برای تدفین به روستای 


برای لا له و لادن 

فراع کان ک این رورا 
جوانی را پشت سر می گذارند 
اسمهای لاله و لادن پر از خاطره 
است. لاله و لادن تنها دو تن نبودند» 
سه دهه تاریخ این سرزمین را با 
خود داشتند. 

آن روز که اعلام شد دو نوزاد 
به هم جسبیده به دنيا امده اند 
تعجب و کنجکاوی و احساس 
عمی مشترک وجود بسیاری از ما 
را که در ان روزگار ۳ 
می گذراندیم» لبریز کرد و بعد کم 
کم به مهد کودی و مدرسه و 
دانشگاه رفتند و پیش چشم ما قد 
کشیدند.انان بردبار بودند و ما از 
این شکیبایی یکت زده» انان 
همدل بودند و ما از این همدلی 
متحیرء انان مهربان بودند و ما از این 
مهرب ی اج 

کاهی زند کیشان را در ذهن 
تصور کردیم» خوابیدن» بیدار شدن» 
درس خواندن, نمازگزاردن بیمار 
شدن, قهرکردن» آشتی... و ذهنمان 
ناتوان بود از تصور این زندگی. 
و با ما نیز و امروز که خبر مرگشان 
منتشر شد چه مغتنم بود برای ما 
برای ترکیدن بغضی و نم 
لاله و لادن پیش چشم ما قد 
کشیدند آما تا همین چند ووز پیش 
نمی دانستیم در حسرت دیدن روی 
یکدیگرند. چه گناه نابخشودنی 
ایت این ندانستن. 

شماری از هموطنان احتمالا 
شبهای گذشته رابا فکر لاله ولادن 
به بالین رفتند و دعایی چاشنی 
تصورات خود کردند. «جه خوب 
می شد از یکدیگر جدا شوند» و 
کبوتر خیال پر می کشید تا همه جا 
اما یک فکر بد. یک تصور ناجور 
درباره احتمال موفقیت آمیز نبودن 
عمل جداسازی آنان» خوابها را 
کابوس کرد کابوسی که صبح 
امروز خود زند گی و3 

فدردانی ایرانیان مقیم سنگاپور 

ایرانیان مقیم سنگاپور به نشانه 
قدردانی از ۲۲ پزشک معالج لا له 
ولادن ۳۳ دسته گل به گروه 
پزشکی معا لج تقدیم کردند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی 
واحد مرکزی خبراز سنگاپور بر 
روی این گلها که امروزدرمحل 
اقامت خبرنگاران دربیمارستان 
رافلز در معرض دید قرارگرفت 
دوشته له اسه قلت ایران از 
تلاشهای بی دریع پزشکان برای 


تبخات لاله و لا دنه خلاسازی انان 
ایرانیان موہ سنگا ډور 


همچنین با طبخ غذای ایرانی از 
گروه پزشکی معالج لاله و لادن 


پذیرایی و آنان را به صرف نهار 


ایرانی دعوت کر دند. 

ابراز تاسف پزشکان 
سنگاپوری از درگذشت لاله ولادن 

کیتگو جراح سنگاپوری مغز 
همه اعضای گر وه وی از 
درگذشت لاله و لادن دوقلوهای 
به هم چسبیده ایرانی در پی عمل 
رافلز بسیار غمگینند. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از سنگایون کیتکو در مصاحبه ای 
یراق کت همگی مااز این مسئله 
و نس 
زیاد در مراحل پایانی عمل جراحی 
این دوقلو برای ما بسیار مایوس 
کننده بو د. 

لو چون یونگ رئیس اجرایی 
گروه مدیریت بیمارستان رافاز نیز 
گفت: گروه پزشکی که ۲۴ پزشک 
و ۱۰۰نفر دستیار و پرستار را تشکیل 
می داد شامگاه دوشنبه پیش از اقدام 
به حدا سازی معز این دوقلو 
تصمیم ۳ فته بود به علت 
پیچیدگی های پیش بینی شده از 

وی با وجود این گفت 
مسئولان گروه دربی تاکید خانواده 
و دوستان لاله و لادن مبنی بر این 
که این دو بیمار در هر شرایطی 
خواستار جدا شدن بوده‌اند به عمل 
جراحی خود ادامه داد. 


مدیرکل 
آژانس بین المللی 
انرژی آتمی وارد 

تهر ان شد 


تهران خبر گزاری 
جمهوری اسلامی:_ 
البرادعی مدیرکل آژانس 
بین المللی آنرژی اتمی صبح 
امروز وارد تهران شد و مورد 
استقبال مسئولان انرژی اتمی 
ایران قرار گرفت. 

وی قرار است در طول 
اقامت در تهران با چند تن از 
مقامات حمهوری اسلامی ایران 
دیدار و گفتگو کند. 

البرادعی پیش از عزیمت به 
تهران» در فر ود گاه فرانکفورت 
آلمان گفته بود که هدف وی 
ترغیب تهران برای امضای یک 
بند الحاقی براق نظارت بیشتر 
۳ ات حه اک اتررال 


تین اج 


محمد 


تهران .خب ر گزاری جمهوری 
TT‏ ما رب 
صدور گراهی فوت. فردا به وطن 
باز گر دانده می شود. 

(شبان شهیدی مودبت» سفیر 
جمهو ری اسلامی ایران در 
اندونزی با اعلام این خبر افزود: از 
N‏ 
وقت سنگاپور همه کسانی را که 
دیدم» برای لاله و لادن گریه 
می کر دنك 

وی گفت: تلویزیون سنگاپور 
در جندین دوبت همه این 
صحه های رقت‌انگیز را نشان داد 
و از درگذشت دوقلوهای به هم 


ساو ان ایا ار امف کرد 

شهیدی افزود: رئیس 
جوري سنگاپور در پیام تسلیت 
به اقای خاتمی رئیس جمهوری» 
به مناسبت در کلت لاله و لادن؛ 
با اشاره به خواست این دوقلوی 
ایرانی گفت که انها می دانستند که 
یی عم محرانخی شقطر تاک ات 
اما بخاطر جدایی» تن به این عمل 
دادند. 

سفیرایران در اندونزی گفت: در 
جنین فضای غم آلود ایجاد شده در 
سنگاپور, پیام اقای خاتمی و قرائت 
آن, جو عاطفی خاصی را در این 
کشور حاکم کرد و من که با چند تن 
از ایرانی‌های مقیم صحبت کردم. 
می گفتند که این پیام ارزش و اعتبار 
زیادی برای ما ایجاد کرده است. 


چهار شنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الا ول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳-شماره ۲۲۸۱۵ 


پیکرهای لاله ولادن فردا به وطن باز کردانده می شود 


به گفته شهیدی, ایرانیهای 
مقیم سنگاپور امشب مراسمی رابه 
یادبود لاله و لادن در حسینیه این 
شهر برگزار خواهند کرد. 

وی افزود: بارها پزشکان به 
این دو خواهر در ایران و آلمان و 
سنگاپور گفتند که عمل جداسازی 
بسیار حطرناک است و در اینجا نیز 
حانواده‌های مقیم سنگاپور این 
مساله را به انها یاداوری کرده 
بودند. 

(آنها می دانستند که این عمل 
به احتمال زیاد به فوت یکی از انها 
منجر می شود اما خواست آنها این 
بود و لاله و لادن باز هم اصرار به 
جدا شدن و انجام عمل جراحی 
داشتند تا اینکه متاسفانه مرگ آنها 
رااز هم جدا کرد.» 


۰ ۰ ۰ ۶ 
سپاسگزاری پدر و مادر لاله و ادن از رس جمهوری 
شیراز .واحد مرکزی خبر: بدر و مادر لاله و لادن, دو خواهر به هم چسبیده فیروزآبادی» در پیامی 
۱ 


والدین این دوقلوی ایرانی اعلام کردند: پرداخت هزینه جداسازی این دو خواهر از سوی دولت. نشانه 
دادالله بیژنی و مریم صفری پدر و مادر خواهران دوقلو فیروزابادی همچنین از ملت 
رات رک ایح ی E‏ سس نک ریت در 


وجود «مدیریت نردد» برای کاهش بار ترافیک تهران ضروری اسن 


شهردار تهران. وجود 
مدیریت تردد برای کاهش 
مشعلات ناشی ازترافیک 
کلان شهر تهران را ضروری 
تست : 

دکتر «محمود احمدی نژاد) 
دیروز در گفتگو با خبرنگار ایرناء 
گفت: شهر بزرگی چون تهرانء 
فاقد مدیریت تردد برای نظارت 
بر عوامل تاثیر گذار است و این 
و کک شور 
بحرانی تر کرده است. 

وی افزود: سیاست گزاری 
«خحودسر» عوامل رر 
ترافیک شهر تهران مانند وزارت 
مسکن و سازمان حفاظت محبط 
زیست که‌بدون در نظر گرفتن 
تبعات ان بر پیکره شهر انجام 
می شود لزوم حضور مدیریت 
تردد در تهران را بیش از پیش 
می کند. 

شهردار تهران که خود 
متخصص عمران در گرایش 
o‏ 
تصریح کرد: درحال حاضر هیچ 
یک از عوامل تاثیر گذاز بر 
ترافیک تهران در اجرای 
طرح های ترافیکی نقشی ندارند 
و این مشکل اجرای طرح‌های 
مفید ترافیکی را مختل کرده 


است 


۳ 


شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 


اخذ گواهینامه بین لمللی 1-2000 900 180 که نشانه لیاقت آن مدیر ارزشمند 
امور مشترکین موسسه اطلاعات 9 شرکت ایرانچاب 
ت TY‏ 


وی با اشاره به شهرسازی 
و گسترس غلط شهر تهران در 
متاسفانه برنامه‌های شهرسازی 
تهران در سال‌های گذشته به 
شکل مناسب تبیین نشده و 
ری ی 

به گفته وی» درتدوین طرح 
جامع ترافیک تهران اتخاذ 
ونقل عمومی, اجرای طرح‌های 
ترافیکی و ایجاد مدیریت واحد 
وائ کنترل ترافیک شهر» 

احمدی نژاد با اشاره به 


مشخص نبودن سهم حمل ونقل 
عمومی در کاهش بارترافیک 
ش هر را کو 


سر مايه گذاری های صورت 
گرفته در زمینه گسترش شبکه 
ا 
حمل ونقل تهران در طرح 
بحران ترافیک در تهران 
ج 

وی با اشاره ده اینکه 
سفرهای ادازک؛ ۳۹ در صد 
ازسفرهای درون شهری روزانه 
تهران راتشکیل می دهند», افزود: 


این سفرها مو جب مبلة ات 3 
ترافیک تهران در ابتدا و پایان 
زمان فعالیت روزانه نهادهای 
دولتی و غیردولتی به اوج خود 
برسد که تنها راه حل این مشکل 
گسترش مناسب حمل ونقل 
عمومی در تهران افت ای 

شهر دارتهران ازدیگر موارد 
لازم درتدوین طرح جامع 
و ور 
گسترش شبکه بزرگراهی تهران 
اعلام و ر کرد احداتث 
بزرگراه‌هاء طرح های هندسی 
ترافیکی و مدیریت در صحنه 
عمرانی طرح های ترافیک 
به درستی صورت نگرفته است 
و بايد تدوین این طرح مورد 
بازنگری قرار گیرد. 

اخحمدی اد از اععراق 
یری اک سا مش را 
دیگر مورد لازم برای بهبود 
جریان ترافیکی تهران نام برد و 
گفت: براساس استانداردهای 
جهانی در هنگام تولید هر 
خودرو باید دو مکان برای توقف 
آن در مبدا و مقصد در شهرها در 
نظر گرفته شود و با توجه به 
تولید انبوه خودرو در کشور و 
ورود آن به تهران » اجرای 
مدیریت ساکن ترافیک غير قابل 
چشم پوشی است. 


شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) 
درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق 


اطاااستی ۲ 
و لاد 


شبان شهیدی مودب .سنگاپور 


من لاله و لادن بیژنی را پیش از 
اینکه انها را بر تخت عمل جراحی در 
بیمارستان رافلس سنگاپور ببینم نه دیده 
بودم و نه می شناختم. تنها شب هنگام 
جمعه پیش تلفنی با هر دوی انها صحبت 
کردم. هر دو خواهر دوقلو, خندان» حاضر 
جواب و شتابان بودند برای جدایی از | 
یکدیگر. از انها پرسیدم ایا برای جراحی 
اماده اند؟ هر دو نفرشان گفتند البته و باز هر دو گفتند سلام ما را به 
جناب آقای رئیس جمهور برسانید و بگویید بعد از خدا امید ما به شماست 
و اضافه کردند که بعد از عمل مرا خواهند دید. 

همان شب چهره خندان لاله و لادن را از تلویزیون ديدم و وقتی 
روز بعد بارئیس تیم پزشکان جراح اعصاب صحبت کردم دکتر اکیت» 
گفت این دو خواهر بسیار مصمم اند که جراحی کنند و از هم جدا شوند 
وادامه داد که در این چند ماه بارها با انها صحبت شده» خطرات را 
گوشزد کرده ایم لیکن انها اصرار بر جدایی دارند. 

عصر روز (سه شنبه) که برای آخرین بار به بیمارستان سنگاپور 
رفتم ديدم که لاله و لادن بالاخره از یکدیگر جدا شده و ارام بر دق 
تخت در کنار اتاق عمل به خواب رفته اند. خوابی نه همچون دیگر 
خوابهاء بلکه به خواب ابدی. این دو پرستوی سبکبال که قريب سه دهه 
باهم زیسته بودند با یکدیگر پرواز کردند تا با هزار امید در این گوشه 
زمین خدا برای همیشه از یکدیگر جدا شوند. پزشکان حاذق ما در تهران. 
مخافت این راه دراز را به آنان گفته بودند یکن مسافران سرنوشت 
چنان شیفته دیدن صورت یکدیگر بدور از اينه بودند که فراموش کردند 
شاید رازی نهان در چهره آینه نگاشته شده باشد. همان رازی که در دو 
ساس پک سر مارک اھا ته امات گذاشته تلا ود 

ایرانیان مقیم در سنگاپور امروز گفتند که لاله در آخرین روزهای 
حیات یک عدد گردنبند خریده بود و همچون عاشقی که می خواهد 
دستان معشوق در گردن او بیاویزد ارزو داشته است که بعد از عمل» انرا 
به دور گردن خود بياویزد. یعنی نه بدور گردن لادن, بلکه گردن خودش. 

چه داستان شگفتی است این حکایت انسان و چه بازیگر حیله گری 
است این بازیگر سرنوشت. 

دیروز عصر که خبر فرو مردن شمع لاله و لادن پخش شد. همه 
گریستند. پزشکان در اتاق عمل. عکاسان» خبرنگاران» ایرانیان مسلمانان» 
مسیحیان و بوداییان. رئیس جمهور کشور سنگاپور در پیامی به جناب 
خطرناک است با اینحال بدان تن دادند تا به اميد جدا شدن از هم جامه 
عمل امد فان 

هر چند هیچ کس بدرستی نمی‌داند که در مرگ لاله و لادن چه 
حکمتی نهفته بوده است. لیکن انجه در سنگاپور در افواه مردم و از 
دید گان پراشک انها مشاهده می شود همبستگی دو ملت است که یک 
مرگ مظلومانه توانسته است ایجاد کند. مرگی که دو رئیس جمهوری 
بخاطر آن مبادله پیام می کنند. مرگی که مسلمان و مسیحی و بودایی در 
مظلومیت ان اشک می ریزند و مرگی که اگر تولد بود» نمی توانست 
چنین وحدت عاطفی ایجاد کند. 

شاید امروز بهانه گیرانی باشند که بیرسند اگر پزشکان احتمال خطر 
می دادند» چرا دست به این عمل خطرناک زدند. ساده ترین پاسخ این 
است که لاله و لادن که جز انها هیچ دونفر دیگری نمی دانستند زندگی 
ان گونه تا جه اندازه دشوار است ازادانه به استقبال خطر رفتند و 
بی قراری آنها به حدی بود که یک روز از آنان پرسیده بودند که اگر در 
آستانه عمل جراحی مشکلی پیش امد هر دو آنان گفته بودند بايد عمل 
را ادامه داد. 

ما که در غم از دست رفتن لاله و لادن گرفتار آمده ایم» باید 
برمقاومت دلیرانه ۲4سال زندگی بس دشوارشان درود بفرستیم و برای 
شادی روحشان دعا کنیم. 


موضوع: آگهی اصلاحی دعوت تشکیل مجمع عادی سالیانه 
شرکت صستایج آلومینیوم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۳۲۸ 


7757777۳۳۰ ۳۲۲۱" > 
a‏ 
کہ u‏ 
لل ۵ ره پیرو آگهی دعوت مورخ ۸۲/۴/۱۱ در روزنامه اطلاعات شماره ۲۲۸۰۹ 
4+4 بند ۴ دستور جلسه به شرح: 


«انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۲» اصلاح 
می‌گر دد. هینئت مدیره شرکت صتایع آلومینیوم 


(سهامی ا 


ی اوس 


۱ 5 5 ۲۳ ۲ 
مجار ستان در بایان مدت مامو رتش بااقای خات بدا .در انب مج ۰ 5 
E ٠‏ ۳ تمی دیدار کرد. در این ۱ ۲ , ۱ زو ۱ : مرایده عمومی به فروش برساند. ۳ ۱ 
دیدارها با کسترش روابط با ایران تاکید شد. 1 مو 4 .€ ۰ %4 
E IT‏ .را E‏ دعوت مہ مع عدودی دیبا رقوق د0 ۱ رز رات ات مامت ۰ مترمربع ۱ ايله سمار ۵ ۱ ۸ 
راه اهن مشهد .هر ات سال اننده 1 کن د ۵ ۰" | | ۲- سه دستگاه منبع هوائی با گنجایش ۶۵۰۰ لیتر ۴ 
ده ۵ بر داری ۲ لیر 9 رولنت لزال سازمان اتو بو سرانی مشهد ۳- سه د تگاه ند هوائی با گنجابڈ ۰ لی 
۱ 2 ۱ ۱ ۰ ۱ بدینوسیله بت صاحبان سهام شرکت سهامی خاص جح سازمان اتوبوسرانی مشهد در نظر دارد موارد زیر را از طریق از متقاضیان خرید درخواست می شود جهت ش رکت چوب و کاغذ ایران (چو کا) درنظر دارد اقلام 
تربت حيدربه . حبر گزاری فاصله کشورهای این قاره‌هاء سهم ایران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده 0 | ۳۹ 8 ت 1 و" 5 ۳۹ حه ذیل |" طر ۳ ر اده ِ ۳ 
٠ ۱ ۱ ۱‏ ا کک قصه عمومی به اجرا بگذارد. بت اقلا ق و تکمیا گ ش ابط شا کت مشرو یل را ار طریق مرایده عمومی به گروش ر 
جمهوری اسلامی:رئیس حوزه اران در ترانزیت مسافر و کالا شرکت که در ساعت ٩‏ صبح روز سه شنبه ۸۲/٤/۳۱‏ در محل شرکت TT‏ ۱ ۳ ر9 م دوق و تجمیل برت شرایط شر دو دستگاه دیگ آبگرم ساخت ماشین سازی اراک به قدرت 
E lS a a TT 0 ۳ ۳ 7‏ ۱- خر ید فبلتر ها درو ها دارا د 9 یک ابخرم ساخت ماشین ساری اراک به قدرت 
نظارت راه آهن خراسان گفت: افزایش خواهد یافت. سرمایه گذاری تامین اجتماعی واقع در تهران خیابان گاندی کوچه 8 1 6 ESER‏ در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ا میلیون 8۲۷ (کار تکرده) 
a a‏ ی els E bl‏ ۷ و گار مے کر تد سانند. ۲- بازسازی فیلت د 2 : 
پروژه راه آهن مشهد.بافق, و اتربت او خاطرنشان کرد: با عنایت سوم پلاک ۲۷ پرگزار می‌گردد حضور به هم رسانند 0 درج آگهی به نشانی: کیلومتر ۳۵ جاده انزلی از متقاضیان خرید درخواست می شود جهت رویت اقلام فوة 
e‏ و دستور جلسه: eT TET‏ ر : نی: ص باده ادر ر یان خرید درخواست می شود جهت روب م فوق 
حیدریه به هرات» سال اینده به ات - انتقال . LR ll‏ به تالش محت کا واحد دییر خانه مراحعه و تکمیل برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ 
و 3 -١ Sarl‏ انتقال سهام E yT‏ < مجتمع چودا و بير مراد یل : 2 2 
هزهبرداری E‏ وزارت زاه ق‌گرابری» تجت:,هر کا اء هات دد دریافت مدارک مناقصه حداکثر هفت روز پس از درج اگهی 0 روز از تاریخ درج آگهی به نشانی: کیلومتر ۳۵ جاده انزلی به 
e‏ ِ ِ دو پروژه عظیم او با در دست داشتن فیش واریزی برای هر دو مورد جمعا به مبلغ ۳ تالش مجتمع چوکا واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. 
ين دو - 9 ھن وه بر اد پرنامه ز ل بندی به بهره‌برداری 7 ۲ دک 9 ده ۰ E OOOO‏ ۰ ناه و ا 2 ® مه 4 ۰ 
اران سا اواو کا u‏ رس هیئت مدیره شرکت خودرولنت ایران / و سر کمن چوب و کاغذ ایران ۱ چو کا) ش ر کت چوب و کاغذ ایران (چو کا) 
کڪ اا 5 t0‏ بانک ملی شعبه خیابان دانشگاه مشهد واریز و به آدرس ب سس ص دج 
1 ۳ خیابان دانشگاه چهارراه دکترا سازمان اتوبوسرانی طبقه سوم 1 
1 ڪڪ 5 ۱ اتاق واحد قراردادها مراجعه فرمایند. E‏ سازمان بسمه تعالی 
گھی مر لد ۵ اتوبوسرانی دررد یا قبول یک یا تمام پيشنهادها مختار می‌باشد. شرکت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان 
a EET‏ 0 تلفن تماس ۸٤۰۱۰۰۰-٤‏ (وابسته به آستان قدس رضوی) 
شرکت آلو و آلومراد (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز موجود در انبار کارخانجات ا ا ا مناقصه ۸۲/۹/۲۶ می‌باشد. 2 5 ۱ ۲ ۱ ۲ 
خود واقع در شهرستان قزوین را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد سا: ما“ ان انی مشهد گهی افزایش سرمایه و مهلت پذیره نویسی 
U J e ۰ ۰ e‏ بو سر بیس اس ۳ ‌‌ »« ۰1 »+ مه ۰ ۰ ۰ ۲ مج مه 
و بازدید اقلام مزایده از تاریخ ۸۲/۰٤/۱٩‏ لغایت ۸۲/۰۹/۲۵ از ساعت ۸ الی ۷ به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ل ۳ سهام شرکت سهامی عام کارخانجات نخریسی و نساجی خسروی خراسان به شماره ثبت ۳۸ 
خیابان کاندی خیابان ۲۱ شماره ه مراجعه نمایند. ش کر آلو 2 (سهامی عام) 1 5 ۳ اذاوره ثبت شر کتهای مشهد 
م7 N ١‏ هیئت مدیره شرکت سهامی عام نخریسی و نساجی خسروی خراسان در جلسه مورخه ۸۲/۱/۲۵ با اختیارات حاصله از مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 
۰ | سیم فولادی کی زنرده | مها یلوتم E‏ سم ۰۰۰ا ریالی با ت ه ۳۹۳۵۳۲۵ سهم ۰ رای مامح دیل مطابات سود سهام) و آورد‌های تفی سهامداران ا توچ په مصوبه جح 
_ - ۰ = عمومی فوق العاده مذکور افزایش یابد. لذا در اجرای مواد ۲ و ۹ و ۱۷۰ اصلا حیه قانون تجارت و مفاد مندرج در اساسنامه شرکت مراتب استفاده از 
2 ها ۰ ۱ 
۰ یوج شرکت چوب و کاغدذ ایران(چوکا) درظر درد || .ی سره تک مد بطق سوسیا جب سل 
: ۰ کیلوگرم درب آهنی با ورق آلومیتیومی AEE‏ .۳۳۰۰۰۰۰ یال سود سهام 
E‏ 7 3 با چهار چوب فلزی اد ٦‏ دستگاه مرکز تلفن نو و مستعمل با متعلقات مربوطه به ب.۱۹,۷۵1,۵9۰۰۰۰ ریال (نقدی) 
۵ | سیم تومنیم‌شودروتی | بترم امار و E LS‏ 
E‏ 7 شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مبلغ اسمی هر سهم جدید ۱۰۰ ریال خواهد بود. 
مه کم ۳ ی هه تاد یجید تمعن ات ماد 
۰ کیلوگرم ت ا 9 4- هرصاحب سهم در ازاء مطالبات و به نسبت سهام فعلی خود در تاریخ ۸۱/۱/۱۲ حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید را دارا می‌باشد. سهامدارانی 
سیم آلوی آلومینیو ۰ کیلوگرم (نو) یک دستگاه که فاقد مطالبات می‌باشند به شرح بند " همین آگهی که ذیلاً ملاحظه می فرمایند نسبت به پذیره‌نویسی سهام جدید براساس بند ۱ ماده ۱۰۸ قانون تجارت 
٩ |‏ | سیم آلومینیوم مخلوط با فولاد | TT‏ - مرکز تلفن ۱/۸۰ شماره‌ای با سویچ برد وریگتی فایر 9 بنابراین هر صاحب سهم در ازاء تحویل هر یک سهم فعلی خود در تاریخ ۲ حق تقدم ل ریت سهام جدید را به میزان ۲ سهم دارا 
ِ 7 ۳ ستگا r‏ نا ۳ 
| ۱۱ | تسمه‌بسته ۰ کیلوگرم | دستگاه ٢‏ مرگز تلفن 5 شماره ای 4 سأخت فلیپین 1- بهاء سهام جدید بدوا از محل مطالبات حال شده (سود سهام) سهامداران تامین خواهد شد و همانطوری که فوقا به استحضار رسید چنانچه سهامدارانی 
(مستعمل) یک دستگاه SS‏ 
ق شیروا: رگ ی ایا 3 و ۱ a‏ 
تحت - مرکز تلفن 4۰ شماره‌ای یا سویچ برد ۱۱26 (مستعمل) ظرف مهلت مقر بهای سهام جدید با مایهالنقاوت آن را یه حساب سپرده قماره 4۳۲۰ این شرکت نزد بانک صادرات شعبه تخریسی مشهد کد 7۸۱۱ واریز 
پشم شیشه | «دستگاه | یک سار را ی را را ی ار ار ان ی 
چ 7 تک a‏ 
۳ : | — ۵- مرکز تلفن سانترال ۳ ۰ ۱ ) یک د کا TTT‏ 9 رسال دارند سهامدارانی یل باشند می توانند مدارک مذکور را ول یما په 
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ش رکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) هیئت مدیره شر کت 


اطاایات 

سرویس سیاسی: با عزم 
ملی بايد به سمتی پیش رفت که 
هراعتراضی که قانون اساسی 
اجازه می دهد و هر تجمع 
قانونمند را بپذيريم و امنیت ان 


به کوشش : غلامعلی رحایی 


وقتی رژیم بعث تصمیم به اخراج ایرانیها از عراق گرفت 
امام تلگراف خیلی مفصلی به حسن البکر زد و نسبت به این امر 
اعتراض کردند.وقتی رژیم بعث برای دلجویی از امام به ایشان پیغام 
داد که لیست بستگان خود را ارائه کنند ار فهرست کسانی که باید 
عراق را ترک کنند خارج شوند امام نپذیرفت و فرمود بستگان من 
همه ایرانیهایی هستند که نه تنها در نجف, بلکه در کربلا و سامراو 

شهرهای دیک هین 
یکی از شاگردان حضرت امام در نجف 


بسیار مهربان و متواضع بود. به فرزندان و بستگان شهیدان 
بسیار علاقه داشت و با انها مصاحبت وهم نشینی داشت. پس از 
عقد ازدواج (قبل از اغاز زندگی مشترکمان) ماو عمه ام (همسرشهید 
حسین بقایی) در یک خانه زندگی می کردیم. عباس هر وقت به 
اه مها مالسا باق ان a Cl‏ یراق انا 
نقاشی می کشید و بدین وسیله انها را خوشحال و مسرور 
ا و عاجرا رای 
هستند, آن خاطرات را به پاد دارند و از عباس به نیکی یاد می کنند. 
راوی همسر شهید عباس نقره .گناباد 


نمابیگاه فر هنگ بار سیا و شاش اف 

0 ؛ رهگ ار بان در دهلی لو اس الب 

دهلی نو .خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

نمایشگاه فرهنگ پارسیان روز سه شنبه به عنوان بخشی از یک 
برنامه جهانی برای اگاهی از این فرهنگ کهن در هند در دهلی نو 
گشایش یافت. به گزارش خبرنگار ایرناء این نمایشگاه سه روزه عضر 
دیروز توسط «کوئیچیرو ماتسوورا» مدیر کل یونسکو و با حضور 
«مورلی منوهر جوشی» وزير توسعه منابع انسانی هند» دکتر «هادی 
خانیکی» مشاور رئیس جمهور و معاون فرهنگی وزارت علوم» 
قختیقات و فق آرری ابران»سبارتی زر a‏ 
و شماری از شخصیت های فرهنگی و پارسیان مقیم هند در دهلی نو 
اغاز بکار کرد. 


مرد حافظه ایران برای شما سخنرانی می کند 
موضوع سخنرانی: تقویت افظه. دقت. تمرکن 
چهره‌شناسی, قیافه شناسی, تله پاتی و انتقال فکر. 
پنجشنبه ۸۲/2/۱٩‏ ساعت ۱۷ الی ۱۹:۲۰ 
جمعه ۸۲/۶/۲۰ ساعت ۱١‏ الی۱۲:۲۰ 


زمان: 


مکان: خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف 

سالن آمفی تاتر کانون فرهنگی فجر 

شرکت در این همایش برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد. 
تلفن رزرو ۲۲۵۹۳۴۱-۲۲۷۳۵۴۱ 
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اھا دوتو رن 
شرکت سهامی عام 


شماره ثبت ۱۰۶۷ 
مه 
منافی ٩‏ 
شرکت موتوژن در نظر دارد نگهداری تاسیسات (آسانسور) موتورخانه. برق 
دفتر مرکزی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
از شرکت‌های علاقه‌مند که دارای تخصص فوق باشند درخواست می شود 
بعد از درج آگهی به مدت یک هفته جهت رویت از محل مورد نظر و اخذ شرایط 


به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 
خیابان استاد مطهری ِِ بعداز چهارراه قائم مقام > شماره Tor‏ امور اداری 


فتر تهران ۱ 
ات امور اداری دفتر تهران 


یک شرکت معتیر جهت مدیریت واحدهای 
صنعتی خود در تهران و شهرستانها از 
فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر با 
حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید مرتبط در 
زمینه پستهای اجرانی و مدیریتی دعوت به 
از متقاضیان درخواست می شود سوابق کاری و 
تحصیلی خود را به همراه یک قطعه عکس با ذکر آدرس 
کامل و تلفن تماس به نشانی صندوق پستی تهران 
۱۹۳۹٩-۲‏ - ارسال نمایند. 


معاون امنیتی. انتظامی وزير کشور تاکید کرد: 


اعزام کاروانهایزیاتی به عبات عالاتغیرانونی امت وبا آن برخورد می شود 


را تامین کرده و با اخلالگران 
برخورد شود.علی اصغر احمدی» 
معاون امنیتی» انتظامی وزارت 
کشور در جمع خبرنگاران بابیان 
این مطلب. افزود: در اجتماعات 
قانونی نباید تخلفی صورت گیرد و 
اگر صورت گرفت هر کسی حق 
ندارد سرخود با ان برخورد کند 
برخورد می کند. 

وی بااشاره به حوادث اخیرء 
می کند که همه خودرابرای امنیت 
ملی هزینه کے و از وقایم 
سو ءاستفاده جزبی وجریانی نکنیم. 

وی با تاکید براین که همدلی 
وعزم ملی باید در ريشه یابی وقایع 


وجود داشته باش گفت: شورای 
امنیت کشور به طور جد مصوبات 
خود رابه همه استانها ابلاغ کرده و 
تعدادی از عناصر خودسر نیز 
Ê‏ س شده نله 

احمدی با تبیین ا که ممکن 
است در مسائل اجرایی: فضایی 
وجود قاتا باشد» گفت: این 
کشور» دولت و حکومت متعلق به 
مردم است و همه باید در راستای 

معاون امنیتی» انتظامی وزارت 
کشور در بخش دیکرئ از این 
گفتگو به لغو سفر به عتبات عالیات 
اشاره کرد و گفت: این سفر زیارتی 
اسو مات رال لوت 


بلکه به دلیل نبود دولت واقعی در 
انسار ا های این کور 
برای خارجیها ویزا صادر نمی کنند 
و از طرفی در عراق امنیت وجود 
ندارد لذا سفر به عتبات عالیات 
دراین شرایط به صلاح زائران 
نیست. 

وی اعزام کاروانهای زیارتی 
به عتبات عالیات را غیرقانونی 
اعلام کرد و از مردم خواست در 
دام شیادانی که از طریق قاجاق. 
اف راب هرا ا تن 

احمدی با بیان این که بااین 
فاچاقچیان انسان برخورد خواهد 
شد» گفت: دولت در تلاش اس 
مشکلات بوجود امده برسر 
زیارت عتبات عالیات راحل کند. 


همایش بین المللی علمای اسلامی در مالزی 


سرویس سیاسی: همایش بین المللی علمای 
اسلام با حضور «ماهاتیر محمد») نخست وزیر مالزی 
و نمایندگانی از ۳۸ کشور از جمله جمهوری 
اسلامی ایران فردا در کوالا لا مپور افتتاح می شود. 

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی 
تقر یب مذاهبت اسلامی» ححت الا سل 
والمسلمین ربانی قائم مقام مجمع به نمایندگی از 

کا ا رای ار ها ر اول ظر 
درباره چالش های فراروی امت اسلامی در زمینه 


اطلاع 


توزیع کارت آزمون رشته های غیرپزشکی 
دانشگاه آزاد تمدید شد 


سرویس فرهنگی: مهلت 
توزیع کارت ورود به جلسه 
داوطلبان ازمون رشته های 
غیر یشک سال ۱۲۸۲ دانشگاه 
ازاد تا ساعت ۲ امروز تمدید 
این 

به گزارش روابط عمومی 
رکز ا رفن دانش‌ام ازاد 
داوطلبانی که موفق به دریافت 
کارت ورود به حلسه خود نشده اند» 
می توانند با مراجعه به حوزه های 
توزیع کارت اعلام شده» نسبت 
به دریافت کارت ورود به جلسه 


خود اقدام اکن 

براساس این گزارش, آن 
دسته از داوطلبانی که رشته 
اکتا ازور ترا رش 
کرده اند و يا موفق به تهیه 
اطلاعبه توزیع کارت در 
روزهای گذشته نشده انل 
می توانند با مراجعه به سایت 
اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه 
ازاد اسلامی به ادرس 
۵ ۱۷۷۷۷۷۷۰۵۸200۵ نسبت به 
مکان توزیع کارت ورود به 
جلسه خود اطلاع بیدا کنند. 


جهانی سازی خواهد بود که از سوی ۷۰ شخصیت از 
علمای بزرگ اسلامی ۲۸ کشور جهان از جمله آمریکا 
و اروپانیز صورت می گیرد. 

تعیین راههای مبارزه با قدرتهای سلطه جو و 
بنگاههای دروغ پراکنی وابسته به انان با توجه به 
رسانی غلط توسط دنیای غرب درباره 
اسلام» از دیگر اهداف این همایش است. 

همایش بین المللی علمای اسلام به مدت سه 
روز (تا ۱آتیر) از سوی مجمع جهانی محققان 
ای در فال ی پرا راھد و در 


3 ت 
لبلی و مجنون» 
به رهبری 

لوریس چکناواریان 

لوریس چکناواریان 
کنسرت لیلی و مجنون را در 
تالار وحدت به نفع بیماران 
م ده 
(مزمن ترین نوع بیماری 
0 
ا ات ۸ 
بعدازظهر روز بیستم تیرماه 
بررگزار می شود و خانم ژاله 
برعهده دارد. 


مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش 


بیشتراهداف آموزش و پرورش در مدرسه محقق نمی شود 


سرویس فرهنگی: صد و 
پنج هدف برای دوره راهنمایی 
تعریف دة است كه قمدة این 
اهداف» در مدرسه محقق 
نمی شود. 

مدیرکل دفتر اموزش 
راهنمایی وزارت اموزش و 
پرورش» با اعلام این مطلب» 
افزود: برای تحقق این اهداف. 
تعامل مدرسه با بخش های برون 


UN‏ ۱ ل | قاء ۱۱( الا و ا8 
چناپ آقای مهندس به‌روز طاهانی 


مدرسه‌ای یک امر اجتناب نایذیر 
است و در این میان نهاد خانواده 
نفش منحصر بفر دی دارد. 

فضلی ا گفت: در 
کشوری مثل زاین سیاست های 
امو زشی میتی بر ک5 هش 
شساغات آموزش رسمی در 
مدرسه و افزودن بر ميزان 
اموزش در خانواده اسان 

این امر نشان از آن دارد که 


1 ۲ | 


شهردار محترم منطفه ۲ تهران 


سلام 


علی هوسی - شهردار صبا شهر 


۱ ۱ ۱ 


ربالی خربداری نماید. 


دنبا به آهمیت خانواده و تاثیر 
مشارکت ان با مدرسه به طور 
عمیق باور دارد و براساس این 
باور برنامه ریزی می کند. 

وی گفت: برای تحقق 
همکاری بین خانه و مدرسه 
نقطه ای برای آغاز باید لحاظ 
شود که به نظر می رسد این نقطه 
اغازین» همان توافق در اهداف 


تعلیمی و تربیتی است. 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
a 


چهارشنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الاول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳ -شماره۲۲۸۱۵ 


رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 


مبارت آموزی بابد در اولویت برنامه‌های آموزش وپرورش رار گیرد 


سرویس فرهنگی: قبولی در کنکور, در حال 
حاضر. به یک «تک ارزش» تبدیل شده و جای 
بسیاری از ارزشهای برتر را گرفته است. 

مهندس جعفر علاقه مندان که در جمع 
شر کت کنند کان در هین کنگره: انتجمن‌های 
حتی مدارس نیز بر مبنای ميزان قبولی 
دانش اموزانشان در کنکور مورد سنجش خانواده‌ها 
قرار می گیرند و متاسفانه ارزشهای تربیتی انها 
چندان مورد توجه واقع نمی شود. 

فا اقا شمه وان ار نے ابر کت 
«مهارت های زندگی» گفت: اهتمام به 


مهارت اموزی باید در اولویت برنامه‌های اموزش 
وپرورش قرار گیرد. 
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
اموزشی افزود: به عنوان مثال» رفتار با همسر که به 
عنوان یک مهارت شناخته می شود در آینده» مبتلا 
به همین دانش آموزان خواهد بود و باید آموزش و 
پرورش این مهارتها را به آنان یاد بدهد. 
علاقمندان تصریح کرد: خوب یا بد بودن 
برنامه های درسی می تواند به ارای عمومی هم 


گذاشته شود وی در همین حال» گفت: البته اين امر 


رئیس کمیسیون آموزش و تحقبقات مجلس شورای اسلامی 


نظام تنیه وپاداش, آسیب‌های جدی به تعلیم وتربیت وارد می‌سازد 


ص 
و ھی 


مر بخ( 
نظام اموزش و پر ورش 
کو سا ساسا نا رما 
سم پا Ê‏ | شش 9 ر 


شنكم ایت و این امر 


باعث وارد آم اهاط 
جدی بر مقوله تعلیم و تربیت 
ا ۱ 

رئیس کمیسیون اموزش و 
تحفبقات مجلس شو ر | ی 
اسلامی» با اعلام این مطلب؛ 
افزود: خحلاقیت و کنجکاوی و 
تلاش برای رسیدن به پاسخ» از 
ویژگی های درونی کودکان 


است و کودک بر مبنای همین 
خحصیصه ذاتی. به تلاشهای 
تعالی می پردازد و از آن لذت 
می بر ده 

دکتر اللهیاری که در کنگره 
اخ هان ار ان میا 
سراسر کشور سخن می گفت» 
افزود: متاسفانه سیستم تنبیه و 
تشویق این خلاقیت و 
کنجکاو ی دورو دی را 
تحت الشعاع قرار می دهد و 
هنگامی که دانش اموزی 
موفقیتی به دست می آورد. اولیاء 
و مربیان او را با یک پدیده 


پنجمین جشنواره موسیقی بانوان 
مرداد ماه برگزار می‌شود 


تهران .خب رگزاری جمهوری اسلامی: پنجمین جشنواره موسیقی 
گل یاس «ویژه بانوان» از ۲۵مرداد به مدت یک هفته در تالار وحدت 
برگزار می شود. این جشنواره همزمان با هفته زن و با حضور گروههای 
دای اانا هران ی عرس اما رای شود 

تاکنون بیش از ۴۵ گروه موسیقی از بانوان درخواست شرکت 


وا رادار که ازاین سامح کزومیای احاع 
برنامه در جشنواره انتخاب می شوند. چهارمین جشنواره موسیقی 
بانوان شهر یور ماه سال که در تالاار وحدت بر کزان شد. 


برنامه های چهارمین جشنواره گل یاس با حضور گروههای 
مختلف موسیقی «تنبورنوازان زخمه» اپری رخ»» «ویان»» «جهل دف» 
«شاطریان» «تذرو» «گلبانگ» و «نیریز» اجرا شد. 


بز رگداشت («سیدمحمد کاظم عصار نهر انی)» 
در تهران برگزار می شود 


سرویس فرهنگی: مراسم 
ولات بو نادند عالم و 
فیلسو ف شيعه (سیدمحمد کاد 
عصار تهرانی» ۲۲تیرماه در تهران 
برگزار می شود. به گزارش روابط 
عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
ایا کی ا و 
فرهنگی این مراسم را با هدف 
تجلیل از مقام آن دانشمند فقید 
برگزار می کند. 


جناب اقای مهندس دهستانی 
مدير محترم عامل شرکت سنگ اهن مرکزی ایران 
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهورکه بیانگر توانمندی مدیریت جنابعالی 
در صنایع معدنی می‌باشد را تبریک عرض می نمائیم. 
شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان 


۱ ار ار ار ار ار ار اا( 


آکهی مناقصه عمومی شماره ۸۲/۲۹۶ ,0/7 


ش رکت کابل های مخابراتی شهید قندی درنظر دارد ميزان ۱۰۰۰ تن مفتول مس با قطر ۸ مبلیمتر مورد نیاز 
خطو ط تولید کار خانجات خود را از طر یق مناقصه و طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت صددرصد 


لذا از کلیه شرکت‌های معتبر تولید کننده یا فروشنده کالا دعوت می‌شود برای دریافت اسناد مناقصه (شامل شرایط مناقصه. طرح 
قرارداد. مشخصات فنی و روز بازگشایی پاکات) و ارائه پيشنهاد. تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۸۲/۰۵/۰۵ با به همراه 
داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۴۱۵۰۴۹۰۰ نزد بانک تجارت شعبه سیدخندان 
کد ۳۷۳ در وجه شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی به واحد بازرگانی شرکت واقع در خیابان دکتر 
شریعتی خیابان خواجه عبدا... انصاری شماره ۳۲ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. و با توجه به مندرجات 
آنها پيشنهادات خود را در دو پاکت (الف) و (ب) تا ساعت ۱١‏ روز یکشنبه مورخ ۸۲/۰۵/۰۵ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. 
لازم به ذکر است که بازگشایی پاکت‌های هریک از شرکت کنندگان در مناقصه موکول به تایید نمونه کالاهای آنها توسط واحد 
کنترل کیفیت شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی می‌باشد. اشخاصی که در مناقصات قبلی این شرکت. شرکت نموده و نمونه 
آنها مورد تایید واحد مذکور قرار گرفته و در مناقصه شرکت داده شده‌اند. در صورتیکه نمونه تأپید شده قبلی ملاک تحویل کالا در 
این مناقصه باشد. معاف از تسلیم نمونه مورد اشاره خواهند بود. 


شرکت کایل های مخایراتی شهید قندی 


تو 


لیذ کنندذه | 


کت صنایع | 


3 
ال 9 


تصتے 
FT ۲‏ 
r 23‏ 


ر 


ايان 
های شناور 


مر حوم سك کا ظم 
عصارتهرانی» از مجتهدان صاحب 
نام بود و علمای بزرگی همچون 
(شیخ شهاب الدین مرعشی 
ی محر قهاه عردرا رزوی 
گرفت. «عصار تهرانی» در علوم 
فقه» اصول, کلام» تفسیر و حدیث 
جزو سرامدان عصر بود و کتابهایی 
جون «رساله وحدت وجود» و 
«علم الحدیث» را تألیف کرد. 


بیرونی مانند جایزه تشویق 

این پدیده بیرونی آرام ارام 
به جای لذت درونی می نشیند و 
باعث می شود در درازمدت. 
درونی خود به خلاقیت و 
کنجکاوی می پرداخت. فقط 
نسبت به پدیده‌های بیرونی 

وی از خلاء دوره پیش 
دبستانی در نظام تعلیم و تربیت 
به عنوان یک اشکال بزرگ و 
تال کلاد اد 


جایره ویژه 
. ° اره 
«کینوفلوس» به 
یک فیلم ایرانی 
اهدا شد 

تهران . خبر گزاری 
جمهوری اسلامی: 

فیلم مستند «بازیابی ها) 
ساخته «رضا سر کانیان» جایزه 
ویژه هيات داوران جشنواره 
(کیئوفلوس» را کسب کرد. 

جشنواره «کینوفلوس» از 
٩‏ خرداد تا نهم تیرماه در 
شهرهای ساربروخن در 
المان. سار گمین» تریر» گرون 
ماخرء متس نانسی ونامور در 
بلژیک بر گزار شد. 

ده ار روابط 
عمو می مر a‏ شش 
سای مستند و تجربی» این 
در سفر ی با ی همر اه 
و 


اعتبارات سفر مقام محظم رهبری 
به سیستان و بلو جستان افزایش بافت 


بلوچستان گفت: اعتبارات و تسهیلات سفر مقام معظم رهبری به این 
استان به یکهزار و ۴۵۰ میلیارد ریال افزايش یافت. 
حسین امینی در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی سفر رهبر 
معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان افزود: از این مقدار» یکهزار و 
۱۷۰ میلیارد ريال اعتبارات عمرانی و بقیه تسات یه 
وی اعلام کرد: این اعتبارات و تسهیلات در امسال و دو سال 
اینده برای اجرای پروژه های مختلف دور استان هزینه می شو د. 
امینی گفت: پروژه های بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی» 
عمران و نوسازی روستاهاو اموزش و پرورش از اولویت های اول 
تا سوم استفاده از اعتشارات سفر مقام معظم رهبری به این استان 
بر خوردارند.استاندار سیستان وبلو حستان گفت: همچنین ۰ درصد 
استان در بخش صنعت و معدن, ۳۰ درصد در بخش کشاورزی و بقیه 
در بخش خدمات هزینه می شود. 
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: 
در عراق وجود دارد 
سر ویس اجتماعی: فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح از وجود پیکرهای پاک هشت هزار شهید دفاع مقدس در 
Ea aE a‏ 
۳ هزار و ۴۴۲ نفر نیز مفقود داریم که به اسم مشخص هستند. 
وی با اشاره به توقف عملیات جستجوی پیکرهای شهدا گفت: پس 
از اشغال عراق په دست نیروهای امریکایی و انگلیسی عملیات کاوش در 
يادداشت تفاهمی که در زمان رژیم قبلی عراق امضاء شده بود گروه‌های 
ایرانی مجاز بودند وارد خاک این کشور شوند و در نقاط معین په کاوش 
پیکرهای شهیدان بپردازند و از سوی دیگر اجساد کشته شد گان عراقی را 
ردیابی و پیدا کنند که متاسفانه از زمان اشغال عراق این فعالیت متوقف 
شده و علاوه بر خسارت معنوی» دهها هزار دلار خسارت مادی به 
سردار بافرزاده در ادامه از سازمان ملل به ویژه دبیرکل این سازمان 
خواست از مانع تراشی نیروهای اشغالگر در اجرای این پروتکل رسمی 
این فعالیت ها به کار گیرد. 
وی در پایان گفت: مرا 
پنج شنبه در مصلای امام خمینی(ره) به مدت سه شب با قرائت دعای 
کمیل» مرثیه سرایی و سخنرانی برگزار می شود و این پیکرها روز یکشنبه 
بست 1 تیر ماه اغ ۷۵ صبمح از مصلای امام خمینی (ره) به سوی 
معراج شهداتشییع خواهد شد. 


۹ کامیون حامل کمک‌های عبرنفدی آرت الله العظمى 
سیستانی به عراق فرستاده شد 


میثاق با فدائیان فاطمه «س»از غروب روز 


غیرنقدی از سوی دفتر ایت الله العظمی سیدعلی سیستانی در قم به 
کشور عراق فرستاده شد.مسئول دفتر آیت الله العظمی سیستانی این 
و فرش اعلام کرد.وی گفت: ارزش این کالاها ۸۰۰میلیون ریال است. 
توصیح صروری 
نادعلیان وبهروز دارش در ضمیمه اطلاعات سه شنبه ۱۷ تیر ماه ناخو استه» 
براثریک سھو فنی» اشتباهی وارد شده است و مفهوم جمله را ازبین برده 
انقلاب. ما در این بی‌بنال شرکت نداشتیم....؛ 
به این وسیله توضیح داده می شود. 


۰. ۱ [ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۲ ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱ ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱ ۱۲۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲۱۱۲۱ ۱۱۱۱۲۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱۲ ۱۲۱۲۱۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱ ۱۲ ۲۱۲۱۱۲۱۱۱۲ ۲۱۲۲۱۱۲۱۱۲ ۲۱۲۱۱۲۱۱۲۲۱۲۱۱۲۱ ۱۲۱۲۱۲۱۱۲۱۱۱۲۱ ۱ ۱۱۱ ۱ ۱ 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سر کت پارس دودرو ([ مدصاهی عاص ) 


4 


e 


۳/۹ 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پارس خودرو (سهامی‌عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت 
که در ساعت ۲ روز چهارشنبه ۸۲/۰/۱ در سالن رمضان شرکت واقع در کیلومتر ٩‏ جاده مخصوص کرج تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 
سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی آنان می‌توانند با در دست داشتن برگ سهام پا وکالتنامه رسمی برای دریافت کارت ورود به جلسه در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۹ و ۸۲/۵/۳۰ از ساعت ٩‏ الی ۱ به آدرس فوق. دفتر امور مجامع واقع در ساختمان مدیریت مراجعه نمایند. 


شرکت از پذیرش سهامدارانی که فاقد کارت ورود به جلسه باشند. معذور خواهد بود. 


دستور جلسه: 


- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شد ه 


هیات مدیره شرکت پارس خودر و 


ا 9 


شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
(سهامی خاص ) 


فروش عرصه و اعیان و کلیه ماشین آلات خط تولید انواع پوشاکت 


در بهترین محدوده محاز صنعتی تهر ان 


شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) وکالتا درنظر دارد عرصه و اعیان و همچنین کلیه 
ماشین آلات و تجهیزات شرکت صنعتی بهپوش (درحال تصفیه) را به طور یکجا و به صورت نقد و یا با شرایط ۸4۰ نقد و 
۰ اقساط ۲۱ ماهه از طریق مزایده با مشخصات و شرایط ذیل به فروش برساند: 

»> ۱- مشخصات ش ر کت << 


تاریخ تاسیس: ۱۳۰۱ 


محل کارخانه: تهران - کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج روبروی کفش بلا اول جاده وردآورد 
عر صه: ۱۲۸۰۰ مترمریع و اعیانی ۸۲۲۳۰ مترمریع 
تعداد برسنل: فاقد پرسنل 


بر ق: سه فاز ۸.۷.۸۱۲٥۰‏ 
آب: دارای یک حلقه چاه به عمق ۰ مترو ۰/۵ اینچ آب شهری 


تلغن: سه خط 


علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرمها و شرایط مزایده و معرفی‌نامه جهت بازدید از کارخانه 
از تاریخ ۱۳۸۲/٤/۱۸‏ لغایت ۱۳۸۲/۵/۱ از ساعت ٩‏ الی ۰ به استثنای ایام تعطیل و روزهای پنج‌شنبه به نشانی: تهران - خیابان 
مطهری بعد از چهارراه سهروردی شماره ۱- ساختمان محیا طبقه اول مراجعه یا با شماره تلفتهای ٤-٥‏ تماس حاصل 


نمایند. 


>> ۲- قیمت ايه سبر ده شر کت در مزایده جوا موز 


قیمت پایه عرصه و اعیان و همچنین کلیه ماشین آلات جمعا ۱۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 


OOO‏ ریال می باشد. 


>> ۲- سایر موارد << 
۳-۱- متقاضیان می‌بایست پیشنهادات خود را جهت شرکت در مزایده در فاصله زمانی یاد شده در پاکت سربسته با امضاء 


و یا مهر شرکت مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
كت پاکت‌های حاوی پیشنهادات راس ساعت 0 روز شنبه مورخ AT/o/Y‏ در محل شرکت گشوده خواهد تت 
۲-۳- شرکت گروه کا رخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) در رد یا قبول هریک یا تمامی پيشنهادها مختار 


خواهد بود. 


محمدالبرادعی رئیس اژانس بین المللی انرژی اتمی» امروز 
در تهران از مقامهای ایرانی خواهد خواست تا پروتکل الحاقی 

es‏ ات 
a‏ بیشتر دو طرف در خحصوص برنامه های هسته ای 
ایران» هموار شود. البرادعی راان کرده است کا راا 
برنامه های هسته ای خود را شفاف سازد. «ممکن است» 
محدودیتهای بین المللی درباره فن آوری هسته ای ایران برداشته 
و 

این در شرایطی است که ایران همواره برشفاف و صلح آمیز 
بودن برنامه های هسته ای خود تاکید کرده است. 

صرف نظر از دید گاههای دوطرف چندی پیش کمال خرازی 
وزير امور خارجه کشورمان طی اظهارات صر یحی اعلام کد 
چنانچه تحریمهاء فشارها و محدودیتها عليه ایران برداشته شود و 
فن آوری هسته ای برای بهره گیری صلح آمیز در اختیار تهران 
old oS LS o‏ 
ی 

چنین موضع گیری صریحی به خوبی بیانگر این واقعیت 
است که دو طرف» در قبال یکدیگر تعهدا: تی دارند که ملزم به انجام 


آن هستند و تنها در چنین شرایطی است که می توان به ادامه 
همکاریها امیدوارتر بود. 

۱ اخیرآمقام های ایران اعلام کرده اند که به پروتکل الحاقی 
انس با دیدمت می E‏ نسبت به انجامتعهدات آژانس 
در قبال اپران نیز نگرانیها و دید گاههایی وجود دارد که امید است 


در سفر امروز البرادعی به تهران این نگرانیها از بین برود. 

موضوع مهمی که در این میان جو را متشنج می کند» 
وضع کر ی‌های م آهریکا امت شون و اکن بسا است ب 
تلاش خود برای مشوش جلوه دادن برنامه های هسته ای ایران 
می افزایند و در این راه برهمگرایی بیشتر اتحادیه اروپاه آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و مجری نیروگاه اتمی بوشهر (روسیه) پای 
می فشارند» ولی به دلیل نبود مدارک و اسناد متقن» تاکنون در این 
مسیرراه به جایی نبر ده اند. 

از یک طرف» اتحادیه اروپا همچنان به همکاریهای علمی» 
تجاری, اقتصادی» سیاسی و... با ایران ادامه می دهد؛ روسیه برای 
چندمین بار تاکید کرده است که نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل 
می کند و از سوی دیگرء آژانس نیز در نشست اخیر «شورای حکام» 
اعلام کرد که به همکاریهای خود با ایران تا حصول به نتایج مثبت 
ادامه می دهد و حتی از صدور قطعنامه عليه ایران خودداری کرد. 

گفته می شود البرادعی در این سفر قرار است با محمدخاتمی 
رئیس جمهوری و مهندس اقازاده رئیس سازمان انرزی اتمی 
ایران دیدار و مذاکره کند و از شواهد امر چنین برمی اید که دو 


سفر مدی رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 


وین .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: 

یک مقام اژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین گفت که 


شورای حکام آژانس 
نین المللی انرز ی اتم ۲۹ حرداد 
در پایان نشست خود در وین با 
انتشار متنی بر امضای پروتکل 
الحاقی ازسوی تهران و اجازه 


اراس .پیت هل ری 
آتمی مستفر در وین در سال ۹۵۷ 
تحت نظارت سازمان ملل متحد 
اژانس کمک به ۱۳۵ کشور عضو 


۷ به تصویب رسید و این 
پروتکل به کارشناسان اجازه 
می دهد که در هر زمان و بدون 
اعلام قبلی از هر نقطه ای از 
کشورهای عضو بازرسی دفیق 


محمد البرادعی مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی دیروز (سه شنبه)سفر 
خود به تهران را اغاز کرد. 


برای نمونه برداری از مناطق 
مختلف توسط کارشناسان تاکید 


برای استفاده صلح آمیز از انرژی 
آتمی و کنترل و نظارت برای 


بعمل آورد. 
تاکنون از مجموع کشورهای 


این مقام دفتر البرادعی که 
خواست نامش فاش نشود. به ایرنا 
در وین گفت که در این سفر «گلد 
اشمید) معاون و مدير بخش 
«سیف گارد» آژانس و «مارکت 
گوزدکی» سخنگو و رئیس بخش 
مطبوعاتی اژانس . البرادعی را 
ی ۱ 

این هیات که از فرودگاه 
فرانکفورت به ایران سفر کرده. 
مه کشا کلب و ران فد 

البرادعی که بدعوت رسمی 
سازمان انرژی اتمی ایران به تهران 
سفر کرده» در این دیدار یک روزه 
با مقامات ایرانی در زمینه 
برنامه های هسته‌ای تهران و 
نقطه نظرات شورای حکام گفت 
وگو می کند. 


کرد.البرادعی نیز در نشست 
شورای ۰ (هبات مدیره 
آزانس)در وین گفته بود که آژانس 
انرژی اتمی به همکاری‌های آینده 
ایران کاملا اعتماد و اطمینان دارد. 

مقامات جمهوری اسلامی 
ره من ات ت راهن سر 
البرادعی به تهران اعلام تال که 
ایران همواره به پروتکل الحاقی 
دحا یولع و د اس 

محمد البرادعی اخیراًدر رم 
به رویترز گفت که در صورت 
موافقت ایران برای شفاف سازی 
بیشتر برنامه های هسته‌ای خود 
ممکن است محدودیت های 
بین المللی درباره ارائه فناوری 
هسته‌ای به این کشور برداشته 
شود. 


بران و عمان موائفتنامه همکاریپای بازرگانی امضا کردند 


با امضاء مو اففتنا مه بین 
وزرای بازرگانی جمهوری 
دو کشور برای تجارت تسهیلات 
ویژه دریافت می کنند. 

اش اس مان اه 
دوطرف متعهد شدند در رابطه با 
حقوق گمرکی, سود بازرگانی و 
همچنین تشر یفات مر ترط با 
واردات و صادرات کالاها بین دو 
کشور رفتار ملل «کاملة الوداد» را 
در مورد یکدیگر اقمال کنند. 

ان و همان با اكد ت 
توسعه روابط بازرگانی فی مابین» 
موافقت گر دند در جارجوبت 


ثراردادهای مو جو د دین 
دستگاههای اجرایی دو کشورء 
ضمن اعطای ترجیحات تعرفه‌ای» 
موانع غیرتعرفه ای ۰ داده 
عمومی PF‏ بازرگانی» 
براساس این موافقتنامه اجرای 
روشهای تجارت بين الملل و 
تشکیل مشار کت‌ های باز ر گانی» 
رک هی مدن ى و 
همکاری های بلندمدت تجاری 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی, 
برای توسعه روابط تجاری مورد 
تشویق و تاکید دوطرف قرار 


کرت 


جلوگیری از استفاده از ان برای 
تولید تسلیحات نظامی است. 
ال ۱۹5۸ پس از یک سال از 
تاسیس اژانس 
عضویت این اژانس ۱ 


بین المللی انرژی اتمی در سال 


جمهوری اسلامی ایران در 
تصویب رساندند. 
انرژی اتمی به 
درامد و جزو 


پروتکل الحافی اژانس امضا شود و این وت سای 
به ایران نمی شود. 


شیر پاسوریزه پگاه اصفهان 
فد شیرین خراسان 
نوکوپارس محورسازان ابران خودرو 
کشت ومنین چين چين ۰ 


آهگری تراکنورسازی ایران 
- ای دربابی ابران 

بانک کار آفرین 

سر مایا به‌گذار ی ارز ر 
.۰ سرمایهگذاری ملی ابران 


- | سرمایه‌گذاری بارس توښه 


سرمایه گذاری ساخنمان اران 
سرمای گذاری صنعت و معدن 
سرمایه گذاری صنعت یمه 

- | حن‌تندم سرمایه گذاری صنعت بیمه 


ان را در مجلس کشور خود به 


ار ایس ین امل ار ی 
اتمی بارها تاء کید کرده است که 


پروتکل الحاقی آژانس ي ۳ 


۲ مصوبه مجلس مغایر شرع 
و قانون اساسی شناخته شد 
اصلاح موادی از فانون 
تشکیلات, وظایف و انتخابات 
شوراهای اسلامی کشور و 
انتخاب شهرداران مصوبت ۱۳/۵ 
جمهوری اسلامی ایران پس از 
بحث و بررسی در جلسات 
شورای نگهبان خلاف شرع و 
ار ا سای تا 

به گزارش دبیر شورای 
نگهبان» ماده یک و بند «ز» ماده 
۷ لایحه اصلاح مواد ۳ و۷ 
انتخابات شوراهای اسلامی 
شرت ۷0 ی رن ا 
۱ ۱۰۲ قانون اساسی شناخته 
نات 

براساس این گزارش» طرح 
سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسلامی ایران نیز پس از بررسی 
در حلسات شورا در مواد 1٩‏ 
TV eA ۶ ۵ ۸ c۳‏ ۴۰ و 
ار 
تشخیص داده شد. 


عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: «طر ح ایجاد اشتغال و 
توسعه صنعتی در مناطق 
محروم) با هدف رفع بیکاری و 
تشویق سرمایه گذاران به تولید. 
تهیه و تدوین شده است. 

امیدوار رضایی در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: اجرای طرح 
ادا ال ر رنه ص 
در مناطق وو و ت تعادل 
بخشی تو سعه پایدار و همگانی 
در کل کشورء خواهد شد. 


چهار شنبه۱۸ تیر ۹-۱۳۸۲جمادی الاول ۱۳۲۴ +۹ژوتیه ۲۰۰۳ -شماره۲۲۸۱۵ 


در کروه خودروسازی سانیا 


۳ مدل سواری روز درانسه در ایران تولید می شود 


قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
اعلام کرد: شرکت سایپا با سیتروئن فرانسه برای 
تولید سه مدل خحودروی سواری در ایران» توافق 


ردیل 


مهندس «سیدحسین امیری» به خبرگزاری 
جمهوری اسلامی گفت: تولیدات جدید که به 
منظور تکمیل زنجیره محصولات این گروه 
خودروسازی انجام می شود. شامل خودروهای 
سی پنج» سی چهار معمولی و سی چهار صندوق دار 
است.وی با بیان اينکه خودروی فوق اکنون در 
فرانسه به جای زانتیا تولید می شود افزود: سه مدل 


خودرو ياد شده که در رده خودروهای لوکس 


به گفته وی» توليك زانتیا در ایران متوقف 


اقلا استت: 


نخواهد شد و طبق برنامه قبلی تولید آن ادامه 
خواهد داشت» ضمن اینکه برنامه افزودن ميزان 
ساخت داخحل ن در مجموع تا ٣۰‏ در صك در دست 


ا کته ا و ان انس ات 
که خودرو مدل صندوق دار ٥۵‏ در ایران لكو 
ایران به پایگاه منطقه ای این خودرو تبدیل شود. 


با تصویب شورای بورس 


سرویس اقتصادی: اوضاع 
معاملات انجام شده در بورس 
اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 
حاری تا پانزدهم تیر ماه در 
جلسه شورای بورس بررسی 
۳۳ 

در این حلسه که با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی و 
اعضای شورای بورس تشکیل 


معاملات انجام شده در بورس. 
مقرر شد دبیرکل سازمان بورس 
اوراق بهادار» نسبت به افشای 
روزاقدام کل 

همچنین» دبیرکل سازمان 
بورس ماموریت یافت در مورد 
افشای معاملاتی که مربوط به 
خرید سهام برای کسب امتیاز 


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 


طرح ایجاد اشتغال و نوسعه صنعتی مناطق محروم ند وین شد 


و اخذ نصف بهای انشعاب آب» 
گاز و برق را از جمله این 
تخفیفات ویژه ذکر کرد. 

وی تصریح کر عدم 
توسعه متعادل منطقه‌ای مو جب 
روز فسعلات: فرافوان 
اجتماعی» سیاسی و فرهنگی 
برای کشور می شود که باید 
هرچه سریعتر نسبت به رفع 
نواقص اقدام کرد. 

رضایی اظهارداشت: براین 
اسان درل هکت امت ن 
از تصویب طرح» ظرف مدت 


دوماه حوزه‌های توسعه نیافته 
کشور رابه تفکیک شهرستان و 
بخش بر مبنای شاخصهای 
ارزش افزوده, تعداد کار گاههای 
صنعتی بالاتر از ده نفر شاغل و 
میزان سرمایه گذاری که از طرف 
دولت در این بخشها (صنعتی) 
انجام می شود. مشخص کند. 

این نماینده مجلس افزود:به 
منظور توسعه بنگاههای خرد. 
متوسط و ترویج فرهنگ کار 
آفرینی در حوزه‌های توسعه 
نیافته» دولت مکلف است 


جوانب. اقدام نماید. 

به گزارش «ایرنا» شورای 
بورس به تمام مدیران ارشد 
کشور بیشنهاد کرد برای افزایش 
عرضه سهام در بورس» نسبت 
به تسریع برنامه‌های خصوصی 
سازی خود اقدام کنند. 

در این جلسه اعضای هيات 


نظارت بر بورس اوراق بهادار 


تِِِ تقو ۰ و 
را در یکدیگر ادغام ا و 
بجای آن شعبه جدیدی را در 
شهرستانها و بحشها تاسیس 
کند.عضو کمیسیون برنامه و 
ارم یاه اال رو درم 
صنعتی حوزه‌های تو سعه نبافته 
برنامه و بودجه. افتصادی و 
صنایع و معادن مجلس در حال 
بررسی است. 


روسای سازمان آموزش و پرورش استانها برای 
استفاده از منابع فن آوری اطلاعات دوره می‌بینند 


طرف گامهای اساسی برای از بین بردن چالشهای موجود و گذر 
از بخران کادت فعلی,بردارنك. 
گفتگوی تلفنی دیروز وزير امورخحارجه کشورمان با کوفی عنان 
هم احتمالی دارد» چرا که خرازی به صراحت 
۰ دیدار آلبرادعی از ایران با هدف اعتمادافرینی صورت 
کمتتی اتا کی ی ل ا ی همه اي کی ب 
این واقعیت واقف است که ایران برای استفاده از نیروی برق 
هسته ای تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه احراء توقف و 
۵ وا 
نیست با جوسازیها و ایجاد تنش های کاذب. از هدف استفاده 
es‏ 
1۹ پایبندی اژانس به تعهدات مطروح در اساسنامه»ء راه را 
برای حصول به توافق نهایی و تفاهم منطقی هموار می سازد. 
سرویس اقتصادی 


وی تصریح کر هه دو لت ناه 
منظور تشویق و ایجادانگیزه 
تراک سس غایة لار د 
حوزه‌های توسعه نیافته موظف 
است برای کارگاههای صنعتی 
پالاتر از ده نفر شاغل در 


نخستین خانه اسباب‌بازی ایران راه‌اندازی شد 
حکایت از چنین تفا سرویس فرهنگی: نخستین مرحله دوره آموزشی ۱0۲ ویژه 
روسای سازمان آموزش و پرورش استان‌ها برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی 
وزارت آموزش و پرورش» این دوره با هدف ارتقای دانش و 
مهارت‌های مدیران در استفاده از منابع فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
7 به مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ تیرماه برگزار می شود. 

در این مرحله از دوره اموزشی. مبانی فن آوری اطلاعات» فن 
آوری مربوط به اینترنت و وب نقش و کاربردهای مربوط به آموزش 
الکترونیکی» شرکت در تورهای تحقیقاتی و آشنایی نزدیک با کار گاه 
تخصصی ۲اارائه خواهد شد. 

شایان ذکر است مکان برگزاری این دوره آموزشی, تهران خیابان 
SL ES‏ رو سم ابتاة 
خود رام ات 


مورد استفاده قرار دهند. 

که اسباب بازی» با هدف آشنایی و استفاده 
کودکان از سرگرمی‌ های سازنده. زیر نظر مربیان 
کا وا ادا دە اس 

به گفته چینی فروشان مدیرعامل کانون. 
کیرش ایخ فعایت و ادم اکر ی شتا معلاوه 
بر تغییر کاربری بخشی از مراکز موجود به این 
منطورء در دستور کار کانون در سال ۱۳۸۲ قرار 
کا اس 


سیر واینن فر هکی سین حانه اساب بازی 
ایران توسط کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در تبریز گشایش یافت. 

به گزارش روابط عمومی کانون, شانه 
اسباب‌بازی در مرکز فرهنگی هنری شماره ۴تبریز 
علاوه بر فعالیت های خود و بهره مندی از کتابخانه, 
اسپات بازی امانتی و قابل استفاده در مر کز» بخش 
داده است.در این مرکزء کرد گان می توانند ضمن مرک فرهنئگی هنری شماره ۴ تبریز و در 
بازی با سرگرمی های سازنده و اسباب بازی‌های شهرک طالقانی» پارک کوثر این شهر واقع شده 
موجود تعدادی از انها را به امانت گرفته و در منزل است. 


مان فار و خوزسنان 

حن تفدم سمان فارس و خوزسان 
سیمان سپاهان 

ایرائیت 

ورد ونطان فولادی 


حوزه‌های توسعه نیافته و پا 
کار گاههای صنعتی که از این 
پس در آن حوزه‌ها تاسیس 
می شوند تخفیفات ویژه‌ای قائل 
شود.این نماینده مجلس معافیت 
مالیاتی ۱۵ ساله » واگذاری زمین 
رر ت را ان س سا 
طرح در مدت ۳ هفته پس از 
متفاضصی 


(سرمایه گذاران و تولید کنندگان) 


- رین ری نراکتورازی ابران 

- |گروه میتی ملی 
سرمابه گذاری توسته منعنی اران 
سرمای گذاری صندو بازنمسیگی کمور 
سرمایه گذاری و کاف لاه 


د ر خواست 


آگھی تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده 
ش رکت تولید رنگ و مواد کمکی نساجی الوان ثابت 
(سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۷۵۴۸ 
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت دعوت بعمل می‌آید درجلسه مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده که راس ساعت ٩‏ صبح یکشنبه مورخه ۸۲/2/۲۹ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان 
ولیعصر روبروی سینما آفریقا ساختمان پخش بافته‌های ایران تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
موضوع جلسه: - انتخاب اعضاء هیئت مدیره 


۲- سایر موارد هبئت مدیره 


بسمه تعالی 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده 
شرکتارس پولاد(سهامی خاص) 


بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد که در 


محل جاده قدیم کرج . کیلومتر ۱۷ شهر کاووسیه انتهای 
خیابان طالقانی شماره ۱۲۰ حضور بهم رسانید. 

دستور جلسه 

إصاا در توا ااه 

۲- در صورت لزوم تصویب اساسنامه جدید 


بسمه تعالی 


a 


سم 


کھی دعوت وی عموبی ما 
س برکت ار ر ا 
(سهابی خاص) 


بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود در 

تاریخ سه شنبه ۱ تیرماه سال جاری ساعت ۰ صبح در 

محل جاده قدیم کرج۔ کیلومتر ۱۷ شهرک کاووسیه انتهای 

خیابان طالقانی شماره ۱۳۰ حضصور بهم رسانید. 

دستور جلسه: 

. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم 

نسبت به ترازنامه سال مالی منتهی به ۸۱/۱۲/۲۸ 

11 انتخاب هشت مدیره. 

3 انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی الق 
مدیرعامل 


مزا 1 


آگهی دعوت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده 

شرکت نورد و لوله اهواز 
(سهامی عام) 


بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) 
دعوت به عمل می آید که درجلسه مجمع‌عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت در روز دوشنبه مورخ ۸۳/۴/۳۰ در تهران خیابان قرنی 
نرسیده به خیأبان سمیه. نبش خیابان شریف. پلاک 4۳ ساختمان سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران راس ساعت ۱۰ تشکیل 
می گردد حضور به هم رسانند سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه 
می باشند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روزهای شنبه مورخ 
سپهبد قرنی. کوچه اسماعیل محمدی پلاک ۱۷ اداره سهام مراجعه و با 
ارائه ورقه سهام کارت ورود به جلسه دریافت دارند. 
دستور جلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره. 

هیات مدیره 


شرکت نورد و لوله اهواز 


آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام مجتمع صنعتی ذوجر خه‌سازی قوجان 
(ش رکت سهامی عام) 
اساکت دوچرخ 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالانه مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان (شرکت سهامی عام) که 
در ساعت ۱ روز شنبه ۸۳/4/۲۸ در محل دفتر مرکزی این شرکت واقع در مشهد 
- انتهای غربی بلوار سجاد - نزدیک به پل پارک ملت - روبروی ایستگاه تقلیل 
فشار گاز - شماره 417 برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۸۱ تشکیل می گردد 
حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم تقاضا دارد برای دریافت برگ ورود 
به جلسه مجمع عمومی عادی سالانه فوق از تاریخ ۸۲/6/۲۰ لغایت سه‌شنبه ۸۲/4۲۵ 
به مدت ه روز در ساعات اداری از ۸ صبح تا "۱ به آدرس فوق مراجعه نمایند. 
در صورت بعد مسافت و عدم حضور در مشهد درخواست کتبی خود را برای 
دریافت برگ ورود از طریق فاکس ۵ - ۱ به شرکت ارسال نمایند. 
این سهامداران محترم برگ ورود به جلسه مجمع را از طریق فاکس دریافت 

خواهند نمود. 

دستور جلسه: 

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 

۳- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۲ 

6- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت 

5= سایر مواردی که در صلا حیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد. 
هیئت مدیره مجتمع صنعتی دوچرخه‌ساری قوچان 

(شرکت سهامی عام) 


بده عمومی ۸۲-۱۴ 


شرکت خدمات بازرگانی جهادنصر طلایه درنظر دارد قطعات مازاد شرکت جهاد نصر کوثر را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اوراق مزایده از تاریخ ۸۲/6/۱۵ تا ۸۲/2/۲۳ همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 
۸ صبح الی ۲۱ به آدرس: تهران. کیلومتر ده جاده مخصوص کرج. روبروی شهرک دانشگاه. شرکت جهاد نصر کوش مراجعه و با پرداخت 
مبلغ ۳۰/۰۰۰ ريال اوراق مزایده را دریافت و نسبت به بازدید قطعات موردنظر اقدام نمایند. شرکت کنندگان می‌بایست پاکت حاوی پیشنهادات 
قیمت خود را حداکثر تا ساعت ۲ مورخه ۸۲/۵/۲۳ به نشانی: تهران. خیابان شهید مطهری. خیابان میرعماد. کوچه یازدهم. پلاک ۲۳ شرکت 


خدمات بازرگانی جهاد نصر طلایه تحویل و رسید دریافت نمایند. 


انواع قطعات دستگاههای راهسازی (کوماتسو کاترپیلار هپکو. لییهر و...) حدود ۱۱۳۷ ردیف 


۲- انواع قطعات دستگاههای نیمه سنگین (بنز و...) حدود 1۵۳ ردیف 


تلفن تماس: ۴۹۰۵۹۲۱ 


WWW.JNTCO. COM 


کمیسیون معاملات 


آگهیی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

نوبت دوم شرکت صنعت گستر نخستین سپاهان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۳۶۳۷ 
نظر به اینکه برای جلسه نوبت اول طی آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به 
ار مووک 0 ر ام رو سره ۱۰۵ ترت كفل دوو دو رد 
دلیل حاصل نشدن حدنصاب قانونی رسمیت نیافت. بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و يا 
نمایندگان قانونی آنان در شرکت مذکور برای نوبت دوم. دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور که راس ساعت !روز سه‌شنبه مورخه ۸۲/۰4/۳۱ 
در محل قانونی شرکت واقع در اصفهان - خ کاوه. ضلع شمال شرقی پل چمران. کوی 
اتحاد. ش ۱۷ شرکت صنعت گستر نخستین سپاهان تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 


۱- استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص حساب سود و زیان 
و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ 
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ 
۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت 
-٤‏ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت 
-٥‏ سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد. 

هیبنت مدیره 


آگهی دعوت مجم عیومی ون ۳ 
شر کت سردا گذاری ابید قدس (د 


بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا اا قانونی 
آنان دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اسناد و 
مدار یک مثیته ۳ لکیت در جلسه مجمع عمومی 
فوق‌العاده شرکت که راس ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه 
۷۳/۰/۳۰ در دفتر تهران واقع در خیابان استاد مطهری 
شماره ۲۱۷ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستو جلسه: 


۲- اصلاح مادم ۷ اساسا منه در مورد سرمایه 


۳ سایر موارد 
هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس 


به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده 
کاز مایم یران انناسی و تست هرک از اعضای صلی وعلی الل 
هيات مدیره که از تاریخ ۸۲/2/۷۰ به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ 
فوق به مدت یک سال انتخاب شده‌اند به شرح زیر می‌باشد. 
۱- آقای محسن خلیلی عراقی رئیس هیات مدیره. 
۲- آقای سید محمد کریمی نایب رئیس هیات مدیره. 
۳- آقای علی غفوریان مرشدی یزدی خزانه‌دار. 
-٤‏ آقایان اکبر فلاح. عبدالمجید کوهمرائی. علی عباسی و مجید مرافق 
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره. 
-٥‏ آقایان اردشیر دادرس و حسین روحی‌پور به عنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره. 
7- آقای خلیل ستارزاده به عنوان بازرس اصلی. 
۷- آقای ناصر آزاد ی خواه به عنوان بازرس علی البدل. 
۸- آقای محمدعلی خلوتی دییر. 
ضا مطایق ماده اسا ت مدو اوراق مالی ھا ارا اسشتای ون 
هیات مدیره یا دبیر و با امضاء ثابت خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن 
صنفی معتبر خوآهد بود. 

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 


آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
ش ر کت تولیدی و صنعتی آ جرسا (سهامی خاص) 
بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت که در روز چهارشنبه ۳۹ راس ساعت ۰ صبح در محل 
شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه قصر - کوچه جهاد 
- پلاک۷ - طبقه اول تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه عبارت است از: 
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی. 
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۱ 
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل 
ءِ- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 
-٥‏ سایر موارد 
هیئت مدیره 
شرکت تولیدی و صنعتی آجرسا (سهامی خاص) 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالبانه 

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سره (سهامی خاص) 
به شماره ثبت ۱۰۴۱۳۷ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی سيره 
(سهامی خاص) دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه 
که در روز ۸۲/2/۲۰ راس ساعت ٩‏ صبح در محل بنیاد هنرمندان سوره به نشانی: 
خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۲ - پلاک ۲۸ تشکیل می‌شود. حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی. 
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی ۱۲۸۱. 
۳- تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۲/۱۲/۲۹ 
-٤‏ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت. 
و انتخاب اعضای هيات مدیره. 
7- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 


شرکت سهامی ذوب آهن اصنهان 

ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات 
مستعمل خود شامل: 

۱- دو دستگاه جراثقال برجی161-1600. نصب روی ريل به ظرفیت 
۸ تن. دارای تابلوی کامل برق سیستم تغذیه از شبکه. دارای برج و دکل 
حدود ۰۰ متری و وزنه‌هأی بتنی. 

۲- موتور دیزل ژنراتور در من ۱۱۸ کیلو وات مدل ۱۵۰۰.11 دور 
در دقیقه. نصب روی شاسی چرخ دار لاستیکی 

۳- دو دستگاه ویبراتور برقی ۸۴ به همراه شیلنگ مربوطه ساخت 
کشور ایتالیا 

ء- یک دستگاه ویبراتور بنزینی)10011۷]23 به همراه شیلنگ مربوطه 
ساخت کشور ایتالیء ۲۷۰۰ دور 

۵- دامپر چهار چرخ لاستیکی و دارای موتور تک سیلندر مستقر در 
شرکت فولاد میبد را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده فوق از تاریخ انتشار 
آگهی تا تاریخ ۸۲/۰/۸ همه روزه به جزء ایام تعطیل و پنجشنبه به 
نشانی‌های ذیل مراجعه نمایند: 

-دفتر تدا رکات ذوب آهن اصفهان: اصفهان - کیلومتر ١‏ اتوبان 
ذوب آهن - منطقه صنعتی قائمیه بلوار شفق 

- دفتر ذوب آ هن در تهران: تهران - میدان ولیعصر - ابتدای 
خیابان کریمخان زند - نبش کوچه شکروی 
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات پیشتر 
۳- ۰۳۳۵۲۵۷ تماس حاصل نمایند. 
و من الله التوفیق 


به شماره تلفن‌های ۵۵۶ 9 


على رندنیا 
معاون خرید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 


بسمه تعالی 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مجتمع فولاد الیگودرز: سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۳۲ 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع فولاد الیگودرز. سهامی خاص در 


ساعت ۱۶ روز شنبه مورخه ۸۲/6/۲۸ در مرکز اصلی شرکت واقع در تهران. خیابان 
ایرانشهر پلاک 11 طبقه سوم. واحد شماره ۰ تشکیل می گر دک 
لذا از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد در 
جلسه مذکور حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۸۱ 
۲- انتخاب بازرس قانونی 

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت 

-٤‏ سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع فوق باشد. 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی ست در ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ 
۸ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان امیرآباد شمالی - 
روبروی پمپ بنزین - خیابان گردآفرید - پلاک ۱۹ تشکیل می گردد. بدینوسیله از 
کلیه سهامداران محترم دعوت می نماید تا در روز و ساعت مقرر درجلسه مذکور 
حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد ترازنامه وحساب 
سود و زیان سال مالی ٩۳۸۱‏ 
۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۲۸۱. 
۳- انتخاب بازرس قانونی. 
-٤‏ تعیین روزنامه کثیرالانتشار. 
-٥‏ سایر موارد. 


شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه 


اک دیون ادبع عبري تن n‏ 


شرت ټولید دی اني منتي | یهام تج 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به 
عمل می آید تأدر جلسه مجمع عمومی 
عادی شرکت که به طور فرق العاده در 
ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه ۱۳۸۲/۵/۲ در 
محل شرکت سرمایه گذاری غدیر واقع در 
تهران - بلوار میردامادغربی - پلاک ۳2۱ 
تشکیل می گردد. حضور به هم رساند. 
دستور جلسه: 
-١‏ انتخاب اعضای هیات مدیره. 
۲ سایر مواردی که در صلاحیت مجامع 
عمومی عادی باشد. 

یات مدیره 


3 ۰ 

کارت رون 

در حاشیه شرفی دشت کویر و در 
۰ کیلومتری شهر تاریخی یزده امیزش 
چند روستاء شهری را شکل داده که نام 
خود را از یکی از روستاهای قدیمی به 
نام (میبل) دارد. 

زایش چنین مولودی در کویر 
E aE‏ 
ر سختکوشی است/ که کلنگ به 
دست فرسنگها دل زمین را شکافتند و 
قطره قطره آب رااز زرفای زمین بیرون 
کشیده و با هر فطره ان درختی تناور و 
سبزینه ای کاشتند. این مردم تلاشگر» 
فقر کویر را با همت و پشتکار خود غنا 
بخشیدند, هر جه را طبیعت از دادنش 
امساک کرد بدلش راساختندو هر کسی 
به قدر هوش و توان خود هنری آفرید. 

کشاورز میبدی با رخنه در اعماق 
زمین آب راازین هرسنگ این صحرای 
خشک بیرون کشیده و زمین مرده‌ای را 

اگر روزگاری اجداد او برای 
تاءمین اب مورد نیاز خویش قنات حفر 
می کردند و صبورانه به انتظار می نشستند 
تا قطره قطره آب جمع شود امروز 
سرعت عمل زندگی ماشینی انتظار 
نمی شناسد» پس «جاه عمیق) (دشمن 
«قناتهای زنده)جای «کاریز»‌رامی گیرد. 

روزگاری مقنی سالخورده اما 
روشن ضمیر دهکده کویری ماء انسان 
رااز زیر این اسمان نبلوفری و از روی 
زمین برای تعلیم نخستین درس» برای 
فرود آمدن نخستین تازیانه بر یک روح 
بی درد و خواب آلود به دل خاک می برد. 

اما سالهاست که مقنی سالخورده 
دیگر درغم تاریک ایکون شک شده 
قنات فریاد برنمی آورد که پارانش قنات 
ر 

دیگر کلنگ دسته کوتاہ او با ریتم 
اه وس ور 
در اعماق زمین بوجود د نمی آورد و با 
جوش سخت و منجمد کاریز به نزاع 
ار کی رد 

آبی که زندگی می آورد _ _ 

اینک نوازش لطیف و خنکای اب 
در بستر تونلی که هزاران متر دورتر سر 
از خاک برمی دارد و دربرابر خورشید 
دهان می گشاید جاری نمی شود. 

چشمان غبار گرفته کشتزارهای 
سوخته, نگاههای پژمرده درختان تشنه 
و رگهای خشکیده جوهای مزارع و 
کوچه باغها دیگر به انتظار آب زلالی که 
از دهانه قنات جاری می شد 
نمی ند 

در کویرهای ما دیگر نالهای 
جوان» بوته های نوزاد و ساقک های 
شیرخواره علات به نشانه حرمت سر 
خود را در پیش پای عابران خم 


که با خلاقیت ر 
نواوری و تحمل رنجهای فراوان اب 
را از اعماق زمین خارج می کردند و 
اراضی تفتیده رابه باعها و مزارع سرسبز 
تبدیل می کردند. هم اینک در دهانه 
خشکیده کاریزها حسرت روزهای سبز 
رامی خورند. ۱ 

ازان زمان که اسمان با کویر 
بی مهری کرد و چاههای عمیق يکي پس 
از دیگری از دل کشتزارها سربر آورد. 
«قناتها؛ این میراث گرانسنگ گذشتگان 
ما به فراموشی سپرده شدند. 

براساس منابع موجود فکر ایجاد 
قنات هزاران سال پیش در ذهن پویای 
معدنکاران در شمال غربی ایران پای 
گرفت آنان به دنبال سنگ معدنی مس 
کوههای زاگرس را می کاویدند و با 
برخورد با سفره های آب زیرزمینی با 
مشکل روبرو می‌شدند و این مشکل را 
با ایجاد زهکش در کف گالریهای معدن 
حل کرده و به طور تصادفی به فن ایجاد 
قنات دست بافننل. 

تاربخچه حفر قنات 

یجاداینگونهقنتها به هزاره اول 
قبل از میلاد باز می گردد. اما استفاده از 
اب قنات در کشاورزی چند صدسال 


ان 


بعد رایج می شود. ۱ 

اولین باری که از تامین آب یک 
سکونتگاه با قلات نام برده شده» در 
کتیبه‌های «سارگون دوم» پادشاه آشور 


روشهای پیشرفته تر صورت گرفت و با 
تاسیس دفتر و دیوان بر منابع اب و 
چگونگی استفاده از آن نظارت شد و از 
سر زمینهای جنو دی خلیج فار س 
گسترش یافت. 

یس از اسلام بر اساس اثار 
احمداله مستوفی4 E‏ 
شهر مکه بود که توسط نزییده خاتون) 
منکوهه «هارون الرشید» صورت گرفت. 
دیگر درایران خراج و عوارض اخذ شده 
ز روستایان 0 ترا از کشور 
a Ea‏ 
ودراین دوره دراحداث کاریز پیشرفت 
زیادی حاصل شد. 

در حمله مغول شبکه‌های آبیاری 
و قناتها ویران شد و بسیاری از انها 
خشک و بایر گردید و باشدت گرفتن 
مشکل کم ابی در دوره صفوبه حفر 
قناتها دوباره اوج گرفتا: 

در دوره معاصر روز به روز از تعداد 


روش دستیابی به آب بیشتر از همه مورد 
استفاده ساکنان مناطق حشک و کویری 
مرکزی و شرقی ایران قرار گرفت. 

دکتر (محمد حسین پاپلی یزدی)»؛ 
که درباره نقش قنات در شکل گیری 
(تمدن کاریزی» تحقیق کرده است؛ 
می گوید: اگرچه قنات در پهنه وسیعی 
از جهان از ژاپن گرفته تا شیلی گسترده 
ات اما یزو رخ کانونی که در ان 
قنات به عنوان اصلی ترین منبع تامین 
کہ آب: شناخته می شود اطراف 
کویرهای ایران است. 

تامین میلیاردی آب 

(براساس گزارش سال ۷۸ وزارت 
کشاورزی, تخلیه سالانه اب قنوات 
کشاورزی بیش از "۱ میلیارد متر مکعب 
بوده که از این میزان #میلیارد و ٩۳۵‏ 
میلیون متر مکعب یعنی بیش از "/ادرصد 
متعلق به استانهای مناطق کویری بوده 


اسٿ.) 


(در این محدو ده تاقبل از پیدایش 
فناوری مدرن حفر چاه و پمپاز اب و 
حفر تونل» قنات منبع اصلی تامین کننده 
اب کشاورزی و شرب بوده و حتی 


احجم سفره آبهای زیرزمینی در 
مقایسه با آبهای سطحی و تعداد بالای 
قنات» مزیتها و قابلیتهای این شیوه رادر 
مقایسه با دیگر تکنیک ها برجسته کرده 
اسست.) 
«دوستی) می گوید: وابستگی 
زندگی در مناطق مرکزی و شرقی اران 
که از اب سطحی مطمئن برخوردار 
نیستند به قناث بیشتر از آن است که در 
چشم انداز اولیه مشاهده شود. 
(به گواهی صاحبنظران بدون 
ابداع قنات امکان وجود و توسعه 
شهرهای بزرگی مثل کاشان, یزده ریء 
نیشابور» طوس و... بعبد و حتی محال 
بوده است.) 
دوکر (عبدالکریم تهنا دانشنار 
دانشگاه شهیدچمران اهواز در مورد ابعاد 
تاریخی قنات می گوید: محققان و 
نویسندگان ایرانی و خارجی وجود قنات 
در بیش از ۳۴ کشور جهان را تایید کرده اند 
وبعضی از آنان درباره تعدادی از قنوات 
تاسیسات 
موجود در چهار فاره اسیاء افریفاء اروپا 


کارشناسان,قنات (قصبه گناباد» باتو جه 
به قدمت و طول مسیر و میزان آبدهی 
پدیده یی بی نظیر در جهان است. 

دکتر (بهنیا؛ درباره فواید قنات 
می گوید: اگرچه اولین کارکرد قنات 
جاری ساختن آبهای زیرزمینی برروی 
زمین است» اما کارکردهای دیگری برای 


مسافتهای زیاد تعادل هیدرولوژیکی 
سفره‌های اب زیرزمینی منطقه را حفظ 
می کرد. 

وی می‌آفزاید: با حفر چاههای 
عمیق این تعادل به هم خورد و سطح 
آبهای زیرزمینی با کاهش روبرو شد» 
قنوات یکی س از دیگری خشک 


ات اریز شین حیات باع هو کشتزارهای 


چهارشنبه۱۸تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الا ول ۹-۱۳۲۴ ژوثیه۲۰۰۳-شماره۲۲۸۱۵ 


(محمد حسین اژدری» رئیس ستاد 
حوادث غیرمترقبه سیستان و بلوچستان 
می گوید: باوقوع پدیده خشکسالی» از 
۰ رشته قنات دراین استان, ۲۲۰رشته 
به طور کامل خشک و بی اب و بقیه با 
افت اب بین ۰ تا ۰ درصد رویرو 


اس 


۵ فکرایجاد قنات هزاران‌سال پدش‌درذهن‌پویای 


پدیدار شد 


در ۷۰۰ سال قبل از میلاد است. 

(سارگون» با لشک رکشی به منطقه 
(اورارتو؛ شهر «اولهو» در شمال عربی 
دریاچه ارومیه رامورد تهاجم فرار داد و 
با دستیابی به مجراو مظهر کانال آبیاری 
شهر و مسدود و ویران کردن آن» شهر را 
به تصرف درآورد. 

روزگار ۱ اداریوش کبیر) ارج 
شکوفایی و اقدامات آبباری و حفر کاریز 
در سرتاسر فلات ایران است و به امر 
شاهان هخامنشی هرکس که کاریزی 
حفر می کرد» آب به سطح زمین 
می آورد» زمینی ر آباد می کرد و یا 
کاریزهای خشک را بازسازی می‌نمود, 
مالیات پنج سال بر او بخشیده می شد. 

در این دوره فن حفر کاریز از ایران 
به مصر منتفل شد و در اوادی حمامات) 
کاریزی حفر شد که حدود هزار هکتار 
زمین را ابباری می کرد. 

در دوره «اشکانبان» با توحه به 
اعتلای اهمیت جاده ابریشم کاریز از 
ایران به چين برده شد. 

پایان یک تمدن 
در دوه (ساسانا0) اببارق. با 


آذرین اصفهان 


(سهامی خاص) ثبت شده به شماز )۴۳۰۳ 


در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور 
و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد. 


مورد تصویب قرار گرفت. 


۲- موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ابطحی 
به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 


۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت د تعیین گردید. 
سیدسعید صابری رئیس ثبت زرین شهر 


وزارت جهاد کشاورزی 


نام برده شد 


قناتها کاسته شده و با استفاده از فناوری 
حفر چاه» حصارهای اقتصاد آب کاریزی 
ویران شد و درمدتی کمتر ازربع قرن با 
از دست دادن بیش از ۰ هزار رشته 
قلات با ۰ هزار کیلومتر طول, نقطه 
اختتامی بر دوران تمدن کاریزی در ایران 
نهاده شد. 

کویر ایران کانون ثنات جهان 

(قنات» در لغت به معنای «نیزه) و 
جمع آن اقنوات» است که بعدابه معنی 
کانال و مجرای اب به کار رفته است؛ 
این کلمه در زبان آشوری به شکل 
«قانو)» در عبری به صورت «فنا» و در 
لاتين به صورت «کانا» دیده می شود 
معادل فارسی این کلمه «کاریز» و با 
(کهریز) است. 

نات سارہ ای سی ابیت که 
برای بهره‌برداری از ابهای زیرزمینی در 
ابخوانهای ازاد احداث می شود. قنات 
در واقع مجرای زیرزمینی است که 
ابهای زیرزمینی را از ابخوان زهکشی 
نموده و به سطح زمین هدایت می کند. 

اگرجه فن احداث قنات در غرب 
و یاشمال غرب ایران ابداع شد اما این 


تقش آن امروزه نیز در زندگی اقتصادی 
واجتماعی - .( 
ایجاد ووس شهر و رودق کارری 


ممکن بست اگر قنات نبود اصولا 


شهری مثل یزد تشکیل نمی شد و یا اینکه 
تعدادی ابادی پراکنده در دامنه های 
شیر کوه به وجود می آمد. 

(در حقبقت بدون قنات قسمت 
اعظم فضای جعر اقا ۳ حاشبه 
کویرهای ایران در محدوده شهرهایی 
مثل کر مان یزد» کاشان» سبزوار فهستان, 
ی ی 
0 
بسیار پراکنده می توانست شکل بگیرد. 

گسترش حفر قنات 

(مرتضی دوستی کاشانی) 
کارشناس میراث فرهنگی نیز می گوید: 
فلات ایران بدلیل غلبه اقلیم خشک و 
گرم در بیشتر جاها از تب سطحی 
مطمئن برخوردار نیست. از این رو 
همچنان سهم عمده ای از آب مورد نیا 
نیمه ری ِ از منایع زیرزمینی ر 

وی می افزاید: o‏ 
از منابع اب زیرزمینی با این روش شیوه ای 
همچنان یکی از بهترین فنون سازگار با 
اقلیم ایران نام پرده می شود. 


آگهی مزایده 


شرکت سهامی عام ویتانا درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی 


به فروش برساند: 

۱- دبه‌های پلاستیکی. 
- نخته و چوب. 

۳- ضایعات آهن آلات. 


6 ۶ کیسه‌های پلاستیکی ۰« کیلوبی شکری. 
۰ ۵- کیسه های پلاستیکی ۰ کیلویی آردی. 


© 7- خرده بیسکویت. 


۵ ۷- آرد جارویی. 


9 ۸- کارتن و مقوای ضایعاتی و پوشال مقوا 


-٩ 6‏ شکر جارویی. 


متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 
نشر آگهی به مدت یک هفته در ساعات اداری به آدرس بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) 


بسمه تعالی 


آڈھی منافصه شمارہ ۱۱۸۰۱6 


شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۲ قلم فیلتر و فرم مربوطه جهت کارخانه خوراک دام طبق مشخصات و شرایط 
مندرج در اسناد مناقصه مربوط را از طریق مناقصه عمومی خریداری می‌نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ انتشار این آگهی در ساعات اداری به یکی از آدرسهای 
زیر مراجعه و اسناد مشخصات و شرایط مناقصه را دریافت دارند: 


۱- هوت دیه: کیلو متر 5۰ جاده اند یمشک اهوان مد بریت امور بازرگانی واقع در محوطه صذعدی شرکت 


۳ ی نف خیابان دکتر شریعتی بالاتر از چهارراه ا جهاد پلا 


بلاک ۱۳ 


پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲ در ازاء دریافت رسید تسلیم دبیرخانه مرکزی شرکت واقع 
در محوطه صنعتی هفت تیه گردند و یا طوری با پست سفارشی ارسال گردند که تا وقت تعیین شده به دبیرخانه مرکزی شرکت 


واصل شوند. 


کلیه پیشنهادهای رسیده در ساعت ٩‏ صبح همان روز در دفتر مدیر امور بازرگانی واقع در محوطه صنعتی شرکت با حضور اعضاء 
کمیسیون مناقصه باز و قرائت خو اهند شد. - پیشنهاددهند گان در وت افتتاح پیشنهادها 5 جلسه چ است. 


۹مم الف 


وآمریکا قنات وجود دارد که در این بین 
سهم آسیا به مراب بیشتر از بقیه قاره ها 
است, 

اگر چه در تمامی استانهای کشور 
قنات وجود دارد اما تعداد انها در 
استانهای خشک و کویری بیشتر است.) 

معروفترین قناتهای کشور در 
استانهای خر اسان کرهال؛ بزد؛ 
آذربایجان شرقی» اصفهان, و سمنان قرار 
دارند.از حمله کاریزهای معروف ایران 
می توان به قناتهای (قصبه گناباده صالح 
اباد وبیاخت در خراسان»» افیروزاباه 
مهدی آباده مجومرد. خارجار و تاج آباد 
در استان یزد)؛ اابراهیم اباد اراک» «قنات 
دو طبقه اردستان» و وزوان و ميمه در 
اصفهان»» «قنات کر مان ماهون, رشیدی» 
و گردون در کرمان» و «قناتهای داع 
چشمه» وکیل» چشمه حمام» کلانتر و 
یعقوبی در اذربایجان شرقی»اشاره کر د. 

قنات دوهزارساله 

یکی از قناتهای شگفت انگیز ایران 
قنات دوهزارساله «قصبه گناباد» است 
که در سال جاری در فهرست آثار ملی 
ق 

قنات «قصبه» دارای بیش از ۳۳ 
کیلومتر طول و ۳۲۰ حلقه جاه است که 
در «قصبه شهر» گناباد قرار دارد. 

عمق «مادرجاه» این قنات بیش از 
۰ متر می باشد که در میان قنوات ایران 
یله ای. شکفت. انکیو است: 


براساس اظهاردذظر 


ازهکشی ابهای روزمینی» شیرین 
کردن اراضی با احبای فنوات تامین اب 
شرب در جزایر مناطق گرمسیری از 
جمله در خلیج فارس» تغدیه مصنوعی 
لابه های ابدار زیرزمینی با مهار قنوات» 
آبادانی کویرهاء حفظ تعادل زیستی و 
جلوگیری از سیلابهای درون شهری 
ازمهمترین کارکردهای قنات است.) 
در جهار دهه اخیر کاریزهای ایران 
ای مهری مسئولان و حنی بهره 
برداران آنها روبرو شدند روع پدیده 
خشکسالی ر کاهش ا در 
سالهای اخیرء قناتهای ایران رادر معرض 
خشک و بایر شدن فرار داد. 
در چند سال گذشته آب بسیاری 
از قنوات به طور جدی کاهش یافته و 
برخحی نیز به طور کلی خشکبده اند. 
ابدهی قنواتی که فرنهای متوالی 
در دوره‌های ترسالی و خشکسالی 
بهترین حافظ تعادل بیلان اب زیرزمینی 
بودند از سوی دیگر با ورود فناوری حفر 
جاه کاهش یافته ر با بطور کامل 
خشکبده اند. 
مهناس امحمد ابراهیم باقری) 
کارشناس آبهای زیرزمینی اب 
ابهای زیرزمینی بوسیله قنات و چاه 
می گوید: بهره‌برداری از ابهای زیرزمینی 
از زمانهای دور تو سط قنات رایج بوده 
۲ شبکه های وسیعی از قنوات با 


۳۳۷ 
ev 


انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 
IRANIAN ASSOCIATION OF RAIL TRANSPORT ENGINEERING‏ 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 


(نوبت 


ت دوم) 


انجمن مهندسی حمل و دقل ربلی ابران 
احتراماً. بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته و حقوقی انجمن 
مهندسی حمل و نقل ریلی ایران دعوت می‌شود تا در جلسه 
مجمع سالیانه انجمن (نوبت دوم) که راس ساعت ۸ روز یکشنبه 
AY/o/o‏ در محل مرکز آموزش ال راه‌آهن واقع در میدان ونک؛ 
خیابان ونک میدان شیخ بهاتی. بن‌بست کارخانه تشکیل می شود 
حضور به هم رسانند و یا با توجه به ماده (۲۰-۱) اساسنامه 
نمایندگان خود را کتبً طی فرم مخصوص مجمع به هیئت مدیره 


دسنور جلسه: 


- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن. 


- بودجه سال آتی انجمن. 


- تعیین روزنامه کثیرالاتتشار به منظور درج آگهی رسمی انجمن. 


صادق افشار رئیس هیئت مدیره انجمن 


آگهی 


مناقصه عمو می 


گردیدند و باعث بوجود آمدن مناطق 
بحرانی از جمله در دشت يزد .اردکان 

(شواهد موجود نشان می دهد در 
o E‏ 
حادثه غیرمنتظره‌ای در روند تکاملی 
بهره‌گیری از فن حفر قنات بوجود 
نیامده بود تا اینکه در حدودنیم قرن پیش 
با حفر جاه عمیق و استحصال اب به 
روش مکانیکی, حدود ٩‏ فرن تاریخ 


بهره برداری از دشنها 
وی تصریح می کند: امروزه 


معایب با مخارج هنگفتی روبرو است 
که قابل مقایسه با چاه نیست امانسبت 
به چاه دارای عمر مفید بیشتر و بازده 
اقتصادی چندین برایر است. 

مهندس امجید روزبه) کارشناس 
امورآب نیز معتقد است: جاه علاوه بر 
برداشت از سفره سطحی, از سفره‌های 
ابده عمقی نیز بهره می گیرد و این امر 
باعث تخلیه سریع آبخوان شده و در 
نهایت کاهش سطح آب سفره زیرزمینی 
را بدنبال دارد. 

وی می گوید: بهره‌برداری از اب 
دشتها با چاه موجب اافت سطح عمومی 
سفره زیرزمینی» تغییر در وصعیت 
کیفیت اب ابخوان وکاهش عمر مفید 
فنوات» می شود. 


وی می‌افزاید: زمینهای کشاورزی 
که از اب این ثناتها بهره می بردند بین 
تا -درصد کاهش تولبد داشته است. 

(علی اصغر سمساریزدی» رئیس 
سازمان آب منطقه‌ای یزد می گوید: در 
ستنیزدکه عروس کویرش می اد 
نزدیک به سه هزار رشته قنات به طول 
سه هزار کیلومتر وبا ابدهی سالانه ۳۷۲۶ 
میلیون متر مکعب وجود دارد. 

او می افزاید: بیشترین قناتهای 
استان در تفت قرار داردکه سالانه از 
۶ رشته قنات و جشمه قنات این 
شهرستان ۷ مین متر مکعب آب 


e‏ ۹ ب ا 


استحصالی این ان که یکی از مناطق 
لک و امت ازنافا امن س نود 
وی افزود: از مجموع قناتهای 
استان» ۰ رشته متروکه شده و احتیاج 
به بازسازی و مرمت دارند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
یزد می گوید: خشکسالی مسال 
ثرات نامطلوب وزیانباری بر قناتهای 
این استان وارد کرده اشا 
(محمد حواد صالحی) معتفد 
است: بارزترین آثر خشکسالی؛ 
درکاهش آبدهی فنوات کوهستانی 
و کوهپایه ای متجلی می گردد. 
قنات بادگاری ارزشمند 


وی می گوید: باتوجه به مشکل 


از ٩‏ سال تا ۹٩‏ سال 


. رز دوصاه رواک یکساعت 


۳ 3 
یداب پیسواذگ سس 


افتی- 


. از القاب یزد . وسیله نواختن موسیقی 
۲ رمانی تاریخی از «والتر اسکات» ‏ تیم 


فوتبال معروف اسپانیایی 


۳ از پایتخت های آفریقایی . پدر عرب - 


وت وت 


> نقاش ارژنگ ۔ نزدیکی و خویشی ۔ خونی 
ه. اندازه طول بدن از سازهای بادی (قره نی) . 


جوی آب 
1 شوق آور ۔ 


نظامی 


۸ تسمه چرمی . عیب ‏ پزشکی . کله پز 
٩‏ پیوسته و مسلسل ۔ حرق ندا . کسی که 


فرق میان خوب و بد و حق و باطل را تشخیص 


دهد 


۰ کاشف هلندی کشور «نیوزلند» . کشور 


بجع البزايرى در ۱0| قق | | || 
اقیانوسیه و نام یکی از مکه‌های دانمارک ۔ ۱۹ SS‏ تلا | | NE‏ 


«آ لنده) 
۱ غرور و نخوت . 


مرغابی 


۲ پرنده ای از تیره گنجشکان . نازا و عقیم 


۱ از دروس ادبیات 


۱ 
۲ فرین واحسنت .مخفف امیر خاش د ۱۴| _ | | | | | | ق | | . 


شب پره 


تیره ای از ترکمانان 


۷ واژگون و عکس . سنگریزه ۔ از درجات 


بخش دولتی برای مرمت» لایروبی و 
حفظ قناتها ضروری است. 
جهاد کشاورزی یزد هم معتقد است: 
باتوجه به افزایش هزینه‌ها و ضعف بنیه 
مالی کشاورزانش شاغلان بخش 
کشاورزی برای این منظور به حمایت 
بیشتری نباز دارند. 

(رسول دهفانیور» افزود: در 
گذشته آب کشاورزی استان رد عمدتا 
از طریق قنوات تامین می سك: 

وی می گوید: قنات در این استان 
نه تبها باد کار ارزشمند گذشتگان استه» 
بلکه سرمایه عظیم و گرانبها برای نسل 
حاضر محسوب می گردد و در حقیقت 
رگ حباتی کویر است. 
ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده ولی 
برای بازدهی بیشتر باید روشهای جدید 
و سنتی راباهم تلفیق داد. 

بنا به گزارش جهاد کشاورزی یزد» 
۰ رشته قنات و چشمه قنات در سطح 
این استان شده است. 

(آمرا... جاماسب» مدیر کل تأمین 
آب و بهره‌برداری از تاسیسات آب 
وزارت جهاد کشاورزی می گوید: 
رشته بود. 

وی می افزاید: عدم نگهداری و 
فقدان پشتیبانی فنی و اعتباری در 
سالهای اخیر باعث شد تعداد قنوات 
کشور براساس آمار وزارت حهاد 
کشاورزی به ۲۲ هزار و ۴۰۵ رشته با 
خروجی ۱۰/۷ مبلیارد مترمکعب کاهش 
یابد. به گفته وی در اثر حشکسالی‌های 
اخیر در برحی از نفاط مرکزی» جنوبی 
و شترفی, کشون آباهی فرات یبن 21۷ 
۷۰ درصد کاهش یافته : 

دی در عین حال معتقد است: در 
مناطقی که عملبات احبا؛ مر مت» 
غنی سازی و کنترل قنوات صورت 
گرفته» مشکا آبدهی قناتها برطرف شده 
است. «جاماسب» پیش بینی می کند که 
در صورت تامین اعتبار عمرانی اکثر 
قنوات کشور احا ۳ مرمت نم 
که زندگی e‏ آب قنات است» 
هم اینک تنها میله‌ها و خاکریزهای 
اطراف قنوات به یادگار مانده است و 
طولی نخواهد کشید که بر اثر فرسایش» 
همه این آثار از بین خواهد رفت و بدین 
ترتیب طومار یک اثر تاریخی چند هزار 
ساله به هم پیچیله می شود. 

خشکیدن زندگی روسنا 

دراین وضعیت نتیجه زحمت 
انسانهای صادق که با طرافت و دفت 
عمل آب رابدون صرف انواع انرژی 


یی 


i 
ا‎ ۹ 


منتفل کردندء در زیر خروارها شاک 
مدفون خواهد شد. 
نابودی قنات تنها از بین رفتن و 
نابود شدن یک شیوه استحصال اب و 
بایک نوع از نوا بهره‌برداری از منیع 
ر داد قنوات این صحنه های 
نمایش انگیزه‌های شرافتمندانه و پاک 
متر و که ماندن ابادی ها و 
خشکیدن قنوات باعث شده است تا 
دیگر نیروی ای در پهنه های 
3 ۳ روان درامان 9 
تجدید دوباره قنات‌ها و رونق 
دادن به ابادی‌های بی رونق و گاه 
مترو که می تواند از نو سعه کویر 
جلوگیری کند و سختی‌های طبیعی 
اقلیمی حاکم بر کویر با اب زلال قنات 
تعدیل یبد و شرایطی فراهم شود تابتوان 
زنل کین کرد 
(عبدالکریم بهنبا) دانشبار دانشگاه 
شهید جمران اهواز. «ایجاد دانشسرای 
قنات و مرکز مطالعات و توسعه فناوری 
تعیین مدلهای ریاضی» بررسی کیفیت 
اب قناتهاء استفاده از وسایل مکانیزه حفر 
قنات» جلوگیری از ورود سیل به درون 
وبیمه قنات رادراحبای کاریزهای ایران 
موثر می داند. 
(علی اکبر سمسار یزدی) رئیس 
سازمان آب منطقه‌ای یزد معتقد است: 
وضع موجود فناتهای ایران نشان می دهد 
اگر روند تزولی تغییر ات سطح آب 
زیرزمینی همچنان ادامه یابدء بتدریج 
شاهد خشکیدن تعداد بیشتری قنات 
وی در زسری رن 
هزینه تعمیر و نگهداری» رغبت چندانی 
در کشاورزان باقی نگذاشته است و 
گرایش به سمت چاه افزایش بیدا کرده 
و تصور می‌شود که زحمات و مشکلات 
جاه در مقایسه با قنات کمتر است و 
گرفتاری‌های کمتری را برای کشاورزان 
بدنبال دارد. 
وی می‌افزاید: در این وضعیت 
دولت بابد به مالکین و شارعین فما 
توجه بیشتری کرده و تدابیری اتخاذ کل 
"از جر چاه دز جرم قوات وماعی 
مشکل ارين جلو گیری شو د. 
به گفته وی» ارگانهای ذیربط باید 
کشاورزان رابه هر طریق ممکن به حفظ 
قنات علاقه‌مند کنند تا گرایش نسبت به 
حفر جاه پیدا نکنند. 
(قنات یک اثر باستانی نیست 
بلکه نگاه به قنات بايد به عنوان یک 
شیوه برتر استحصال آت و یک 
سیستم موفق بهره برداری از اب 
زیرزمینی و مهمتر از همه آمیخته با 


فرهنگ» آداب, رسوم و سنن ملی و 
ی اا0 ادا 


توارو ندنو - قتاب و لاساهای (آموزش ا/قامپیو تر صقار ز لدد 


متید : ٩۱۰۸۲۳۲۹‏ = 1۰۸۳۸۵۸ اصقیان ۱ ۳۳۷۲۱۹۸۲ ۰ ۳۳۸۲۱۲۷ 
اقبار : ۲۳۱۱۱۴۶ سارندران ۰۱ ۱۳۳۸۳۵۳۰۱۲۳۳۱۰۲۰ ۱۰۷۹۲ 


فروین : ۱۳۹۷۳۹۲۸ ۱۰۲۸۱ شبراز: ۲۲۹۱۹۵۹ = ۱۴۲۹۵۱۷۱۳ ۱۰۷۷۱ 


برد : ۷۳۵۲۰۰۸ = ۱۷۲۲۷۹۱۰ ۰۳۵۱ 
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۱31۳۱۳۱۳۱۱۱۰۹۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


نقاش فرانسوی تابلوی «اورفئوس» 

.٤‏ نویسنده کتاب «آس و پاس ها» . کشتی رزمنده ‏ اثری از 
«گی‌دومو پاسان» 

5 فرآیندهای دارای ارتباط با یکدیگر .افتادن یا رها شدن چیزی در 
هوا بی آنکه فشاری جز نیروی جاذبه زمين بر آن وارد شود 


۵ سگ بیمار اثری از «اسماعیل فصیح» نویسنده «ثریا در اغماء) 
عمودی: 

۱ نوعی کهربای مرغوب که از آن تسبیح می‌سازند . بیداری و آگاهی 

۲ بشارت دهنده با خوشرویی .از قبایل عرب در صدر اسلام . حصیر 

۳.روح . فتنه انگیزی ۔ نویسنده آمریکایی کتابهای «زن گمشده» و 


وزارت کشور درنظر دارد نگهداری. راهبری. 


سس مر هر EE‏ نب هه را ما EEE FEE CE‏ رس چا را Î‏ 

_ __ بوییه ها 0 :۱۱۰۱ فا ۱ EFE‏ 41 ,۰۱ هه 9ص و اه۱ا ‏ ۱ ۰۱ هم ام ۰ ۱ همم 

چچ تا لالخ لالب لا اه اش( سس LA SE‏ لب EFER E‏ ساسا حح 
ڪڪ ج س 


سروپس و تعمیر ات سیستم EY‏ بر ات 


سڪ a‏ ۳22 
أ _- ."19150 15 .۲۲۳ 2 2 ۲۲ ۲۵ 15 
د 


ساختمان مرکزی و واحدهای تابعه را 
به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکتها 


ڪڪ << «یکی از ما طراح:غلامحسین باغبان 
<< مس کب 2 7 << و پیمانکاران واجد صلاحیت دعوت می شود ۶ مخصوص حمل بار.سرپرستان ‏ صدا GT TT‏ کر .لهج ۵ ۱6 کی ی رد۳ ۲ 
حع - ۳ کیلوگرم > 2 2ک ا سس س 8 E SETS OHH Uh << ۳ e‏ 
ڪڪ کک ڪڪ س TT‏ << فار دند ا مها د. دافت کے کا ۰ پول خرد کشور گاندی ۔ دشمنی ۔ اسب تیزتاز پیک ۔ فرزند تازی | اا EF E‏ 
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. یکباره سروتن را درآب فرو بردن 
۸ در لطافت طبعش خلاف نیست .از شاعران قصیده‌سرای ایرانی 
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به دییرخانه اداره کل پشتیبانی مستقر در طبقه 
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٩‏ خداوندی و الوهیت .پیمودن -شاعر اسپانیایی که به دست ایادی 


2 جح تحت ص ص مراجعه نمایند. فرانکو کشته شد 3 
جات تسه ور << مت جمع ا از خزرف الفای فارسی.. ان اندک 1 

٩‏ اچسپ‌پتول ڪڪ ڪڪ ادا ه کل خر و ١‏ بهشت شداد. درخت انداز. حمامی در کاشان که مقتل امیرکییر 
هت سس ڇڪ ڪڪ ي مراجعه تما ین ((ادار 3 ا پشتیبانی)) بود وا ا 
<< ص ۰ همایون و خجسته رشت کوهی پین آسیا و اروپا۔ عمل انجام دادن درل ۸/۳ ع] 
وڪ 1 ۳. در گفتن آن پیشدستی کنید از مربیان با سابقه فوتبال کشورمان ۵ با ات 


اطزایات 


اشاره: پیشینه تاریخی ایران زمین 
چندان گسترده وبا اهمیت است 
که جا دارد از وجوه گوناگون 
مورد توجه قرار بگیرد. آنچه در 
پی می اید» گفتگو با دو تن از 
پژوهندگان پراوازه کشور است 
که تحقیقات و يافته های علمی شان اعتبار جهانی دارد. 

0اگر مایل باشید ابتدا خوانندگان ما با زندگی و فعالیت علمی 

هر کدام از شما بزرگان آشنا شوند. 

۵ عبدالمجید ارفعی هستم» متولد ۱۳۱۸ کوه گنو بندرعباس. از 
دانشکكه ادات دانشگاه ه تهران لیسانس گرفتم. » سپس برای اخذ دکتری 
به آمریکا رفتم و در دانشگاههای پنسیلوانیا و شیکاگو روی خط و 
زبانهای خاورنزدیک قدیم کار کردم و خحط و زبان اکدی (بابلیء 
آشوری) و ایلامی یلامی) خواندم. در سال ۲ رساله ام را تحت 
عنوان «زمینه های جغرافیایی تخت جمشید) گذراندم. پس از بازگشت 
به ایران. چهار سال در فرهنگستان زبان و ادبیات ایران این افتخار را 
داشتم که با مرحوم خانلری کار کنم. در سال ۱۳۷۷ به موزه ایران 
باستان رفتم و تالار کتبیه‌ها را تأسیس کردم و مقداری کتیبه خواندم 
که ان شاءالله به زودی به صورت کتابی به چاپ خواهد رسید. 

0از کتابها و مقاله هایتان بگویید. 

هوقتی که در فرهنگستان بودم» کتابی مربوط به فرمان کوروش 
بزرگ نوشتم و کار عمده‌ای که در ان انجام دادم» این بود که توانستم 
خطی را که دیگران به علت اینکه محل اتصال دو قطعه به هم بود 
نتوانسته بودند به تمامی بخوانند. ان را بخوانم. جند مقاله نیز درزمینه 
حغرافیای ایالت پارس دارم و مقاله‌های پراکنده دیگری که در 
مجلههایی مثل فرهنگ آشنایی با دانش» باستان شناسی و تاریخ چاپ 
شده است. 

۵ عمدتاً به جه مقولاتی می پردازید؟ 

من د به نوشته‌هایی که به اکدی» ایلامی دوران هخامنشی و قبل 
از هخامنشی نوشته شده می پردازم و اگر فرصتی پیش آید. روی 
کتیبه های بابلی که از شوش پیدا شده است» کار می کنم. 

0آقای دکتر علیزاده از خودتان بگویید. 

من باستان شناس هستم؛ اما کارم را با عنوان باستان شناسی 
1 ,بلکه نخست در دانشگاه تهران به رشته روان‌شناسی 
رفتم؛ اما پس از گذشت یک سال به گروه باستان‌شناسی کشیده شدم 
و از سال دوم» باستان شناسی خواندم و اتفاقاً شاگرد اول هم شدم و 
تصمیم گرفتم به دانشگاه شیکاگو بروم. می‌دانید که بعد از فرانسویها, 
دانشگاه شیکاگو از قدیمی ترین موسسه‌هایی است که در ایران حفاری 
e‏ در انجا فوق لیسانس و دکتری را گرفتم. بعد از 
ان به استخدام دانشگاه ۵ شا رو ارضوو ام م؛ ولی متاسفانه بعد از انقلاب 
سر داد ای اما ا ایران شناسی بخحصوص 
باستان شناسی را حذف کردند؛ چون دانشجو نمی توانست به ایران 
بیاید و اینجا برای این کار مثل آزمایشگاه است و وقتی دانشجو نتواند 
برود» قاعدتاً بودجه اش را نیز نمی توانند توجیه کنند. این بود که 
دانشگاه هاروارد رشته باستان شناسی ایران را نداشت شت. تا اينکه خانم 
(دکتر هلن کنتور» بازنشسته شد و او دو کرسی داشت: یکی «کرسی 
ایران شناسی» و دیگری (کرسی مصرشناسی». مصرشناسی ایشان را 
اا ی ها ادد ی ودد وکن اران می ر 
طبق معمول همه دانشگاهها حذف کردند؛ اما چون دانشگاه شیکاگو 


سنت دیرینه‌ای در باستان شناسی ایران دارد» نمی خواستند آن را کاملا 


حذف کنند؛ این بود که از من دعوت کردند به عنوان استاد تحفیقاتی 
در آنجا تدریس کنم و کارهای تحقیقی انجام بدهم و قرار شد اگر ما 
توانیم در ابر ان فعال سویم؛ دوباره کرسی باستان‌شناسی اران را اج 
کنند که البته در این راه گامهای زیادی برداشتیم. من جندین بار برای 
بررسی و حفاری به ايران امدم و گروههای مشترکی با باستان شناسان 
ایرانی داشتیم. در یکی دو سال احير هم سعی کردیم تیم‌های واقعی 
بیاوریم تا دانشجو تربیت کنیم. سال گذشته گروهی بین‌المللی که از 
چند دانشگاه بودند. آوردیم و به خوزستان رفتیم و یک کار تحقیقی 
انجام دادیم. اراو روال به همین شحل تایکی دو سال دیگر ادامه 
یابد. ان وقت نه تنها دانشگاه شیکاگو رشته ایران شناسی را زنده 
می کند» بلکه دانشگاههای دیگر نیز ترغیب می شوند؛ چون احساس 
می کنند اینجا باز شده و می توانند برای تحقیق بیایند. از زمان بسته 
شدن درهای ایران به روی دانشگاههای خارج, نه تنها رشته 
ایران‌شناسی از بین رفت و استادان این رشته مجبور شدند به رشته‌های 
دیگر بروند» بلکه از ان زمان تابه حال دانشجویان قابل بحثی هم در 
ار ریت یل کف رام ارات رن تابن با 
شد که باستان شناسی تر کیه و اعراب به خرج گروه باستان شناسی 
ایران قوی شد و زمزمه خلیج عربی نیز از همین جا سرچشمه گرفت؛ 
چون باستان شناسان ایران پژوه نمی توانستند به ایران بیایند؛ اما ناچار 
بودند که کار کنند و به دانشجویان اموزش بدهند. این بود که اینها را 
برمی داشتند و به کشورهای عربی خاورمیانه می بردند و در انجا 
وادارشان می کردند که به جای خلیج فارس بکویند خلیج عربی! 

همین عراق را ببینید» وقتی بعد از شکست در جنگ اول خلیج 
فارس از کویت بیرون انداخته شد. به تمام باستان شناسان اعلام کرد 
که: «همه می توانند با خرج عراق به اینجا بیایند و کار کنند.» و این 
۳ ما بايد هر چه زودتر دست به کار شویم؛ ؛ جون هر 
چه بگذرد» سایتها و مراکز پژوهش باستانی خرابتر می شوند و از بین 


ایرانیان از نگاه بیگانگان 


فارسی. زبان آسان 
زبان فارسی رازود می توان اموخحت» ولی به ندرت می توان 
ان را با جنان پاکیزگی صحبت کرد که کسی نفهمد گوینده, خارجی 


زبانی که مردم درس خوانده وتحصیل کرده بدان تکلم می کنند 
هم برای مقاصد شاعران متناسب 
با کلمات. 


زیباست و تواناست. این زبان 
است و هم برای اظهار تعبیرات زیبا و بازی 

حفظ سنتهای ایرانی 

ایرانیان از فدیمی ترین ملل متمدنی به شمار می آیند که تاریخ 
می شناسد و هر جند سوء اداره» تعویض سلسله هاء جنگ های 
داخلی و مذهبی» هجوم های ویران کننده وعبور قبایل سکایی و 
تاتار در طول سده های متمادی قدرت را از آنان سلب کردهءولی 
هر گز سنت ها و عادات بسیار کهن خود را به دست فراموشی 
نسیر ده اند. 

سرباز ایرانی 

سرباز ایرانی نیرومند» خوش اندام و قانع است. سختی های 
بسیار را از قبیل تشنگی» گرسنگی و سرماو بی خوابی و پیاده روی 
ممتد تحمل می کند. از ان گذشته فطرتا جسور است. مختصر 
بگویم دراین مملکت مصالح وب برای تشکیل یک سپاه عالی 
وجود دارد. اما صاحب منصبان از هیچ یک از فنون نظامی مطلع 
نیستند. یک پسربچه شانزده ساله از مدرسه بیرون می اید و بر اثر 
اعمال نفوذ به منصب سرتیپی می رسد! 

ادوارد پولاک -پزشک اتریشی (۱۸۵۱۰۱۸۶۰) 


می روند و ما واقعاً در ایران نیرو نداریم که از پس انها براييم. من خود 
شاهد بودم در خوزستان جلو چشم مأموران میراث فرهنگی, تیه ها را 
به هم می زدند و از آن به عنوان حوضچه‌های ماهیگیری استفاده 
می کردند و کاری از دست کسی برنمی آمد! حالا اگر ما نمی توانیم 
اش سيم که اگرآن مایت از دست رفت. شام چه زا 
ی ی ی 
کشیده می شود. 

به هر حال وظیفه اصلی من درس دادن است که بیشتر در محور 
کن ری وهای او یه در عاورتردیک) است که جد ود هزاره 
چهارم پیش از میلاد شکل گرفته و دیگر اینکه چگونه اقوام کوچ نشین 
وغارنشین و گرداورندة غذابه کشاورزی روی آوردند؟ چه جریانهایی 
اعد ساب راو ام le Rg‏ شاوی رات 
دست بردارند و به کار کمرشکن کشاورزی روی بیاورند؟ این د 
کتابهایی که می پویستم و کاوشهایی که می روم» مرتبط با همین دو 
موضوع مهم بنیادی و محوری است که در تحول فرهنگی خاورنزدیک 


از آن گذر کرده‌اند یا در آن مانده‌اند» که یا در اقوام بومی حل شدند و 
یا اينکه راهشان را کشیدند و از این سرزمین بیرون رفتند و در جای 
ورن میتی دال ماالان هیچ کدام اينها را نمی توانیم بشناسیم. مگر 
اینکه رد پایشان در نامهای جغرافیایی باشد. اواز اروق شید ف 
را برحذر می داشت که بخواهم برای نامهای جغرافیایی ايراني که در 
ایران وجود دارد» اتیمولوژی بدهم ؛زیراد نمی دانیم اینها از کجا آمده‌اند؛ 
چون آنها را نمی شناسیم. متاسفانه در اران متاءسفانه بلافاصله برای 
هرنام جغرافیایی یک ریشه شناسی عامیانه ترتیب می‌دهیم و هزارگونه 
معنا می کنیم: «تبریز» جایی است که تب می ریزد انیریز» جایی که نی 
می ریزد» «تهران» منطقه گرمسیر» «شمیران» منطقه سردسیر و امثال اینها؛ 
اما دقیقا نمی دانيم که اينها به زبان چه قومی برمی گردد که خبری از آنها 
نازيم 

دکتر علیزاده: برای پاسخ به این سوّال باید کمی به عقب برگردیم. 
تا حدود هفت هزار و ۵۰0 سال پیش از میلاد» مردمی در ایران زند کی 
می کردند که تعدادشان خیلی کم بود و یا در دشتها می زیستند که لزوماً 
از انها آثار فرهنگی زیادی نداریم» و یا در غارها به سر می بردند؛ چون 
ان موقع هنوز هوا سرد بود و مردم به تدریج داشتند از درون یخبندان 
هس ام یشان مت ا 


سهم زیادی داشته‌اند. 
0 شاید اولین پرسشی که در مواجهه با ایران مطرح می شود 
این است که چرااین سرزمین ایرن نامه شد؟ آیا به خاطر اقوا 
آریایی است؟ در این صورت چرا جاهای دیگری که این اقوام 
رفته اند از هند تا اروپا جنین نامی به خود نگرفته اند؟ 
دکتر ارفعی: احتمالاً ایرانی نامیده شدن ما از زمان ساسانیان 
رواج پیدا کرده است. در کتیبه بیستون داریوش آمده: «من آریایی 
هستم) و دیگر صحبتی از اینکه این سرزمینهاء تفر وتات ر 
ایوا و اریایی تعلق د ارده نمی شود. ق اي 
اعت را وا دف ای مس کد 
راواه مان من ار رمان سای ار صرت اد هراو 
«ایران‌ ویج» و چیزهایی از این قبیل رواج پیدا کرد. 

۵ دکتر علیزاده: همان طور که فرمودند» تا قبل از ساسانیان اینجا 
انواع و اقسام اسمهای محلی رویش می گذاشتند و این بستگی به 
ساختار سیاسی, اقتصادی و اجتماعی آن دوران داشته و مرزها نیز کم 
و زیاد می شده؛ مثلاً گاهی اوقات ایلام (عبلام)چیز کوچکی در جنوب 
غربی ایران بود و گاهی نیز شامل کل فارس و حتی اصفهان می شد. 
خود هخامنشیان و مادها نیز هیچ گاه نگفتند که اینجا سرزمین ماست» 
سرزمین انها پارس بود و سرزمین مادها نیز ماد» که احتمالا اطراف 
همدان و مناطق مرکزی زاگرس را 
در برمی گرفت و در حال حاضر 


اقوام یش آریایی در ایرآن ‏ 


ك 


حوزستان(عبلام4 چغازنیل 


کشاورزی و دامپروری کردند و لازمه اش هم این بود که در یک جا 
ساکن بشوند؛ بنابراین ¿ «دهکده‌های اولیه» را به وحود اوردند. (البته اين 
به آن معنانیست که کوچ نشین ها کشاورزی نمی کنند» جراء اما آن به 
شکل خاص دیگری است که اکنون مورد بحث مانیست) ما در ایران 
از هزاره هفتم پیش از میلاد. بیشتر از هفت .۰ هشت دهکده اولیه 
نداریم:دیکی «جفا بنوت» | انیت در خوزستان» «حوله ای) سینت باز در 
خوزستان» «علی کش» در دهلران؛ «گنج دره) )در کرمانشاه» (سرات), 
(سنگ جخماق» در فلات مرکزی نزدیک شاهرود, «جارمو» در کردستان 
غراق و جندتای دیگر. ما در باستان‌شناسی و انسان‌شناسی چنین فرض 
می کنیم که هرچند بعضی چیزها مثل بشقاب و قاشق و کوزه و اينها را 
از یکدیگر تقلید می کنیم (همان طور که الان نیز می کنیم و خیلی از 
ظرف و ظروف آشپزخانه ما متاثر از سبک غربی است) اما چیزهای 
دیگری هست که آنها را تقلید نمی کنیم و آن اموری است که با کارهای 
۱ ۱ ۱ و 37 a‏ 
را زود تغییر می دهند؛ ولی اعتقادات را زود تغییر نمی دهند؛ ر یعنی اگر در 
دوره‌ای جسد مردگان را در زیر خانه دفن می کردند. یکباره نمی آیند 
آنها را در گورستان خارج از خانه به خاک بسپارند. از این رو مهم نیست 
که ابزار و الات رامتاثر از کدام فرهنگ می‌ساختند. ما می خواهیم ببینیم 
ایا فرهنگهای اولیه با هم ارتباط داشتند یا خیر؟ ما فکر می کنیم ارتباط 

داشتند. به این شکل که اینها قبل 


دکتر | رفعی :ایران چهارراه‌و کوتاهترین فاصله ازاينکه بیایند دهکده‌های اولیه را 


تشکیل بدهند. گرچه همگی در یکجا 


عده‌ای آن را «مادستان» ا ا بنابراین افوام مختلفی آمده‌اند وازآن جمع نبودند. چون ظرفیت زیست 


جنوب ایران نیز پارس بود و حتی 
خود کوروش نیز نمی گوید که من 
متعلق به پارس هستم» می گوید: (من 
از انشانم.» چون انشان خیلی مهم بود 
و ممکن است کوروش این رابه این خاطر گفته که همیشه سلسله‌هایی 
که به ایران می آمدند» سعی می کردند خودشان رابه چیزی که از قبل 
بوده, نسبت بدهند و زمانی که کوروش به بین النهرین می رود» می گوید: 
«من شاه چهار گوشه جهانم.» دقیقاً همان چیزی که سومریهاء اکدیهاء 
بابلیهاء و اشوریها هنگامی که یاغی می شدند» به کشور تحت سلطه 
خودشان می گفتند ؛ یعنی در واقع این عنوانها را اقتباس می کردند؛ اما 
۳ اریایی» ایران نامیده 
شده بلکه اگر «ایرلند) راهم دقیقاً ترجمه کنید» + ممان یران می‌شود. 
ایران یعنی سرزمین آریا و ایرلند نیز به معنای زمین آریاست. پس اینجا 
تنها کشوری نیست که ایران خوانده می شود. . ایرها در اروپا اقوام 
کوچ نشینی بودند که بعدها به جزیره ایرلند رسیدند و انجا را به همین 
نام خواندند. ان سرز ھن ی ار الک مرک کوبت لے فا سای 
به خود بگیرند» تحت سلطه رومیها بود و رومیها به انگلستان می گفتند 
بریتانیا. اینکه هر قومی اسر ی بگذارد» مطلب 
جدیدی نیست؛ ماد اروا رانگاه کنید بد» دو قوم و «اسلواک» پس 
اک ام شدنء سومان را چکسلوا تاد ماو جات 
هم هر یک جداگانه نام خودشان را بر زادبومشان گذاشتند. فر انسه 
ی 
ژرمنی نامیده شد؛ همین طور است هلند و دانمارک و.. 
ان مس که در هه زاس انا 
می زیستند» جه کسانی بودند و آیا در این مورد شواهد 
زبان شناسی و با ستان شناسی هم دردست داریم ؟ 
دکتر ارفعی: تا حدودی بله» ما می دانيم که در غرب و جنوب 
ایران جه اقوامی زندگی می کردند. قدیمی ترین اثری که در محدوده 
ایران داریم. مربوط به ایلامیهاست که به حدود سه هزار و ۲۰۰ قبل از 
میلاد می رسد. ما می‌دانیم که انها در جنوب ایران (خوزستان و فارس 
امروزی » همراه با شهرستانهایی که بعداً استان شدند) می زیستند. . دومین 
گروه اقوام «لولوبی» هستند که در دامنه زاگرس در اطراف کرمانشاه 
همدان زندگی می کرد اقوام (گوتی) !نیز همین طور البته دقيقاً 
نمی دنیم در کجابودندءولی می‌دانيم که از کوههای زاگرس ایران به 
بین النهرین سرازیر شدند و در آنجا برای مدت نود و چند سال حکومت 
زابه دست گرفتند. قوم دیگری که ما می‌دانیم از ایران به بین النهرین 
رفتند و در آنجا قدرت رابه دست گرفتند «کاشی»ها هستند که متاسفانه 
در کتابها و نوشته‌های فارسی به صورت کاسیت ها > کاسیتی ها و امثال 
این با پسوند «ا انگلیسی و یا فرانسه در آخر آن می بینیم. آنها حودشان 
را «کشو» یعنی کاشی ھی نامیدند. 
با شهر کاشان ما نیز ارتباطی دارد؟ 
دکتر ارفعی: بله» احتمالا با کاشان, قزوین (کاسیین) و امثال اینها 
ارتاط ور دیگر ایران متاسفانه مدرک مکتوبی نداریم 
e‏ پیش از هخامنشی ها و مادها جه اقوامی با جه خصوصیت‌ها 
ET‏ استاد بزرگی به من می گفت که: «ایران یک چهارراه 
و کوتاهترین فاصله آسیا بوده است. بنابراین ن اقوام مختلفی آمده‌اند و 


گذر کردهند. با درآنمنده اند بادر بومیان 
حل شدند و با از این سرزمین بیرون رفتند ‏ یکدیگر آشنایی داشتند و به احتمال 


ی و ۱۳ ؛ اما 
حون 0 در زفت و امد بودند. با 


زیاد ازدواج بین قبیله ای نیز بینشان 
برقرار بود و از یکدیگر تقلید هم می کردند. به همین دلیل است که سفالها 
RE 9‏ ؛ولی به محض آنکه 
حهارصد .پانصدسال از این و هن وقت تفاوتهای منطقه‌ای 
مشاهده می شود و دیگر چغا بنوت خوزستان که ابتدا خیلی شبیه به 
جایی مانند «سنگ جخماق) ) در فلات مرکزی بود» ۵۰۰ سال پس از 
استقرارشان به تدریج راهشان عوض می شود؛ مثلا از ان پس یک عده 
مرد گانشان را زیر خانه دفن می کنند و عده‌ای بیرون از خانه, و عده‌ای 
در خمره. اینها نشان می دهد که از نظر فرهنگی تحول پیدا کرده‌اند, نه 
لزوماً از نظر نژادی» گروهی به منطقه‌ای رفته و در آنجا ماندگار شده و 
حالا دارند این تفاوتها را بارزتر می کنند. از نظر علمی هم نمی‌دانیم اینها 
چه کسانی هستندء » فقط می دانیم که در ابتدا بایکدیگر مشترک وهمشکل 
بودند و به احتمال زیاد با یکدیگر ارتباط داشتندء ولی بعدها تحولات 
فرهنگی شان حداقل از نظر مادی فرق کرد. ولی چون نوشته‌ای ندارند. 
هرچه راجع به یک قوم بگوییم ,هیچ کس به آن اعتماد نمی کند. اوضاع 
به همین صورت ادامه داشت تا اينکه ؛ بین النهرینی ها با اسناد به جا 


مانده‌شان به ما می گویند که اینجا «المتو) (یلام) است. در ضمن آنها این 
رابه یک قوم هم نگفته اند بلکه به یک سرزمین گفته اند. ا یک 


سرزمین است که خودشان به ان «هلتمتی» با «هلتمتو) | می گفتند» به 
معنای (سرزمین مقدس) يا (سرزمین خدایان). 
ازایران چه می دانم ؟ 
کنیبه های ایران باسنان 
0 محمد تفی راشد محصل 
0 جاپ سوم؛ ۱۴۸1 ی 
0 صفحه؛ ۸۸۰ تومان ۱ 
کتیبه های ایرانی که 
موصوع اصلی این کتاب 
است» در بردارندة نزدیک به 
های مختلف برروی سنگهاء 
دیوارهاء حوبها پوست هاء 
فیح اا له ابیت و 
از تغییر» تحریف و دیگر 
افتهای ناشی از تصرف زمان و نسخه نویسان درامان مانده 
واز این رو اسناد مطمئنی برای پژوهشهای گوناگون به شمار 
می رود. این کتاب در سه فصل زیر تدوین لھ اه 
)پیشینه کتیبه نگاری؛۲) کتیبه نگاری در ایران باستان؛ 
۳) کتیبه نگاری در دورۀ میانه» در هریک از این فصل هاء 
مباحث متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 


کیا کیا کر ۱۳۸۲ ۹ جصادی الول ۱۳۲۴ ۹ وه ۲۳۰۳ - شهار ۲۲۸۱۵۵ 


خود ایلامی ها نیز به ما نگفته اند که از نظر نژادی جه کسانی هستند؛ 
ولی اسم قومشان با سرزمینشان عجین شد؛ اما این بدان معنا نیست که 
در سرزمین ایلام فقط ایلامیهابودندء اند آنکه وقتی یونانیهامی گویند 
E E E E‏ ۰ چنین نیست که در اینجا فقط مادها 
یا پارسها زند گی می کردند. نه» هرکس که در داخل ایران بود» برای آنها 
ماد بوده ؛زیراآن گروهی که در بالا بودند و اولین برخورد رابا آنها داشتندء 
اسمش ماد بوده» بنابراین بقیه را نیز می گفتند که ماد هستند؛ اما وقتی 
پیش می آمدند. خودشان متوجه تنوع قومی می شدند» ولی دیگر در 
مدارک تاریخی شان این موضوعها انعکاس پیدا نکرده است و همه ما 
ایرانیها در ماز ک نا پارسي و مادی نامیده شده‌ایم. 

0 این ایلامیها از کجا آمدند؟ 

0 دکتر علیزاده: تمام جاهایی که اقوام مب مختلف زند کے می کردند. 
ا اینها طقه طبقه روی 
هم هستند. از زیر شروع می شود و به بالا می آید و همین طور که شما 
د اا ا ا 
فرهنگهای هزاره ششم تا چهارم جنوب غربی ایران را بررسی می کنیم» 
بایک دوره قترت مواجه می‌شویم که حدود سالهای ۰ تا ۳/۷۲۰۰ 
طول می کشد. در این دوره مقداری از مواد فرهنگی ایلام به شدت شبیه 

بین اللهرین است؛ اما حتی یک معبد ندارر یم که بگوییم در این معبدء 

بین النهریی هایی که در خوزستان بودند» ِ چیزی را می پرستیدند. 
اتاد خوزستان در آن دوره اقتصاد خانوادگی (سیویل) است. اصلا 
اقتصاد معبدی نیست و یک مقدار نقش .مایه‌های دیگر مذهبی نیز هست؛ 

مثلا «سمبل های اینانا» SS‏ 
دارجولی ما بفین چی‌هایی:ر در برات ازیم: پس باید قبول کنیم که 
مردم جنوب غربی ایران فقط به خاطر ویژگی کاربردی این مواد فرهنگی 
بود که آن را اقتباس کردند؛ اما خودشان به هیچ وجه جابه جایی بینشان 
¿ یک تسلسل فرهنگی رااز حدود هفت هزار سال 

پیش از میلاد در جنوب غربی و جنوب ایران می‌بینیم که تا آخر دوره 
ایلامی ها ادامه پیدا می کند تا ساختار حکومت ایلامی ها که به ان 
(سه گانه) » می گویند و معمولا این طور بوده که یک شاه در رأسش بود 
که «سوکل مخ» ) نامیده می شد به اضافه برادرش «سوکل ايلام و 
سیمشکی» و پسرش «سوکل‌شوش» که ما آن راشهردار ترجمه e‏ 
این ساختار باعث می شود که اولا شوکهای سیاسی از بین برود؛ یعنی 
اگر یک نفر را ترور کنند, دیگر همه چیز به هم نمی ریزد. ای 
هرکدام در آن مملکت بزرگ عهده‌دار کاری بودند که در مجموع اوضاع 
رااداره می کر دند. 

همین ساختار را مثلا در ایل بختیاری نیز می بینیم که یک ایلخان 
داریم ویک خان که برادرش است و پسرش. «ایلخان» هميشه با حکومت 
مرکزی سر و کار دارد» «خان» » با مسائل قبایل مختلف و پسرش فقط با 
مسائل داخلی ایل. مخصوصاً گروهی که به آن (اپل عمله) امی گوییم. 
این ساخعتار حتی تا قرن بیستم رایچ بوده؛ ؛ یعنی ما تداوم فرهنگی را از 

پیش از تاریخ تا الان می‌بینیم. موم یس 0 4 کی بو دلاهر کسی 
u SCA‏ «فرهنگ ایران) | می شناسیم, 
حل شدند ی »هنر و کارهای دیگری که می توانیم 
کشفشان 

0 آیا ۷ این دوره آثار مکتوبی هم در دست داریم؟ 

دکتر ارفعی: در حقیقت ماسه نوع ۱ «حط» در منطقه جنوب ایران 
داریم: یکی خطهای اولیه که «عددی) )بود و از گوی‌هایی شروع شده 
بعد روی گویها نقش عدد را می نوشتند و سپس در دوره بعدی که تحول 
پیدا کرده» همراه با نقشهایی دیده می شود که در مجموع حدود دوهزار 
و چهارصد الی پانصد شکل است و نمی توانیم بخوانیم» بعد باز خلاصه تر 
می شود. حدود ۲/۲۰۰۰۲/۱۰۰ سال قبل از میلاد نوشته های شاهی را داریم 
ی یت و ی .و 
مربوط به ان زمان باشد. کم و بیش چیزهایی را متوجه می شویم و 
همزمان در ایران خط بین النهرینی (حط سومری و بابلی) را اقتباس 
می کل و امد ها دا و ی ال ره بر ره رو 
مال ای م یال کی ا ی ر 
ایلامی نداریم تا حدود ۱۳۵۰.۱۳۶۰ قبل از میلاد که بااولین نوشته‌های 
پادشاهی ایلامی که می توانیم بخوانیم» روبرو می شویم که تا دوره 
هخامنشی تداوم داشته و نیز در ان دوره که اسناد اداری رابا ان می نوشتند 
و یا سنگ نوشته‌های پادشاهی که هم به ایلامی» هم به فارسی باستان 
وهم به خط بابلی(به زبان اکدی) می نوشتند. 

E GL 


وجود نداشته؛ بنابراین 


۳ mE” 25 ۳ 
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حکومت هخامنشی بود می‌ينيم که گروههای ایلامی در فارس کم 
نیستند» پرستشگاههای خدای بزرگ ایلام «هومبن» همان مواجبی را 
برع ا ی مالین تن می رد کیربت گاه (اهوره مزدا» می گیرد 
و خیلی وقتها شاید تعداد دفعاتی که هخامنشی‌ها برای اجرای مراسم 
پرستشگاههای خدای بزرگ ایلام (هومبن) جیره دادند. بیشتر از جیره 
به معبد اهوره مزدا باشد. ا ی و 
می بینیم که سیصد .چهارصد سال بوده که باهم زندگی می کردند و 
TT TTT‏ 1 
و بعد همه یکی می شوند._ 
با این حساب ایا اکنون امکان ردیابی نژادهای پیش اریایی 

وجود دارد؟ یعنی هیچ کدام از اقوام مختلفی که امروز داریم» 

می توانند ادعا کند که بازماند گان مشخص آن اقوام پیش آریای 

مثلا ایلامی یا لولوبی هستند؟ 

0 د کتر علیزاده: پاسخ به این سوال خیلی ساده است: نه!اگر قومی 
چنین ادعایی دارد» نشان دهد که چگونه تاکنون با هیچ کس در تماس 
نبوده و مانند اصحاب کهف در غار بسته‌ای بوده و بعد از چندهزار سال 
در غار باز شده و بیرون امه ال ما ت امتزاج 9 . هیچ 
کس در هیچ کجای دنیا نمی تواند بگوید که من خالص هستم» مگر اینکه 
در جزیره دور افتاده‌ای باشند که ان وقت تازه باید برویم 0۸.۸ آنها را 
آزمایش کنیم و ببینیم بابقیه چگونه می خورد» وگرنه ما همه در زیر 
پوست برادریم. قو وی درا ا سین کی مصرج سسکا 1:۸5 
ان «حوای اول» می گویند. این اسم بسیار زیباست و مقصود را می رساند؛ 
ولی یکباره برداشتی مذهبی ایجاد شد و عده‌ای خیال کردند حوارا در 
افریقا کشف کرده‌اند! اما منظور انسان شناسان چنین جیزی نبود؛ منظور 
این بود که تمام نژادهایی که در حال حاضر در دنا وجود دارد» از قبیله ای 
در حدود دویست تا دویست و پنجاه هزار سال پیش در شمال افریقا 
منشعب شده است» از آن زنی که به او (حوا) امی گویند که لزوماًهم یک 
زن نبوده و این یک استعاره و نماد است که به کار برده می شود. قبیله‌ ای 
بوده که نمی دانیم بزرگی اش چقدر بوده است. بنابراین نابجاست که کسی 
بگوید ویر , خالصم» اقوام ما اینها بودند یا غیره. در بین ما 
عرب» عجم» روس» » ترک و SE‏ 
خوزستان ادمهای مو بور و چشم آبی هم دیده می شوند» در شمال هم روسها 
آمدند؛ ؛ بنابراین ¿ امتزاج نژادی بسیار شدید است. 

درست است که برای سه هزار سال ایران سرزمین ايلام بود؛ ولی 
این دلیل نمی شود که همه ایلامی بودند؛ به همان دلیلی که الان چون 
فارسی زبان ملی و زبان حکومت است» کسی نمی تواند بگوید همه در 
ایران فارس هستند؛ منتها ما اکنون اینها را می دانیم. چون رادیو» تلویزیون 
و مطبوعات داریم و می‌نویسیم؛ ولی در ان زمان کسی نمی نوشته و فقط 
حکومت این کارها را انجام می داده و حکومت هم زبان رسمی خودش 
را داشته. بنابراین همیشه اقوام مختلف در همه دنیا داشته ای که به 
زبانهای گوناگون صحبت می کردند و ما اسمشان را «اکثریت خاموش» 
گذاشته ایم و نمی دانیم چه کسی هستند. 

دکتر ارفعی: همان طور که اشاره کردم ایران چهارراهی بوده که از 
دیزمان گذرگاه اقوام مختلف بوده و اینها یا آمده اند و حل شدهانده يا 
رفته اند جای دیگر و یا اصلا از بین رفته‌اند که احتمال آن کم است» چون 
بالاخره داد و ستد پسر و دختر در جامعه انجام می گیرد. در ایالت پارس. 
هخامنشیان سبصد چهارصد سال با ایلامی‌ها یا آن جیزی که ایلام" 
aS‏ 
نیز خدایان خود را در زمان داریوش می پرستیدند؛ اما می ب بینیم کسی که 
a e‏ باس تاد ی 
وقتها ان کسی که این مواجب را برای معبد اهوره مزدا می گیرد» نام خوب 
ایلامی دارد و این نشان می‌ دهد که داد و ستدی : بین انها بوده» منظورم 
تجارت نیست»منظورییوندهای خونی وزبانی است. ادامه دارد 


> مس 5 تا 
کار دین به طور خلاصه آن است که افراط و تفریطی را که 
اهریمن ایجاد کرده است, به حالت ما فا ار ار 
رک و ارامش همه افریدگان را فراهم اب 
E‏ کف ب دا ماد سل ۳ 
ار با شا لا ادا ا 
دینکرت - ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای 


میانه روی» 


شنیدم که در وقت نزع روان 
به هرمز چنین گفت نوشیروان 
که:خاطر نگهدار درویش باش ۱ 
نه در بند اسایش خویش باش 
نیاساید اندر دیار تو کس 
چو آسایش خویش جویی و بس 
نیاید به نزدیک دانا پسند 
شبان خفته و گرگ در گوسفند 
برو پاس درویش محتاج دار 
که شاه از رعیت بود تاجدار 
رعیت چو بیخند و سلطان درخت 
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت 
دل خلق ریش ۱ 
و گرمی کنی» می کنی بیخ خویش 
اگر جاده‌ای بایدت مستقيم 
ره پارسایان امید است و بیم 
طبیعت شود مرد را بخردی 
به امید نیکی و بیم بدی 
گر این هر دو در پادشه یافتی 
در اقلیم و ملکش بنه یافتی 
کت ای Rl‏ 
به امید بخشایش کرد گار 
گزند کسانش نیاید پسند 
که ترسد که در ملکش آید گزند 
و گر در سرشت وی این خوی نیست 
در آن کشور آسودگی بوی نیست 
اگر پاییبندی» رضا پیش گیر 
و گر یکسواری» سر خویش گیر 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 
که لک ی رت از اه 
ز مستکیران دلا ور بترس 
از آن کو نترسد ز داور بترس 
دگر کشور اباد بیند به خواب 
که دارد دل ا هل کشور خراب 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
رسد پیش بین این سخن رابه عور 
مراعات دهفان کن از بهر خویش 
که مزدور خوشدل کند کار» بیش 
مروت نباشد بدی با کسی 
کزو نیکویی دیده باشی بسی 
شنیدم که خسرو به شیرویه گفت 


مکن تا توانی 


در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت: 

بر آن باش تا هرچه نیت کنی 
که مردم ز دستت نپیچند پای 

TS‏ ادر 
کند نام زشتش به کیت سم 

بسی بر نیاید که بنیاد خود 
کت هه هاداد د 

خرابی کند مرد ت شمش ژد 
نه چندان که دود دل طفل و زن 

چراغی که بیوه زنی برفروخت 
بسی دیده باشی که شهری بسوخت 

از آن رورت ذر افاق کیست؟ 
که در ملکرانی به انصاف زیست 

چو نوبت رسد زین جهان غربتش 

بد ونیک مردم چو می بگذرند 


بایگاههای رابانهاي ایران شناسی 


اطلاعات تاریخی در پایگاه ۳۵۳5۱۳66: 

نشانی زير که بخشی از پایگاه اینترنتی ۴۵۲٤٣6۲‏ است» کاربران 
رابا تاریخ شهر باستانی همدان (هکمتانه)و گنج نامه آشنا می سازد: 

http 7/۷۷/۷۷۷۷ ۵ ۱ 

نشانی زیر نیز برای معرفی تمبرهای قدیمی راه‌اندازی شده 
است. چنانچه قصد دارید با مجموعه‌ای از تصاویر اسکن شده از 
تمبرهای زمان احمدشاه و رضاخان اشنا شوید. به سایت زیر 
مراجعه کنید: 

http #www .farsinet.com/tambr 

همچنین در پایگاه و از طریق نشانی زیر» می توان با 
تصاویر اسکن شده از سکه‌ های نقره دوره نادرشاه افشار 
۱۷۳۶۱۷۴۷ میلادی) و تصاویر جند سکه از دوره احمدشاه اشنا 

http #/www.farsinet.con/toman/coins .html 

پایگاه زیر هم مارا با تاریخ نادرشاه» تاریخ شهر مشهد و حرم 
امام رضا (ع) آشنا می سازد: 


http /Iwww.farsinet.com/mashhad/nader-shah.html 


Do 

چهارشنبه هر هفته میزبان کود کان 
و نونهالان در ایستگاه طراحی و 
نقاشی است. تلفن: ۸۰۷۰۴۰۳ 
0 خانه فرهنگ آمی رکبیر در 

رشته های علوم قرانی شامل: 
قران کک e‏ 


a SST نام م‎ 

O0‏ ) خحانه محصل 
اقد ام به CC‏ یکدوره 
اموزش نقاشی روی پارچه کرده 
است. تلفن: ۳۳۲۸۰۵۱ 

ار ار کاریکاتور 
«اعتباد به روایت تصویر) آثاری 
از هنرمندان ایران و جهان با 
E‏ مختلف در نگار خانه 
صنیع e‏ علوم 
بریا شده است. تلفن: evs,‏ 

0 فرهنگسرای بانو نمایش 
«روباه نگو» بلا بگو» را به روی 
صرحره در ده ا تلف : 
AVAFIVF‏ 
کتابخانه امام خمینی اقدام به 
ی ار 
ی ی ار 
۱9 

0 فرهنگسرای E‏ اقدام 
ده برگزاری کلاس ٣‏ 


خوشنویسی ویژه همه گروههای 
سبی کر ده ا 
0 ا پیش عر و سکی 


(کاکاکثبفه ولنگی جادویی» ِ 
کارگردانی «زهرا فرمانی» د 
فرهنگسرای هنر اجرا ۳ 

eT 0‏ ای جوان با 
تس ره هنری 

اس TT‏ گاه 

۵ کلاسهای ویژه کودکان در 
تلفن: ۸۷۱۷۱۹۶ 

۵ خانه فرهنگ پیروزی 
ار 
رشته های ار نا 3 و 
ا نام می کند. تلفن: ۳۲۲۲۱۹۲ 

0 خانه فرهنگ بوستان اقدام 


به منظور انجام پروژه های پزژوهشی و مرمتی انجام شد: 


اخنصاص ۶ میلیار در با اعنبار بهمیراث فرهنگی‌ماز ند رآن 


۵با تخحصیص ۰ 
از محل اعتبارات استانی 


پروزه های پژوهشی و مرمتی 
رات فرهنگی استان مازندران 


در سال غاز شد. 
سهیلا رجایی علوی» 
مدیرکل میراث فرهنگی این 


اساك پروژه های پررسی و 
شناسایی» کاوش. گمانه زنی 
ی 
اثار تاریخی + قوش کی و نیز 
مرمت و احیاء بناهای تاریخی را 
از مهمترین اهداف و برنامه‌های 
سالجاری عنوان کرد. 

به گفته وی, با توجه به 
راه اندازی فاز اول موز ه 
E‏ مر دم از این مو ز ۵ 
E‏ پیش بینی شده به 
موزه بزودی 
بو د. 

ده و واحد 
اطا رسای سارمان رات 
فر ه کشور مازندران کنونی 
بخشی از سرزمین گسترده‌تری 
است که در متون تاریخ از آن با 
نام «فرشوارگر» و «پتیسخوارگر) 
ناد کر ده انك: 

محققان, مازندران و گیلان 
رابه سبب همجواری و نیز به 
سست او ضا طبیعی و 


جغرافیایی مشابه د 


O 


چهارشنبه۱۸تیر ۹-۱۳۸۲جمادی الاو ل۹-۱۳۲۴ژوئیه۲۰۰۳-شماره۲۲۸۱۵ / 


از اول مرداد تا ۱۵ شپردور ماه امسال 
دخستین حشنواره بین المللی دوستی 
کودکان ونوجوانان‌برکزارمی شود 

نخستین جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان 
با هدف تعمیق روابط و شناخت متفابل و مهر و دوستی میان 
کودکان و نوجوانان از اول مرداد تا ۱۵ شهریور ماه در موزه طبیعت 
وحیات وحش ایران (دارآباد) ب رگزار می شود. 

ابن جشنواره در بخشهای فرهنگی» هنری» آموزشی و 
خدمات با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری تهران. کانون 
گفتمان جوانان و مراکز فرهنگی هنری فعال در زمینه کودک و 
نوجوان با ویژه برنامه های هنری شامل: ایستگاه نقاشی .موسیقی 
. جشنواره اسباب بازی .قصه خوانی و نمایش عروسکی در 
راستای غنی کردن اوقات فراغت تابستان برای مخاطبین برگزار 
ی و 

در جشنواره دوستی کودکان و نوجوانان تلاش می شود تا 
در راستای افزایش فضاهای تفریحی» ت رکیب جذابی از برنامه‌های 
شاد و آموزشی کوتاه مدت برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. 
مراکز فرهنگی هنری و خدماتی دولتی و غیردولتی فعال در زمینه 
کودکان و نوجوانان می توانند برای حضور و مشارکت در این 
حشنواره با دبیر خانه ستاد واقع در موزه حبات وحش داراباد. 


و کے 


0نمایشگاه آثار نقاشی نخمه ۷ ۳ 
شهدی پور و الهام اولیایی در 


۵ با احیای زیرزمین بنای 
"ری قصر خورشید مربوط به 
قرن هفتم تا ۲هجری قمری 
راقع در مرکز بخش فلات استان 
خراسان» این بخش در اینده‌ای 
نزدیک به موزه تبدیل می شود. 

این عمارت از جمله بناهای 
به بت مانده سل 
که مشهور بوده, نادر این با دق 
رابه منظطور ارانگاهابدی خویش 
ا 
معاون حفظ و احیاء ا 
رهی ایا خراسان با اعلام 
این خبر» اعتبار مرمت و احیای 
این بنا در سالجاری را ۵۰۰ 
میلیون ريال عنوان 9 
و بازسازی اب نماهای این 
عمارت براساس سنگهای 
موجود که سالها پیش از زیر 
خاک بیرول اورده شده و نیز 
احیای زیرزمین از جمله 
ی 

E‏ 1 زمین 


بنای تاریخی فص ر خورشید موزدمی شود 


نام می برند و همه مناطقی که در 
جنوب دریای مازندران و میان 
اخوبایخان و خحراسان قرار دارند 
رایک ناحیه می دانند. 

از حد‌ود در زمان 
هخامنشیان در کتیبه بیستون نام 
پتشواریش ضط شده اسٽت. 


یک نو بسنده‌ایرآنی بر نده‌جایزه 
ادبی‌باخمنآلمان شد 


۵یک نویسنده ایرانی 


به عنوان یکی از سه برنده جایزه ادبی باخمن 


الان وال ۵۲| یذ خود اختصاص داد. 
به گزارش ایسنابه نقل از خبرگزاری آلمان فرهاد شوقی» » تویسنده 


تاه ترا 


ساکن آلمان که در شهر پراگ زاده شده و دوران نوجوانی 


خود را در یران و آلمان سپری کرده و هم اکنون در هامبورگ به شغل 
روانپزشکی مشغول است» در رتبه سوم جایزه ادبی باخمن قرار گرفت. 
نوشته وی غربت بزرگ با موضو یی ر 1 ۲ ۳ 


پدرش نام ۳ ارزش حایزه فر 


د شوفی ۳ 


همچنین خانم اینکا پارای نویسنده ۲۶ ساله برلینی با داستانی 
موردمردپیری که E‏ رافراهم می کرد با e‏ 
و ۵۰۰ یورویی, در مقام اول ایستاد و نفر دوم نیز فریدون زعیم اوغلو. 
تویسنده ۷ساله ترک در مقام دوم قرار گرفت و جایزه ۱۳ 
رابه دست اورد. که 


در مراسم ا اد باخمن آلمان که هرسال برگزار می شنود؛ 


طبر ی ها و مردها 
تیره‌های ساکن اين ناحیه 
همواره به عنوان بهترین 
تیراندازان. مان داران» 
فلا خن اندازان» شمشیربازان 
و زوبین اندازان در جنگهای 
شاهان هخامنشی با دولت 


یک زن هندی‌این کاررا می کند: 


مییسر مى سود 
دبک زل هتلی, دږ 
تلاش است سخه دیجیتالی 


شاهنامه فردوسی را وارد بازار 
کیل 


به گزارش ایسنا به نقل 

از روزنامه گلف نیوز, داستان 
طو لد نی و هیحان انگیز 
شاهنامه قرار است در هفت 
دی گنجانده شود. 
(بنیفر یهوت» یک 
متحرک ساز و طراح داخلی 
حرفه‌ای به منظور حلب نظر 


ET 
گفتنی است» واژه مازندران‎ 
که از نظر جغرافیایی بخش‎ 
بزرگی از طبرستان بوده است.‎ 
از حدود سده هفتم هجری‎ 
قمری جانشین نام طبرستان‎ 

شده است. 


نگارخانه لا له م ی شود. 


ا نمایشگاه از ۲۱ تا 
۴تیرماه بریا خواهد بو د و 


ات و ا از ددن ند 
نگار خانه لاله در تهران» خیابان دکتر فاطمی. »صلع شمالی پارک 


لاله واقع اه ار 


در نشست‌زیست شناسیآثار پیشکسوتان داستان ایران عنوان‌شد: 


«صادق چو یکت »نو بسند هی ک هگورندارد 


عانه داستان ایرآ کون 
ات ردحت شناسی آثار 
کرد. به گزارش روابط عمومی 
خا نافعان ایرآ که 
حضور نویسند گان معاصر در رابطه 
e‏ 
ھک زاده کپ 
حلسه ۹ 
دویسنده نسل دنست و افزود: 
هدایت. جوبک» حمال زاده ر 
بزرگ علوی چهار نویسنده 


دهه که دارای فراز و نشیب بوده 
قرار داشته اند اما نکته جالب در این 
است که تمامی این نویسندگان در 
سک از کشور فوت کرده اند و به 

همه دارای گور و 
مزار هستند اما وی مزاری ندارد که 
این بیانگر نگاه براق و انتقادی وی 
تسه له امه لته 6 
را که چندان مطلوب نمی بیند و به 
عکس. صادق هدایت که به ایران 
باستان علاقه نشان داده, چوبک در 
این ميان بیشترین نگاه انتقادی را 
تست اه کل و سرزمین حود 
داستة است. 


وی افزود: در آثار وی به 


که پدر وی آنها را در زمان کودکی 

رها کرد و این باعث شد تا هميشه 

در رمانهایش این مقوله سیرالهام 

بخشی از نهاد خانواده باشد. ۱ 

ا e‏ عدل» ِِ 

هرجه په جلو اه بی شود از بط 
۳ 


در داستانهای چوبک توجه 
به اقشار پایین جامعه همیشه به 
چشم می خورد که باعث 
می شودکارهای وی از هدایت 
برای ما ملموس تر شود و از طرفی 
دایر واژکان بیشتری درکارهایش 


۳ بررسیهای باستان شناسی 
صورت گرفته» این بنا که بر روی 
بنای دیگری ساخته شده, با توجه 
به آیه‌های قرآنی مکشوفه کاربری 
قصر نداشته و به عنوان مقبره 
احداث وس از کشته شدن نادر 
و عزیمت استادکارهای 
هندی الاصل نیمه کار رها شده 
است. 

ده ۳ واحد 
اطلاع رسانی سازمان میراث 
فرهنگی کشور. این عمارت 
روی چهارردیف پله سنگی به 
شکل ر بریا كه شتا 

دورنمای بنابه صورت دو 


«نگین ایران» منتشرشد 


سومین شماره 
نشریه نگین ایران» 
فصلنامه مطالعات 
جنگ ایران و عراق 
از سو ی مر کز 
م طا اعات و 
تحقیقات جنگ 


في باه 


ضلعی با غرفه‌های بزرگ و 
کوچک و طاق نمای دو طبقه 
0 ۳ 
متر است که امروزه به وسیله 
چهار وروی با ایوانهای 

در بخش تحتانی e‏ 
سردابه‌ای قرار دارد که به کمک 
پلکانی از ضلم شمالی به بیرون 
راه می یابد. 

قسمت اصلی سردابه که در 
زیر فضای گنبد داربنا قرار گرفته 


محوطه ای تاریک با نورگیری 


در سقف است. 

E‏ کیک انعر و 
پوششی از سنگ فهوه‌ای مایل 
به فرمز بنا شده و نمای خارجی 
آن مزین به نقش ونگار حجاری 
شده در روی کا است. 

ان ام E‏ 
گل و بوته» پرندگان و میوه‌های 
مختلف بومی و غیر بومی شامل 
اناناس و موز و .. E‏ رشن اه 

علاوه بر این نقشها کتیبه ای 
با قلم ثلث بسیار زیبا دور تادور 
زیر گنبد را به بخشی از سوره 
ادا نه تاریخ ۰ هقی زینت 


۳ 


انتشارشمار دجد ید نشریا بهرنگاه» 


ا 5 
9 (نگاه) EE‏ 


.راهبردی از سوی 
مرکز مطالعات و 


تح ق قا ت جنک 


تا علاقمندان به کامپیوتر نسخه | 7 . lS ORE‏ 

0 کک امسال ۸ کاندیدا توا کسب مقام اول تا 5 شر کت داشتند. ا این داستان حماسی زمانی ۰ ساله و در مبان فاصله دو انسجام خانواده ان جورم زرا e‏ ات 15 و 

ری ۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶« ۰ 5 تس 8 ت € < ۰ aa‏ ی 

تلفن: ۶۸۶۱۷۱۷ مرکزسیذمای فرانسه برای ارنقای سطح تولید ات را تولید کرده است. کىومرت‌یوراحمد: f‏ ۱ خیلی 5 شامل سرمقاله 

مارا سینما جهفبلم سازی راافزاین هد بنابر این برای دستیا ۱ ۱ توجه کرده ست مقاله. گزارش, اسنا 

۵ نکارخانه فرهنگسرای یی, بودجه‌فیلم سازی راافزایش‌می د E‏ یت نیستہ تله دز دهدن تماشاک: زاده زبان چجوبک سس 
CCS‏ ا 0 کز سینما ملی ان ۱ حدید 4 کمک ساز به په دنیای دو و سه بعدی مجبور نستم تلو یز یون کنم ا 2 ۳ ‌" و تصاویر چاپ شده است. بحران عراق» مي زگرد تجزیه و تحلیل بحران 

Sl 1‏ مر ی فر ز فرم ی ار ررض اج ¢ »4 رابسیار پخته با محبت و از طرفی 


فیلم های‌متحرک گالری های 
تصویری شهرهای ایرانی 
همچون پرسپولیس, فارس» 


خی ایران و عراق. نموبه یک سل 
نامتقارن» نقش سازمان مجاهدین خلق در جنگ 
ایران و عراق» حماسه هویزه و تاثیر ان بر روند 
جنگ راهبرد اسرائیل در جنگ ایران و عراق. 
جنگ ایران و عراق؛ کاربرد سلاح های شیمیایی» 
از جمله مقاله های این شماره تین 


روسیه در ناتو برامنیت ملی جمهوری 
اسلامی ایران» فراتر از مبادله اطلاعات. باید 
مطالب این شماره ((ن‌هاه است. 


خانم لادن افشارزاده را بر کرار 
که ا تلفن: 91 
اقدام به برگزاری دوره های 
اموزشی و هنری در ات 
تلفی: ۵۷۱۷۹۷۸ 


فیلم سازان بومی خبر داد که اساس أن بر پایه پتانسیل صادر ان 
است.به گزارش اسنا په نقل از منا بم خبری اینترنتی» طبق این سیستم؛ 
موسسه مالی صنعت فیلم و امور فره" E‏ ۱ ۱ 
شده برای فیلمساران بود» اکنون ضمانتش رابرای صادرات فیلم گستر کرمان و شیراز» کافی است که 
می‌دهد.این سیستم کمکی» < وا ی ها ھا بر روی «موس» کلیک 
برای تهیه کنندگان فیلم ا تهیه می شود ضمانت کرده و اجازه | شود. 


تی استوار 0 کارگردان مجموعه تلویزیونی «قصه‌های مجید» درباره دست 
مجموعه‌های طنز تلویزیونی گفت: مجبور نیستم برنامه‌های تلویزیونی 
را تماشا کنم.کیومرث پوراحمد در گفتگویی کوتاه با خبرگزاری فارس 
درباره اخرین فعالیت های خود اظهار داشت: فیلمنامه ای رابه نام «گل 
ا صادر شده است.وی موضوع این 


فیلم را در ژانر کودک و خانواده عنوان کرد. 


فرص و محکم 

شایان ذکر است در این بر نامه 
لح ن 
محمودی نیز در رابطه با آثار صادق 
چوبک و نقش ناتورالیستی در آثار 
وی به بحث و گفتگو پرداختند. 


شاهرخ تندرو صا 


شماره ۸۲/۸/۴ 


اداره کل منطقه ۸ تلفن شهری در نظر دارد: 
پاسخگویی امور مشترکین مرکز تلفن شهید مدنی را به پیمانکار 
حقوقی ایرانی واجد شرایط و دارای رتبه‌بندی از سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی واگذار نماید. 

پیمانکاران واجد شرایط می توانند با در دست داشتن معرفینامه از 
شرکت مربوطه از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه اداره کل منطقه۸ 
تلفن شهری در ساعت اداری به نشانی میدان هفتم‌تیر. خیابان 
شهید لطفی (تابنده) پلاک 17 مراجعه و پس از معرفی به بانک وواریز مبلغ 
یال ( نها ها رزیل ) به خساب شر کت مخابرات اسان 
تهران و ارائه رسید بانکی. اسناد مناقصه را دریافت و با توجه‌کامل 
به مندرجات آن. اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد 
خود حداکثر تا ساعت ۱4/۲۰ روز سه‌شنبه مورخ ۸۳/6/۳۱ به دییرخانه 
مربوطه تحویل نمائید. 

ضمنا جزییات مربوط به سپرده و محل افتتاح پاکت‌ها و سایرموارد 
در اسناد مناقصه درج شده است. 


روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 


می دهد هزینه های‌بیشتری رابه‌ساخت فیلم هااختصاص دهد. 


شرکت سهامی توریع نیروی برق استان فارس 
(سهامی خاص) 

سے 1 مه ۵ 

| گھی مناقصه شمار ه ۸۲-۱۱ 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درنظر دارد انواع تابلو 
فشار ضعیف پارانی خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت 
ریالی خریداری نماید. پیشنهاد دهندگان می توانند به منظور 
دریافت اسناد مناقصه و مشخصات مربوطه در ساعات اداری 
(۷/۳۰ الی ۱2/۳۰) از تاریخ ۸۲/۶/۲۱ تا ۸۲/6/۲۵ با در دست داشتن 
فیش واریزی به مبلغ ۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره 2٩۲۵۵‏ 
بانک ملی ایران شعبه مرکزی شیراز به امور بازرگانی این شرکت 
واقع در شیراز خیابان هدایت مابین فلسطین و ملاصدرا یا دفتر 
مرکزی این شرکت در تهران خیابان ولی عصر - بالاتر از سینما 


آفریقا = ساختمان ساتکاب ِ طبقه آخر مراجعه نما یند. 


تسلیم امور بازرگانی این شرکت در شیراز نموده و رسید دریافت 
دارند. 

پیشنهادهای واصله در ساعت ۰ صبح همان روز با حضور 
اعضای کمیسیون معاملات باز و قرائت می گردد ذکر شماره 
مناقصه روی پاکت‌ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در 
جلسه آزاد است. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه 


شر کت توزیع نیروی برق استان ارس 


~N 
و‎ i 5 
شرکت دخانیات ابران‎ 


شرکت دخانیات ایران در نظر دارد تعداد ۲۰۰۰ جفت کفش کار مردانه و ۱۹۰۰ جفت کفش ایمنی مردانه با 
مشخصات مندرج در برگ شرایط مناقصه خریداری نماید. از شرکتهای تولیدی واجد شرایط دعوت می‌شود 
که در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ ۲۰۰۰ریال به حساب جاری شماره ۹6۰۷ به نام 
شرکت دخانیات ایران جهت دریافت برگ شرایط مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هته همه روزه 
به جز ایام تعطیل به دفتر مناقصات و قراردادها (اداره خرید داخلی) به آدرس تهران خیابان قزوین شرکت 
را ری را نان ات 


هور 


انب اف 5 


شرکت مخابرات استان اصفهان درنظر دارد امور نگهداری و بهره‌برداری مراکز کم ظرفیت شهرستان گلپایگان را در قالب دو گروه به شرح 
ذیل و هر گروه را به یک پیمانکار واگذار نماید. 
- گروه یک شامل مراکز کنجدجان (۲۰۰۰ شماره) - قطب صنعتی گلپایگان (۲۵۱ شماره) - وانشان (۲۵7 شماره) - تیکن (۲۵۲ شماره) - در (۲۵۲ شماره) 
E O O CS COS‏ ی 
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید. از تاریخ ۸۲/٤/۱۸‏ تا ۸۲/6/۲۹ جهت دریافت اسناد و شرایط مشارکت در مناقصه 
با در دست داشتن مدارک ذیل به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ بالا - ساختمان شماره۲ - اتاق ۲۷۹ مدیریت تدارکات مراجعه نمایند. 
ا- فیش واریزی به مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب ۹٤۰٩۹۷‏ بانک ملی شعبه اصفهان بایت خرید اسناد 
TT‏ و آخرین تغییرات ثبتی (روزنامه رسمی). 

aT aS 
ا اینکه متقاضیان بایستی توان اجرای موضوع مناقصه را داشته باشند و داشتن سوابق کاری در انتخاب پیمانکار موثر بوده که تشخیص‎ 
آن به عهده کارفرما می‌باشد.‎ 
در ضمن تهیه و تأمین کلیه مصالح به عهده پیمانکار و هزینه آگهی مناقصه نیز به عهده برنده آن می باشد.‎ 
۱۱/۷۷۷۷۰۱5۲ ۸۲۱۵۸۱۱۲۶۱۶60۱۷۰ COM سایت ابنترنتی شرکت مخابرات اصفهان‎ - 


وم ره 
رات ال وس ۶اد رها یی بان 
شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی خاص) 


9َ 


((اگھی مناة 


قصه شمار م ۱۳/۳۱۸/)) 


نوبت اول 
شرکت پالایش نفت بندرعباس درنظر دارد تهیه. طبخ و 
توزیع پیتزا و انواع ساندویچ مورد نیاز خود در باشگاه 
غذاخوری شهرک مسکونی مروارید را به پیمانکار 


واجدشرایط واگذار نماید. 


سوایق. تجارب و توانایی مالی کافی برخوردارند دعوت 
وحداکثر تا ۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با در 
دست داشتن مدارک و سوابق لازم که موید توان و تجریه 
آنها باشد (ارائّه قرارداد حداقل دوکار مشابه) به آدرس: 
بندرعباس - جاده اسکله شهید رجائی - ساختمان مرکزی - 
امور قراردادها مراجعه تا پس از بررسی سوابق آنها و در 
صورت تا یید. نسبت به تحویل اسناد و مدارک مناقصه به 


۱ ار ار‎ ETS 
ادات بدون ذکر دلیل مختار است.‎ 9 

تلفاکس: ۰۷۶۱(۵۵۵۲۴۲۹۵) 

تلفن: ۰۷۶۱(۵۵۶۴۱۸۰-۵) 


روابط عمومی 


شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان 


آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۱/۲۵ 


شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان در نظر دار 


ت 


ش ر کت توزیع نیروی برق استان فارس درنظر دارد 
دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت بهسازی ساختمان نیروگاه 
داراب به منظور استفاده ساختمان اداری را به پیمانکار واجد شرایط 
ا نماید. پیشنهاددهند گان می توا نند ډه منظور دریافت 
اسناد مناقصه و مشخصات مربو طه در ساعات اداری (۷/۳۰ 
الی ۱2/۲۰) از تاریخ ۸۲/6/۱۷ تا ۸۲/2/۲۲ با در دست داشتن فیش 
و اریز به مبلغ شاه ریال ډه حساب جاری شماره 25۵ بانک 
ملی ایران شعبه مرکزی شیراز به اموربازرگانی این شرکت 
واقع در شیراز خیابان هدایت مابین فلسطین و ملاصدرا يا 
دفتر مرکزی این شرکت در تهران خیابان ولی عصر .بالاتر 
از سینما آفریقا ۔ ساختمان ساتکاب . طبقه آخر مراجعه نمایند. 
پیشنهادات رابایستی ساعت = حرط مایم پيشنهادات را بایستی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۵/۶ 
امور بازرگانی این شرکت در شیراز نموده و رسید دریافت دارند E SS‏ 
پیشنهادهای واصله در ساعت ٩‏ صبح همان روز با حضور دارند. 
اعضای کمیسیون معاملات باز و قرائت می گردد و پیشنهادهای واصله در ساعت ٩‏ صبح همان روز با حضور 
مناقصه روی پاکت‌ها الزامی بوده و حضور پيشنهاددهندگان اعضای کمیسیون معاملات باز و قرائت Ce‏ ذکر شماره 
در جلسه آزاد تج شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول مناقصه روی پاکت‌ها الزامی بوده و حضور پيشنهاد دهندگان 
سح مختار می‌باشد. در جلسه آزاد است. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه 
کت د — پیشنهادات مختا ا 
کت توزیع نیروی برق استان فارس ات و۳ EAE‏ 
شرکت توزیع نیروی برق اسنان ثارس 


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 0T‏ 
ر ا 5 ۳۹ < مخابرا 


ت استان اصفهان 


شرکت سهامی و نیروی برق استان فارس 
(سهامی خاص) 


آگھی مناتصه شماره ۸۲-۳ ہہ رد 


انب افص 5 


شرکت مخابرات استان اصفهان درنظر دارد اجرای عملیات کابلکشی کانالی (مسی. فیبرنوری. سابداکت) و تخلیه داکت سطح استان 
اصفهان را از طریق مناقصنه به پیمانکار و اگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید. از تاریح ۸۳/۶/۱۸ 
تا ۸۲/4/۲۹ جهت دریافت اسناد و شرایط مشارکت در مناقصه با در دست داشتن مدارک ذیل به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ بالا - 
ساختمان شماره ۲ - اتاق ۲۱۱ مدیریت تدارکات مراجعه نمایند. 

ا - فیش واریزی به مبلغ سی هزار ریال به حساب ٩۷‏ ۰ بانک ملی شعبه اصفهان بابت خرید اسناد. 
۲- تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات ثبتی (روزنامه رسمی). 

8 - تصویر شناسنامه صاحبان امضاء. 

- توضیح اینکه متقاضیان بایستی توان اجرای پروژه موضوع مناقصه را داشته باشند و داشتن سوابق کاری در انتخاب پیمانکار موثر بوده 
که تشخیص آن به عهده کارفرما می‌باشد و ضمنا ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت شرکت‌های ایرانی - خارجی صرفا به 
شرط داشتن ٥١‏ سهم برای طرف ایرانی میسر خواهد 5 
- مدت زمان انجام کار یک سال و خرید سابداکت. انواع توپیها. زیپر. انواع سرپوشهای حرارتی و به طور کلی کلیه لوازم و ملزومات مورد 
نیاز پروژه (به جز کابل کانالی و فییرنوری) و تخلیه آب حوضچچه‌ها. رفع گیر و اصلاح داکت‌های معیوب در اجرای پروژه به عهده پیمانکار 
و هزینه آگهی مناقصه نیز به عهده برنده آن می باشد. 

سایت ابنترنتی شرکت مخایرات اصفهان COM‏ ۸۲۱۸۵۱۱۲۶۱۶60۱۷۰ ۱۱/۷۷۷۷۰۱5۲ 


شرکت مخابرات 


در راستای اجرای نوع (۳» بند «ب» ماده (۱۲4) قانون 
برنامه توسعه سوم نسبت به واگذاری کلیه اقدامات تهیه 
نصب. راه‌اندازی. آزمایش و تحویل 15۸ سوئیچ دیجیتال با 
قابلیت‌های N07‏ و1S2DN‏ و12 لش و... به همراه تجهیزات 
نیرو جهت جایگزین نمودن به جای سوئیچ«1:۷11 موجود در مراکز 
مخابراتی شهرستانهای میناب. رودان. حاجی آباد و بستک برابر 
استانداردهای شرکت مخابرات ایران. مشخصات فنی. طرح 
قرارداد. شرایط عمومی و خصوصی و... را از طریق مناقصه 
عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه 
پس از اخذ تایید یه فنی از شرکت مخابرات ایران. حداکثر ظرف 
مدت ده روز اداری از تاریخ ۸۷۱/۲ ضمن واریز مبلغ 1۰/۰ ریال 
به حساب جاری ۲۰۸۰ نزد بانک صادرات هرمزگان شعبه گلشهر 
بندرعباس جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: بندرعباس - بلوار 
رسالت جنوبی - ساختمان مرکزی مخابرات - طبقه اول - اتاق ۱۰۷ 
- امور قراردادها مراجعه و اوراق مزبور را دریافت نمایند. شرکت 
مخابرات هرمزگان در رد یک یا تمامی پیشنهادات بدون ذکر دلیل 
مختار می‌باشد. ا پرداخت هربنه چاپ در روزنامه‌های 
کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه خواهد پو د. 

ش رکت سهامی مخابر ات استان هرمز گان 


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درنظر دارد یک دستگاه 
تصفیه روغن ترانسفورماتور موردنیاز خود را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید. پيشنهاد دهندگان می‌توانند به منظور 
دریافت اسناد مناقصه و مشخصات مربوطه در ساعات اداری 
(۷/۳۰ الی ۱2/۳۰) از تاریخ ۸۲/۹/۲۱ تا ۸۲/۶/۲۵ با در دست داشتن 
فیش واریزی به مبلغ ۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره 4٩۲۵۵‏ 
بانک ملی ایران شعبه مرکزی شیراز به امور بازرگانی این شرکت 
واقع در شیراز خیابان هدایت مابین فلسطین و ملاصدرا یا دفتر 
مرکزی این شرکت در تهران خیابان ولی عصر - بالاتر از سینما 
آفریقا - ساختمان ساتکاب - طبقه آخر مراجعه نمایند. 


استان اصفهان 


> شم سکیا 
8 
۱ اراک .خبرنگار اطلاعات: 
ایین معارفه دکتر «نیک مرام» 
رئيس حد یل دانشگاه علوم 
نوری معاون اشتغال وزارت 
بهداشت و درمان و اموزش 
پزشکی و راز :7 درحاشیه 
این ایین که از زحمات (د کتر 
نیک بین» رئیس پیشین 


اطلایات 


معاون اشتغال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: 


یک میلیارد ریال وام خوداشتغالی به 
فارع التمصیلان علوم پزشکی پردافت می تلود 


دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز 
قدردانی شد. دکتر نوری اعلام 
کرد تا بایان افمال ۵اهوار 
فارع التحصیل رشته های 
پزشکی دانشگاههای علوم 
پزشکی کشور مشغول به کار 
خواهند شد. 

وی همچنین از پرداخت 
یک میلیارد ريال وام 


نشست مشتوک نمایندگان دانشگاهها با سئولان 
شرکت پالایش نفت اصفهان 

اصفهان ۔خبرنگار اطلاعات: : تسه رت ا 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با مسئولان شرکت پالایش 


نفت اصفهان بر گزار شد. 


در این نشست که با هدف پرکردن خلاء موجود میان دانشگاه 
و صنعت. همگامی اخرین دستاوردهای علمی با صنعت و تشویق 
دانشجویان به اجرای پروژه های کاربردی و علمی صنعتی ترتیب 
یافت. درباره بهینه سازی تحقیقات بحث و تبادل نظر به عمل امد. 
گفتتی است؛ در این نشست نمایند کانی. از دانشگاههای شیر ازء 
تهران» صنعتی اصفهان و پلی تکنیک تهران نیز حضور داشتند. 


دير جدذد خبرنگار 
اطلاعات: سیه امام 
رضا(ع) (مدرسه و حسینیه 
شوکتیه) واقع در مرکز شهر 
بیرجند یکی از مهمترین و با 
ارزشترین بناهای تاریخی این 
خی انس اب د 
که اه اردور ا ارات 
دارای سر در ورودی با 
هشتی . دالان با دهلیز 
حجره هایی دراطراف صحن 
است. 

ورودی این بنای دو طبقه 
دارای طاق جناغی و تزئینات 
مقرنس است. 

تزئیناتی همچون طاق 
مقرنس هاو رسمی بندیها از 
مواردی است که به این بنا 
زیبایی ویژه بخشیده است. 

از CT‏ عم ه 
معماری این بنا رعایت 
ایرانی در کل اجزای ان است 
مانند درونگرایی مطابق با 


۱ ` 


۷ 
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فیس اداره ثبت آسناد و امناک بندرغباس 


اقلیم جغرافیایی منطقه و 
هماهنگی با اعتقادات مردم 
منطقه این بنادرسال ۱۳۱۲ هراق 


E . 
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رز آمل دعوت به عمل می آید تا در 
که درساعت ۸ بعدازظهر روزشنبه 


دکتر ابوالفضل هاشمی 
رئیس هیئت مدیره بیمارستان البرز آمل 


.وهدیزعامل و آقای محمد زمردیان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ن شریف زاده به عنوان اعضاء اصلی و آقای عبدالرضا معین 


حسینیه امام رضا(ع) 


خوداشتغالی به فار غ التحصیلان 
متقاضی ساخت و راه اندازی 
واحدهای درمانی و بهداشتی 
در مناطق محروم خبر داد و 
گفت: علاقمندان می توانند 
برای استفاده از این تسهیلات 
به ستادهای اشتغال 
دانشگاههای علوم پزشکی 
مراجعه کنند. 


ولد بره ایک چشم) در سراب 

سرات ,خبرنگار اطلاعات: بره 
یک چشم در روستای حیدرآباد 

ات بره کے به قل 
سخت زایی مرده به دنیا آمد به گفته 
دکتر اذری دامیزشک دارای یکی 
چشم در وسط پیشانی بوده است. 

دکتر اذری علت این پدیده را 
اتختلال ر شک دانستا و کفت: این 
احتلال از موارد نادری است که در 
دامها مشاهده می شود. 


چ 


بدر اا 


سا حه دو دوسال ۳۲۶ ھی 
رشدیه کاربری اموزشی یافت. 


NN 


اختصاص میلیارد ریال برای توسعه فن آوری 
و اطلاعات در آموزش وپرورش استان بوشهر 


شریفی افزود: با توجه به نقش فناوری و 


گردهمایی معاونان اموزش وپرورش نظری 
و مهارتی شهرستان ها و مناطق استان بوشهر برگزار 


شسد. 


در این گردهمایی که با هدف ارائه 
راهکارهایی وا پیشبرد فعالیت های دور ه 
کاردانش. نحوه اجرای تقویم سال تحصیلی ۸۲۸۳ 
ترتیب یافت. معاون اموزش وپرورش نظری و 
مهارتی سازمان اموزش وپرورش استان بوشهر» 
طراحی برنامه های متناسب با امکانات و منابع و 
براساس تقویم اجرایی اموزشی رایک ضرورت 
دانست و گفت: در شاخه فنی و حرفه ای و 
کاردانش عمده ترین برنامه, تجهیز کارگاهها و 
نیروهای ماهر و نیمه ماهر انجام شده و براساس 
برنامه» رشته های موجود تجهیز خواهند شد. 


اطلاعات در توسعه اموزش وپرورش. مبلغ 
*میلیارد ريال اعتبار پیش یی شده است که سا 


توجه به فعالیت های موردنیاز بین مناطق توزیع 


می شو د. 


قدردانی کرد. 


وی ایجاد بانک اطلاعاتی آموزش وپرورش» 
تجهیز کارگاههای مدارس و ادارات» طراحی وب 
سایت های اطلاع رسانی و محاوره ای اموزش 
وپرورش» تولید محتوای اموزشی انجام خدمات 
مشاوره ت تحصیبل و تربیتی» ایجاد بانکهای اطلاعاتی 
پوشش های کنکور اموزش 0007 در سه درس 
و همچنین برگزاری مسابقه طرح درس رااز دیگر 
فعالیت های این معاونت در سال جاری برشمرد. 
اقتصاد استان بوشهر موفق به کسب رتبه دوم بین 
ساير استانها شده است از تلاش تمامی فرهنگیان 


موزه لباسهای محلی و زیور آلات زنان خوزستان در اهواز بریا می‌شود 


آبادان .خبرنگار اطلاعات: 
مرو لباس های محلی و 
زیورآلات زنان استان خوزستان 
بزودی در محل حمعیت هلال 
احمر اهواز بریا می شو د. 

این فطلت: خی کمسته 
امور تا کت اران اتف ار 
حمعت هلال احمر استان 
خوزستان اعلام کرد و افزود: این 
و معرفی وشناسایی 
فرهنگ ها و نوع پوشش زنان 
استان خوزستان برپا می شود. 

لیلی طائی گفت: در تدارک 


تدوین روزگار بهترین زنان 
خوزستانی در تقویم ویژه هستیم 
ودومکاتانی که‌با سازمان هان 
و اداره ها انجام شف است در 
ویژه نامه‌ای که به زودی منتشر 
می شود زنان پیشکسوت و 
بهترین ها در تمام زمینه ها 
و ات نا 

وی افزود: برپایی 
نمایشگاههای سلامت. عقیله 
پیشگیری از ایدز و اعتیاد در خانه 
و خانواده از مهم ترین 


برپایی شب شعر «یادیار» در تربت چام 
تربت جام . خبرنگار اطلاعات: برای تجلیل از شادروان دکتر 
(محمد کوثری» پزشک درداشنای خطه تربت جام» شب شعری با 
عنوان «یادیار» در این شهرستان برپا شد. 
این محفل از سوی انجمن ادبی (ترنم جام» و به همت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی» شبکه بهداشت و درمان و سازمان دانش 


آموزی تربت جام ترتیب یافت. 
مردم صباشهر زمستان سال ۸۱۳ 
٠ +۰‏ ۳ م2 ۰ ۰ له ° 
از نعمت کاز بهره مند می شوند 
با تین همه لا لس کت کا 
عملیات حفاری و لوله گذاری 
گاز در صباشهر آغاز شد. 
هزینه این پروژه از محل 
اعتبارات دولتی تامین می شود و 
هیچ گونه خودیاری از سوی 
ی 
صباشهر در زمستان ۸۲از نعمت 
گاز بهر ه مند خواهند شد. 


اسیت. که اهالی 


۳4 
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ٹی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
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ورارت جهاد کشاورری 


شرکت سهامی شیلات ایران 
6ص ۴ 4 2 ۰ %4 
شرکت سهامی شیلات ایران در نظر دارد عرصه واعیان رستوران شیلات گیلان واقع در شهرستان 
بندر انزلی - غازیان محوطه اداره کل شیلات استان گیلان را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد 
و اقساط به فروش رساند. لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ ۸۲/6/۲۵ (به جز ایام تعطیل) به آدرس: تهران خیابان دکتر فاطمی غربی - شماره ۲۵۰ - شرکت 
سهامی شیلات ایران - طبقه چهارم شمالی - دفتر بودجه و تشکیلات و یا در انزلی به آدرس غازیان - 


مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 


علیرضا رمانی 
رئیس ثبت اسناد بندرعباس 


اداره کل شیلات گیلان مراجعه و نسیت ډه دریافت و تکمیل استاد مزایده اقدام نمایند. 
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. 
تهران: ۶۹۴۳۳۳۳ یا ۶۹۴۴۴۴۴ (دا خلی: ۲۴۳۸-۲۴۰۳) و مستقیم: ۶۹۴۳۹۵۱-۲ 
انزلی: ۰۱۸۱-۳۳۰۰۱-۵ 


روابط عمومی و بین الملل شیلات ایران 


م الف 


فعالیت های کميته امور 
مشار کت بانوان خانه دار در جند 
ماھ تاه در رواسا عار 
صلح و بشردوستی است. طائی 
شرط عضویت در کمیته زنان 
خانه دار را علاقه مندی به 
فعالیت های حمعیت هلال 
احمر و داشتن تخحصص و دانش 
در رشته ای خاص عنوان کرد و 
گفت: زنان خانه دار خوزستانی 
می توانند با مراجعه به شانزده 
شعبه مراکز جمعیت هلال احمر 
استان خوزستان ثبت نام کنند. 


لاهیجان . خبرنگار 

مس جل حا معی » و ز در 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع 
هنرمندان و مسئولان ادارات و 
اعضای شورای شهر لاهیجان 
گفت: لاهیجان با توجه به پيشينة 
فرهنگی و تاریخی تعر یف 
3 
, وی سپس با تاکید براین که 
گیلان باید در عرصة ملی بیشتر 
ار کل ار داشد» خواستار 
همکاری احاد مردم برای توسعه 
فرهنگی این استان شد. 

مسجل حا معی و هبات 
همراه در پایان از مرکز تفریحی 
(بام سرا لا هیجان دیدن کرد. 
نمایندة هر دم لا هیجان وسیاهکل 
در مجلس شورای اسلامی 


چهار شنبه۱۸ تیر ۱۳۸۲-٩جمادی‏ الاول ٩-۱۳۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۱۵ ۸ 


هتل در اطراف مر کز تفریحی «بام سبز» 
لاهیجان ساخته می سود 


تین وو کیان دنه 
لا هیجان تکمیل شود و مبلغ 
۲میلیارد ریال نیز برای ساخت 
فرهنگسرای جدید تخصیص 
یابد. وی با اشاره به بازدید وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از «بام 
سبز) لا هیجان» گفت: احرای 
پروژۀ دو هتل در دو سوی «بام 
سا ار دیکر دستاوردهای این 

همچنین مقرر شد؛ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی با 
هما هنگ محرط زدست و 
سازمان ایرانگردی و جهانگردی 
مرکز و استان مقدمات بازسازی 
اطرات الاب سو الملل 
«امیر کلایه» یکی از زیباترین 
تالابهای ایران را فراهم آورد. 


مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان 


متوسطه کشور ماه آ ینده در تبریز ب رگزار می شود 


بست و یکمین دور ه مسابقه های قرآن و بهج البلاغه 


دانش اموزان ایران در مقطع متوسطه در تبریز برگزار می شود. 
در این دوره از مسابقه ها که از هغد مردادماه به مدت پنج روز 
بررگزار می شود یکهزار نفر از دانش اموزان سراسر کشور حضور 
خواهند داشت. نفرات اول هر رشته هفت گرم نفر دوم پنج گرم نفر 
سوم چهار گرم طلا به عنوان حایزه دریافت خواهند کرد. 
همچنین به ۹۶ نفر دیگر جوایز نفیس اهدا خواهد شد. 


این دانش آموزان از بین ده هزار نفر دانش آموزان شرکت کننده 


e E 


دانش آموزان شرکت کننده در رشته های حفظ. قرائت» درک 


مفاهیم قران و نهج البلاغه باهم به رقابت خواهند پرداخت. 


رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی رامسر عنوان کرد: 


تاکنون ستاد غنی سازی 
اوقات فراعت در رامسر 
SN EO 2 ê‏ 


شاهرود خبرنگار 
| طلا عات : مشک لات 
سوادآموزان میامی در جلسه 
ای با حضور امام جمعه و 
جمعی از و دا ن اداره 
اون و دایز این هر 


بررسی شد. 
در این حلسه همچنین 
برای تشویق افراد کم سواد و 


بی سواد برای سواداموزی 
TTT‏ 
۵سال در این شهر برای ثبت 
نام در کلاسهای دبهضصت 


سوادآموزی اقدام کنند. 

همچنین در جلسه ای که 
با حضور نمایند گان شوراهای 
اسلامی شهر میامی بر گزار شد 
مسائل مربوط به اموزش 
وپرورش این شهر بررسی شد 
و برتشویق نیکوکاران به 
مشارکت در گسترش مکانهای 
اموزشیء ثبت نام به موقع 
نگهداری از امکانات و 
تجهیزات مدارس در فصل 
تابستان تاکید شد. 


9 ۱ E 
1 ۳۳ ۰ 
۱ ` 0 
N 
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سیمان < 


+پیوسته انجمن زبان شناسی ایران دعوت 
۳ صبح روز ۸۲/2/۲۱ در محل تقاطع حافظ و 
ه امیرکبیر پژوهشگاه فرهنگ و هنر حضور 


نشانان تهران (سهامی خاص) 


ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 


ضاب نرسیدن نوبت اول. در ساعت ۲ روز 
,۲ می گردد. حضور به هم رسانند. 
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آگهی تأسیس شرکت مکانیزاسیون کشاورزی نوین 


آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: 

1- موضوع شرکت: انجام و ارائه کلیه خدمات عملیات‌های کلیه پروژه های کشاورزی. 
تأسیس تعمیرگاه و فروشگاههای لوازم یدکی کلیه ماشی ن آلات و ابزارآلات کشاورزی, انجام 
و کل د های ا و خاش (کانالهای اتال آب - سدهای خاکی, تسطیع زمین 
و...), اخذ و اعطاء نمایندگی با شرکت‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات شرکت در 
داخل و خارج کشور انجام کلیه عملیات بازرگانی در خصوص موضوعات شرکت و هر نوع 
بازرگانی سودآور. ارائه کلیه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی. 


۲- مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود 
۳- مرکز اصلی شرکت: شاهرود خیابان خرقانی. خیابان خرقانی ٦‏ - کوچه شهید پروانی - 


پلاک 1 - کد پستی ۳۱۱11۹76۷۶ 


۴- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یک صد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ 
۰ ریال طی حساب شماره ۵۰۱۱۸ بانک کشاورزی واریز گردیده است. 
۵- مدیران شرکت: آقایان محمدعلی نظری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد 
نظری میقان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مقیمیان به سمت مدیرعامل 
شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار تعهدآور و بانکی به 
امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود 
و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. 
۶- بازرسان شرکت: آقایان رضا نظری به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه حضوری 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شد ند. 
۷- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت برگزیده شد. 

رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود 


رئیسیان راده . 


قاسمی رئيس اداره فرهنگ و 
این که مبحث مهم اوقات 
فراغت در شهرستان متولی 
ندارد. تصریح کر انجام 
کارهای موازی ڌو سط 


فسوی ۳ 


تابن هدیا و 
اولبای انان سلب کرد اسشت و 
این امر موحب شده تا اوقات 
فراغت تحت الشعاع قرار گیرد 
و کمتر به کیفیت بش فعالیتها 
توجه شود. 

وی درباره فعالیتهای اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
تابستان گفت: تمامی فعالیتهای 
فرهنگی. هنری و ادبی به 


و فعالیت‌های انجام شده. 


لو اس که در ۳۲ ف 
شهری و روستایی» ۲۰ نفر از 
استادان مجر بت و متخصصس در 
رشته های قرآن؛ معارف 
اسلامی. بازیگری و کارگردانی. 
نقاشی. گرافیک معرق. 
ھور ابر 3 ایی و عکاسی 
هنرجویان را تحت اموزش 
قرار خواهند داد و پیش بینی 
می شود دوهزار نفر از این 
کل سها دهر ه مریل شو دد. 
اتیر کار ماش O‏ 
و اجتماعی ۳ حصور 


داد. 


ی جدید هیئت مدیره. مدیرعامل و بازرسان (اصلی و علی‌البدل). 
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هیئت مدیره 


۱ هیأت مدیره موّسسه صندوق قرض الحسنه ایسار بنیاد ۰ 


می گردد که در جلسه مجمع عمومی 
روز دوشنبه ۱۳/۳۰ در محل شرکت 


۵ پر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. 
هینت مدیره شرکت مهندسین مشاور ماب 


ی مجمع کم 


و در تاریخ ۸۲/۵/۱۵ ساعت ۹/۵ صبح روز 


زش و پرورش شهرستان برگزار می گردد. 


شهر ستان پل دختر 


ی 


کوتاه از چبار گوشه کشور 


برپایی شب شعر در اراک 

باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار» شب شعری در مجتمع 
فرهنگی اموزشی امام علی(ع) اراک برپا شد. 
سروده‌های خود پرداختند» سپس برنامه موسیقی سنتی اجرا شد. 

راه اندازی واحد تدوین فیلم در حوزه هنری شاهرود 

شاهرود .خبرنگار اطلاعات: واحد تدوین فیلم در دفتر هنرهای 
تصویری حوزه هنری شاهرود راه‌اندازی شد. 

به گفته حیدرزاده مسئول دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری 
شاهرود این دفتر هم اکنون با بهره گیری از امکانات مناسب اماد گی 
دارد تا تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی افزایش دهد. 

برگزاری همایش مدیریت در فیروز کوه 

فیرو زکوه .خبرنگار اطلاعات: همایش مدیریت نوین و مباحث 
حدید در مدپریت در دانشگاه ار اه ری وه پر کر ار ل 

در این همایش در سه گروه تخصصی مدیریت دولتی» مدیریت 

برگزاری آزمون سراسری در شهرستان مهر _ 

سراسری دانشگاهها و مراکز اموزش عالی در حوزه شهرستان مهر 
برگزار شد 

در این ازمون ۷۶۳ داوطلب دختر و پسر از بخش های مرکزی» 
وراوی و گله شرکت کردند. 

کانون ادبی مرکزی ورامین تشکیل شد 

پیشوا . خبرنگار اطلاعات: کانون ادبی مرکزی شهرستان 
ورامین به همت شماری از شاعران» پیشکسوتان و ادیبان این 
شهرستان تشکیل شد. 

این تاو رش بط ین اداره و با هدف ایجاد بستری مناسب 
و ادیبان منطقه با تاکید بر فعالیتهای زیربنایی» اموزشی و پژوهشی 
تشکیل شده اس 

از برنامه های این کانون می توان به برگزاری جلسات ماهانه 
با حضور تمامی ادیبان شهرستان. تشکیل کلاسهای اموزشی نقد 
تخحصصی ادبی اشاره کر 
مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر منطقه ۴ کشور در اراک آغاز شد 

اراک خبرنگار اطلاعات: بیست و یکمین دوره مسابقات 
ورزشی دانش اموزان پسر منطقه ۴ کشور در مقطع راهنمایی در 
اراک اغاز شد. 

در این دوره از مسابقات ۳۵۰ ور شاه از اسنها ایلام» 
بوشهر» خوزستان فارس» کهکیلویه و بویراحمد و مرکزی در ه۵رشته 
والیبال» بسکتبال» هندبال. فوتسال و فوتبال به رقابت می پردازند. 
درخشش هنرجویان انجمن خوشنویسان ورامین در امتحانات پایانی 
شهرستان ورامین در امتحانات پایان دوره ای انجمن خوشنویسان 
وارشاد اسلامی ورامین. ازمیان ۵ نفر هنر جوی شرکت کننده در 
این امتحانات» ۱ نفر قبول شدند که ۳نفر در دوره مقدماتی» ۳۷ 
نفر در دوره متوسطه نفر در دوره خوش, ه۵انفر در دوره عالی و 
تفر در دوره ممتاز بود. 

تعداد شر کت کنندگان در این دوره نسبت به دوره های گذشته 
از رشد بسیار بالایی برخوردار بود و یک نفر در دوره متوسط حائز 
رتبه برتر در سطح کشور برای نخستین بار شد. 


Q 


جشیی فر اکر مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.| 


اگھهی افر انش سر ماده شر کت الحاوی| 
سهامی عام تبت شده به شماره ۱۰۶۶۳۷ 

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۱/۷/۲۵ و هیئت مدیره مورخ 
۵ سرمایه شرکت از مبلغ 1/0۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال منقسم په 
۰ سهم ۱/۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق ۱- نقدی ۲- مطالبات 
حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱/۲۵۹/۰۵۱/۰۰۰ ریال به موجب گواهی 
شماره TEA‏ مورخ ۸۶ بانک صادرات شعبه ۳2۸۳ ایران خودرو پرداخت 

گردیده است ماده " اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 
در تاریخ ۸۱/۱۲/۱۹ تکمیل امضاء گردیده است. 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری| 


۱۳ 
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دنا دعوت می گردد تا در جلسه ای 
٤ ۹ 5‏ در محل قانونی شرکت تشکیل 
SH‏ روزنامه کثیرالانتشار 


۰ 


هیئت مدیره 


بار هر تست انها 


يزد . خبرنگار اطلاعات: 
3 برق 
تاد توو رکا ن ون در این 
استان مبلغ ۸۰میلیارد ریال بابت 
بهای برق مصرفی به این شرکت 
بد هکار هستنل: 

سید محمد موسوی زاده 
افزود: از این مبلغ ۲۶ میلیارد ریال 
خاص بیشترین ميزان بدهی را 
دارند. 
بدهیهای خود را ده موق 
پرداخت کنند تا این شر کت 
بتواند خدمات را با کیفیت بهتر 
ارائه دهد. 


اطزایات 


مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: 


مر کان, ۰/مبلبارهریال به مرکت نوزیع برق بزدبدهکار بل 


مربوطه را ۱اهزار کیلومتر شبکة 
فشار ضعیف ۰ کبلوولت هوایی 
و زمینی و شش هزار و ۳۷۶ 
دستگاه پست زمینی و هوایی 
عنوان کرد. 

وی اجرای طرح 
اتوعاسو آداوی. که اف ان 
ارتباط با ادارات استان در هر 
منطقه را فراهم می سازد را از 
برنامه های امسال این شرکت 
اعلام کرد که در حال حاضر به 
و ا ا ی 
برداری می شود. 

وی یاداور شد: این شرکت 
برنامه ریزی لازم در زمينة 
دریافت گواهينامة ایزو ٩۰۰۱‏ 
انجام داده و تا پایان سال آن را 
دریافت خواهد کرد. مدیرعامل 


زیانهای توفان و رفع مزاحمت 
از درختان در یزد اجرا می شود. 
و 5 وی با اشاره به افت ولتاژ 
جدید اداره برق در روستای ون این گونه نواقص رااز دیگر 
برنامه ها عنوان کرد و گفت: 
درصدد هستیم دستگاههای 


خاموشی » تعمیرات با روش خحط 
گرم و بدون خاموشی انجام 


چاهک شهرستان خاتم و بخش 
بهمن ابرکوه را از برنامه های 
امسال عنوان کردو فت امسال 
برنامه تبدیل شبکه های هوایی 
به زمینی برای جلوگیری از 


مربوطه را خریداری و برق رابا 


آبادان . خبرنگار اطلاعات: بند جندمنظوره 
آبخیزداری در استان خوزستان فعال است. این 
مطلب رافتح الله رزاقی مدیر ابخیزداری سازمان 
جهاد کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد و افزود: 
هدف از ساخت این بندها کنترل سیل. تغذیه 
صفره‌های زیرزمینی آب و استفاه از آب آن برای 
بهره برداری بهتر در کشاورزی است. 
مهندس علیرضاولی مدیرکل وی گفت: در هر شهرستان استان خوزستان 
حمل و نقل و پایانه‌های استان حداقل چهار بند چندمنظوره ابخیزداری وجود 
اصفهان در جلسه‌ای که برای دارد. 

ی وس کات وی در مورد طرح کنترل سیل و رسوب در 
تعاونی های حمل و نقل در این 
اداره کل بر گزار شد. با اشاره به 
این مطلب که تعاونیهای حمل 


مظلوم ترین ارکان 
صبدت حمل و تذل 
کسور مسندد 


اصفهان .خبرنگار اطلاعات: 


چهار شنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الاول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۱۵ e‏ 


راگن پرکارنرین و یک سوم از آبهای کشور در خوزستان ذخیره سازی می‌شود 


خوزستان اظهار داشت: این طرح شامل عملیات 
سازه‌ای سا تحت بندهای خشکه چین» گابیونی و 

ائ عنوان ای مطلب که مطالعات باه 
9 کاربری زمین های استان 8 در 
از زمین های کشاورزی از نظر اصلاح کاربری 
زمین ها مشخص شده است. وی در پایان گفت: 

هم اکنون ۰ سد بزرگ در استان خوزستان وجود 
دک تقریباً یک سوم آبهای کشور را ذخیره 


ویزه کودکان ۳ نا ۶ ساله 


یک میلیارد دلار مبادلات تجاری در 
گم ر کات خوزستان صورت گرفت 


آبادان . خبرنگار اطلاعات: علی رغم بروز جنگ در منطقه و 
تعطبلات نيمه اول فروردین ماه در بهار سال حاری» صادرات و 


LELE 
و تا سیسات‎ ERE هزار‎ ۶ 


8 . ۳ ۳ ۳ 
ژر ۳ و ۳۹ 


«ایشار «کبودوال» 


رت 


شرکت توزیع برق یزد کفت: 
اقضال توا کاهش ميزان 


سرویس شهرستانهفربجگاه جنگلی «کبودوال» در ۵کیلومتری 
جنوب شهر علی آباد کتول واقع است. 
این مکان در حاشیه رودخانه ای است که با داشتن آب زلال 


5اردات کالا از کهر کات خورستان نیت مات مسابه سال. کشت 
افزایش یافت. بطوری که در این مدت روک به یک میلیارد دار 
خوزستان در خرمشهر اعلام کرد و افزود: بالغ بر ۷۳ میلیون تن کالا 
به ارزش دو هزار و ۴۰۷ میلیارد ريال معادل ۳۰۴ میلیون دلار از طریق 
گمر کات استان خوزستان به خارج از کشور صادر شده است که از 
تعاط ارزشی ا درد افدایش ان کی ده از این موان صادرات 
۱ هزار تن کالا به ارزش ۶میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی 
تلا فادرا ایارک ما درم ماف ازن مسا ادل ۱۰۴ 
دلار بوده است. وی گفت: بیشترین درصد صادرات به بخش صنعت 
و معدن و پتروشیمی و کمترین از ود 
اها لومینوم ساخته شدهه آهن الات و لادان ك 
بنرن و انواع ان» آمونیاک» منواتیلن گلایگول , گو گرد پالایشگاهی» 
9 و کنسانتره سرب و ۰و ۰ سی ) اعلام کو ت 

وی افزود در این مدت 1/۴ میلیون تن انواع کالابه اوزش پنج 
هزار و چهارصد میلیارد ريال معادل ۶۹۴ میلیون دلار از طریق 
درصدی برخوردار است. از این میزان کالای وارداتی بالغ بر پنج 
هزار تن به ارزش ۲۸ میلیون دلار از طریق بازارجه های مرزی ابادان 
و خرمشهر وارد کشور شده است.وی متوسط قیمت یک ند تون کال وم 
وارداتی استان در سه ماهه اول سال را 7۸ دلار اعلام کرد و مهمترین 
کالا های وارداتی را شامل ماشین الاات صنعتی و مکانیکی. دوت 
NS‏ مواد شیمیایی. 
۳ ۱ 
e‏ 


و بخش مسا فر حر و جی 
وراو ای رر حال ت 
دار فوتبال انزلی در میان شعله های انش جان بافت 


بندرانزلی .خبرنگار اطلاعات: داور فوتبال انزلی براثر واژگون 


۳ 3 صك افزایش داه ابیت اه 


ونقل باید بیش از پیش برای 
ارتقاء دانش علمی اتی و 
تخصصی خود تلاش کنند 
اظهار داشت: تعاونیها در کشور 
بخصوص در بخش حمل ونقل 
از جایگاه ویژه‌ای پرخوردار 
هستند و سازمان حمل و نقل و 
پایانه‌های کشور همواره از ارکان 
ان کم وغل ي 
رانند گان حمایت می کند. 
مهند س علیر ضا وش 
رانندگان را افرادی دین دارء 
امانت دار مهربان. باصفا 
جوانمرد و درستکار نام برد و 
رانند گان مظلوم ترین و 
پرکارترین ارکان صنعت حمل 
و نقل کشور هستند و تعاونیها 
می توانند جایگاهی برای احقاق 
حقوق از دست رفته این عزیزان 
وی گفت: اگر قرار است 
تجهیزات و تخصص در خحدمت 
مردم باشد» تعاونی و بخش 
خصوصی هیچ تفاوتی ندارد. 
در ادامه جلسه مهندس 
اصفهان در حصوص و 
تعاونی ها و مسائل مردم د 
ارتباط با تعاونی‌های حمل و نقل 
مطالبی بیان کرد 


بابل خبرنگار اطلاعات: 
نخستین مهد تخصصی قرآن 
کریم استان مازندران در 
شهرستان بابل شروع بکار کرد. 

این خبر را حجت الا سلام 
والمسلمین سلیمانی رئيس 
هبات مدیره موسسه قرانی 
هدای بابل تم خبرنگاران 
این شهر اعلام کرد و گفت: مهد 
تحصصی قرآن فرط بو ام 
کودکان ۴ تا ۶ ساله و پیش 
دیستانی اختصاص دارد. 

به گفته وی در این مهد 
کودکان با فراگیری حدیث شعر 
و سرود به حفظ قرآن نیز 
خواهند پرداخت. 

وی افزود: همزمان با 
سالروزبعشت سول اکرم(ص» 
کلاسهای آموزشی مهد 
تخصصی قران شهرستان بابل 
نیز اغاز خواهد شد. 

به گفته سلیمانی علاوه بر 
مهد تخصصی قرانء بزودی مهد 
قرآن نیز در شهرستان بابل 
شروع بکار خواهد کرد. 

وی در ادامه برپایی کلاس 
های اون قرآن پژوهان 
جوان برای دانش آموزان سوم 
راهنمایی» ویژه برنامه‌دار الحفظ 


برپایی نمایشگاه روز پرستار در آوز 


به مناسبت گرامیداشت روز 
پر مار ا یشگا هی ۳ 


بیمارستان و بخش پرستاری 
برپا شد و بازدید کنند گان با 


و ظایف پرستاران و 


ای کیب 
های تابستانی موسسه قرانی 
اعلام کرو و کت در این 
کلاسهاء دانش آموزان با نحوه 
فراگیری قرائت قرآن» تجوید و 
حفظ قرآن بحث گناه شناسی و 
دین شناسی» اداب عمومی قران 
اشنا خواهند شد. همچنین این 
موسسه برنامه ویژه ای با عنوان 
دختران اھان تراق دران 


پنجم ابتدایی تدارک دیده است 
در این ویژه برنامه که به مدت 
هفت سال تا ورود دختران به 
دانشگاه ادامه خواهد داشت 
درس های معبودشناسی 
و اموزش های 
مختلف قران در تمام رشته ها به 
دختران شرکت کننده در این 


گناه شناسی 


ویژه برنامه اموزش داده 
می شو د. 


ت ساخت سد نفیس آباد اردکان آغاز شد 

اا کا و اجرائی ساخحت 
آباد ارد کان آغاز شد. مهندس مهدی سازگاری مدیر جهاد کشاورزی 
اردکان با بیان این مطلب؛ گفت: برای کنترل سیلاب و جلو گیری از 
تخریب خاک و منابع طبیعی و افزایش بهای زیرزمینی عملیات 
ای وات مه ماه مک کسیر اه از نیم استه 

این پروژه شامل یک سد به گنجایش ۱۵۰ هزار متر مکعب به 
طول ۰ متر و به ارتفاع ۸متر است که برای تکمیل این سد ۲۵۰ 
میلیون ریال از محل اعتبارات تامین اب کوچک تامین و پرداخت 
خواهد شد. سد نفیس اباد در بخش خرانق از شهرستان اردکان قرار دارد. 


کشتارگاه صنعتی اصفهان آبان ماه 
ہبہ بهره برداری می رسد 


حسینی استاندار اصفهان از مراحل پیشرفت کار کشتار گاه 
صنعتی اصفهان دیدن کرد. 

i‏ بازدید استاندار اصفهان با تاکید بر ایجاد فضای سبز پیش 
بینی شده در طرح کشتارگاه» ایجاد فضای سبز را به لحاظ عوامل 
زیست محبطی و اقلیمی لازم و صروری دانست. 

وی تکمیل و بهره برداری پروژه کشتارگاه فساران را از لحاظ 
بهداشتی, اجتماعی و اقتصادی مورد تاکید فرار داد و حواستار ایجاد 
میدان دام در کنار کشتارگاه با مشارکت بخش خصوصی و اصناف 
مر تبط با دام شد. 


فعالیتهای اموزشی و فعالیتهای انجام ا اشا 
فرهنگی کارکنان پرستاری ‏ یررزر, 


و مامایی بیمارستان امیدوار دن ان عا اه 


در ار ین بازدید همچنین اعلام شد: es‏ ساختمانی 
و ۸۰درصد عملیات نصب تا سات سار اه 


یا به 
پایان رسیده و در صورت تخصیص ۲ میلیارد ریال اعت اعتبار مورد نیاز 


درد دل مردم پامسئولان 


مسئولان برای رفع مشکل در جاده شوشتر .دز فول 
ذیربط تاکنون بیش از ۲۵نفر در حاشیه شهر ک شهید چمران گتوند 
که در مسیر جاده ارتباطی شوشتر .دزفول قرار دارد کشته شده اند. 

جمعی از ساکنان شهرک شهید چمران گتوند و 
ماء گفتند: با وجود پیگیریهای مکرر و تماس بامسئولان ذیربط در 
استان» شهرستان و بخش جاده ای که از کنار این شهرک می گذرد 
به دلیل نداشتن مانع و سرعت گبر ٹاکنون حان ۵ نفر از اهالی 
شهرک شهید چمران گتوند را گرفته است و دهها نفر نیز به شدت 
مجروح و مصدوم شله آند. 

جا دارد مسئولان مربوطه برای رفع این معضل چاره اندیشی 

گرانی و کمبود سیمان را در لوشان بر طرف کنید 

لوشان . خبرنگار اطلاعات: پیش از ۰ نفر از شهروندان 
لوشانی با تهیه طوماری ا زکمبود سیمان و نرخ بالای ان در این 
ان 

در این طو مار امده است: : شهر لوشان دو کارخانه سیمان 
او ن 
سیمان تولید می کنند و گویا در این شهر حدود ۵۰انفر نیز جواز 
مصالح فروشی و سهمیه سیمان دارند» ولی مردم لوشان برای تهیه 
جند کیسه سهان مان نه بازار ازاد مراجعه وبا پرداخت مبالغ 
هنگفت مشکل خود را حل کنند. 

جا دارد مسئولان مربوطه برای رفع این نارسایی چاره اندیشی 

دانش آموزان زاویه زرند مکانی برای ورزش ندارند 

زاویه زرند .خبرنگار اطلاعات: جمعی از دانش اموزان شهر 
خواستار تکمیل سالن ورزشی شهرستان شدند. 

این عده گفتند: با فرارسیدن تابستان و اوقات فراغت 
دانش آموزان, آنان مکان مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت خود 
تلاو : 

آنان افزودند: مشکل دختران دانش آموز بیش از پسران است. 
دانش اموزان» بویژه دختران فصن 


توضیح رئیس حوزه فضایی بخش رودهن درباره 
خرید و فروش زمین در بومهن و پردیس 
رودهن .خبرنگار اطلاعات: رئیس حوزه قضایی بخش رودهن 
در ارتباط با مصاحبه‌ای با عنوان «هشدار به خریداران زمین در...» 
که از قول وی در صفحه ٩‏ روزنامه اطلاعات مورخ ۸۲/۳/۸۵ به 
چاپ رسید. توضیحی به این شرح برای دفتر نمایندگی روزنامه 
اطلاعات در رودهن ارسال کرده است: 
اراضی واقع در محدوده «کلاهک). «چنار» و «مهرآباد» بخشی 
در مالکیت اداره امور اراضی. قسمتی در مالکیت اداره منابع طبیعی 
و قسمتی در تملک اشخاص حقیقی و حقوفی است و لذا برای 
انجام خرید وفروش و ساخت بناء خریدار باید حتما به ادارات 
ذیربط مراجعه و با گرفتن استعلام اقدام به ريك کنل 
همچنین ساخت و ساز» تفکیک و ساخت بنا در اراضی متعلق 
بهاداره آمور اراضی ممنوع است و بدون کسب مجوز از اين اداره» 
هر گونه فعالیت : تصرفی اعم از ساخت بنا و غرس درخت در این 


وشات از دوخ ای بادرختان اة ا عور کو 1 باصفائی این کشتار کاه تا ابانماه امسال به دهره رار خواهد رسید. 


راایجاد کرده امان 


در این مکان وجود سکوهای اقامت موقت برای نصب جادر و 


اجاقهای پخت غذا جاذبه بیشتری برای جلب گردشگر و مشتاقان 


طبیعت فراهم آورده ار 


اکهی تمدید مهلت پذیره نویسی سهام 
درشرکت صنعتی آما (سهامی عام) 
(ثبت شده به شماره ۷۰۶۳) 
e‏ اه در روزنامه اطلاعات شماره ۱۱ مورخ ۱0 
اردیبهشت ea Tg N‏ فوق العاده صاحبان 
فرش سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰ درصد و باستناد مجوز شماره 
/VAo*‏ مورخ ۳۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و به 
موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸۲/۲/۱ و ۸۲/6/۱۵ مهلت پذیره نویسی 


جهت افزایش سرمایه به موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸۲/۵/۱۵ 
تا پایان وقت اداری روز ۳۰ تیرماه ۱۳۸۲ تمدید می گردد. 


هیئت مدیره شرکت صنعتی آما (سهامی عام) 


اگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
ناک به شماره ثبتی ۱۴۱۲ گرگان 

از کلیه سهامداران شرکت نیاک (سهامی خاص) دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۳ صبح 
روز دوشنبه مورخ۱۳۸۲/۰4/۳۰ در محل دفتر تهران واقع در خیابان 
پالیزی - خیابان ۲۰ - پلاک ۱۲ برگزار می گردد. حضور به هم رسانند. 
دستور چلسده: 
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب تراز و 
صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۲۸۱ 
۲ - انتخاب بازرسان اصلی و على البدل و تعیین حق الزحمه بازرس. 
۳ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار. 

هیئت مدیره نیاک (سهامی خاص) 


اکهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
صاحیان سهام شرکت ادتالران (سهامی عام) 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ایتالران(سهامی عام) دعوت 

می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ٩‏ 

صبح روز یکشنبه ۲٩‏ تیر ماه ۱۳۸۲ در محل دفتر شرکت واقع در تهران - 

خیابان سپهبد قرنی, خیابان شهید شاداب (نیکو) شماره ۲۹ طبقه چهارم 

تشکیل می شود. حضور به رسانند. 

دسنور جلسه: 

-١‏ انتخاب هیئت مدیره. 

۲- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غير موظف. 

۳ سایر موارد. 

سهامداران محترم جهت در یافت کارت ورود به جلسه در روزهای ۲ وه۲ 

تیرماه ۸۲ با همراه داشتن اوراق سهام و کارت شناساتی معتبر به نشانی 

فوق مراجعه فرمایند. 


هیکت مدیره 


دعوت مجمع عمومی فوق العاده - شرکت کالیته 
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۷۷۷ تهران 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا درجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۲ صبح روز 
شنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۶ که در محل شرکت واقع در خیابان 
کریم خان زند - ساختمان ۱۲۰ طبقه ه شرقی تشکیل می گردد. 
حضور به هم رسانند 

دستور چلسه: 

۱- تغییر نشانی شرکت و اصلاح ماده ۳ اساسنامه. 

۲ - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت با پرداخت 
نقدی و یا از محل تبدیل مطالبات و اصلاح ماده ه اساسنامه. 


هیئت مدیره شرکت کالیته 


وو و 
آت تش جان باخت. زنده یاد مجید آقایی داور فوتبال و از کارکنان یکی 


از شعبات پمپ بنزین (مرکز توزیع و فروش فرآورده ها نفتی)در 
اڑل هنگام رانندگی با حودرو حامل سوخت دچار حادثه شد و 
جان خود را از دست داد. 


بسمه تعالی 
اگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف محلی میلاد 
روزدوشنبه ۸۲/۰/۲۰ در محل مسجد امیرالمومنین(ع) واقع درخیابان کرمان. میدان احمدی 
تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - بازرسان. ۲ - رسیدگی و اتخاذ 


رئیس هیئت مدیره 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بافندگی تا تابان یزد 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 

فوق العاده سهام که از ساعت ٩‏ صبح روز یکشنبه ۱۳۸۲/۵/۱۲ درمحل شرکت تشکیل 

می گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه : 

۱- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه. ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد. 
هینئت مدیره شرکت بافندگی تابان یزد 


اگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
ریسمان ریسی سمنان (درحال تصفیه) 
مجمع عمومی عادی شرکت ریسمان ریسی سمنان در 
ساعت ۲ بعدازظهر روز سه شنبه سی و یکم تیرماه 
هشتاد و دو (۱۳۸۲//۳۱) در محل شرکت واقع در خیابان 
کریم خان زند خیابان حافظ شمالی پلاک ۷۰۱طبقه سوم 
تشکیل می گردد از سهامداران محترم دعوت می شود 
شخصا پا توسط نماینده خودبرای شرکت در اولین جلسه 
بعد از انحلال حضور به هم رسانند. 
۱ - استماع گزارشات هیئت تصفیه مربوط به دوره 
۰( 2 ۹ بعد از انحلدل. 
۲ - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و 
اتخاذ تصمیم به سود و زیان دوره ۸۱/۷/۱۰ الی ۸۱/۱۲/۲۹ 
بعد از انحلال. 
۳ - تعیین روزنامه کثیرالاتتشار جهت درج آگهی های شرکت. 
٤‏ - سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی. 
مدیرآن تصکیه 


شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان 


پاک ا شماره تلفن ۸۱۱/۲۵۱/۵۲-۶ مراجعه نمایند. 


بروشورهای متعدد در رابطه 


کے ست که عر 


صنعتی اصفهان در هر شیفت کاری 


این تانب اه به مدت 
یک روز در میدان انقلاب 


اسلامی شهر اوز با حضور 
گروهی از کار کنان 


قادر به کشتار دو هزار راعس گوسفند و ۲۰۰راءس گاو است ودارای 


انگل اسه 


با بهداشت. سلامت و انواع 
بیماریها بین بازدید کنند گان 
توزیع شد 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت سهامی خاص مولوی (راه و ساختمان) 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید که در 


جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در تاریخ 
۸ بدرساعت ده صبح در دفتر شرکت واقع در خیابان کریمخان زند. 


ساختمان شماره ۱4۵ تشکیل خواهد شد. حضور به هم رسانند. 
دستور چلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره. 
۲ - تصویب ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال۸۱ ۱۲. 
۳ - تعیین روزنامه کثیرالاتتشار جهت درج آگهی های شرکت. 
هیئت مدیره شرکت سهامی خاص مولوی 
(راه 9 ساختمان) 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۳۰ ساوه 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت یازده 
صبح روز دوشنبه ۱۳/۳۰ در مرکز قانونی شرکت واقع 
در شهرستان ساوه - کیلومتر ۳ جاده اصفهان تشکیل 
می گردد. شرکت فرمایند. 
دستور جلسه: 
۱) تبدیل نوع شرکت از «سهامی خاص) به «سهامی عام) 
۲ تصویب اساسنامه جدید 
۳ تصمیم گیری در مورد سایر مسائلی که در اختیار 
مجمع عمومی فوق العاده میباشد. 
یات مدذیره 
شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 
(سهامی خاص) 


متافصه 


خرید لوله های پلی اتیلن فاضلایی 
شماره ۸۲-۲-۵۱ 


ش رکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی را از طریق مناقصه عمومی و 
اول پای تان بر لت الات ربق 

لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز پنجشنبه ۸۲/6/۲۱ به امور قراردادهای شرکت واقع دراصفهان خیابان شیخ کلینی. (مرداویج) خیابان جابر. اتاق ۲۲۰ شماره تلفن 

۰ و یا به دفتر تهران واقع در خیابان ولیعصر ابتدای خیابان شهید مطهری. جنب هتل بزرگ تهران. کوچه منصور. 


شرکت آب 9 فاضلاب استان اصفهان 


پسمه تعالی 


۳ س 

اگهی ابلاغ و فت دادر سی 
خواهان خانم فرحناز محمدی آهنین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
سید احمد تقی زاده به خواسته طلاق تنظیم و به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی به روز ۸۲/۵/۲۲ ساعت ٩‏ صبح تعیین گردیده و با التفات به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال؟۷۹ مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خوانده مذکور می تواند از تاریخ 
نشر آگهی جهت اعلام و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور 
به هم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی آستارا 


سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان در نظر دارد در 
اجرای دستورالعمل اجرایی سال۸۲ سازمان ملی زمین و مسکن 
یک قطعه زمین واقع در تپه امام قر همدان در قالب توسعه 
مسکن (آماده سازی آمر مشارکت) اقدام نماید. لذاازکلیه فرکت 
ها پیمانکاران و شرکت های تعاونی مسکن دعوت می شود 
ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی به آدرس همدان خیابان 
سعدیه جنب سازمان همیاری. سازمان مسکن و شهرسازی 
استان مراجعه و فرمهای مربوط را دریافت و پس از تکمیل در 
مهلت مقرر در پاکت های سربسته و لاک و مهر شده از طریق 
پست سفارشی ارسال نمایند. 

مکان تپه امام قر 

شماره پلاک ثبتی: ۱۷۵/۷۲۸ 

مساحت 15۹۳۸/۲۵ متر مربع 


روابط عمومی سازمان مسکن و 
شهرسازی استان همدان 


اگهی مناقصه 
شماره ۸۲-۰۲-۵۱۲۳ 

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر 

عمومی و با مشخصات ذیل از فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید. 


لوله پلیکا فاضلابی به قطر ۱۱۰ میلیمتر 


شرکت آب و فاضلاب استان اصنهان 


لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه ۸۲/6/۲۹ به امور قراردادهای شرکت واقع دراصفهان خیابان شیخ کلینی. (مرداویج) خیابان جابر اتاق ۲۳ شماره تلفن 
۲۰ و یا به دفتر تهران واقع در خیابان ولیعصر ابتدای خیابان شهید مطهری. جنب هتل بزرگ تهران. کوچه منصور. 


پلاک 7 شماره تلفن ۸۱۱/۲۵۱۲۵۲۶ مراجعه نمایند. 


دارد خرید لوله پلیکا فاضلابی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه 


اراضی م اسست. 

در مصاحبه چاپ شده بحثی از اراضی ی 
هی ی ان انیم با U‏ ین مناطق نام برده 
شده است و مصاحبه فقط به شهر رودهن و قوابم ان اختصاص 


د 


ص. 
۱ :یدح 
وی 

اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در نظر دارد احیاء بهره برداری و نگهداری 
از عرصه طرح جنگل کاری (اکالیپتوس و تاسیسات آبرسانی) دب حردان شهرستان 
اهواز را به مساحت ۳۸ هکتار براساس مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع کشور و تبصره ٤‏ قانون بودجه سال جاری و با عنایت به مجوز 
ار IS‏ را را ابر 
مدت ۱۵ روز پس از انتشار آگهی ضمن مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان اهواز 
و دریافت اسناد و اوراق مزایده و بازدید از عرصه و تاسیسات آبرسانی نسبت به تحویل 
پيشنهاد خود دردو پاکت الف (حاوی پیشنهاد) و پاکت ب (حاوی چک تضمینی به ارزش 
ه درصد قیمت پیشنهادی) به صورت جداگانه تحویل کمیسیون معاملات نمایند. 
بدیهی است به پيشنهادات خارج از موعد مقرر, مخدوش و مشروط و یا فاقد چک تضمینی 
ترتیب اثر داده نمی شود. ضمنا هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مزایده می باشد. 


روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی خوزستان 


آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
شرکت شهر فو لاد 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شهر فولاد سهامی 
(خاص) ثبت شده به شماره ۲۲۲ دعوت به عمل می‌آید شخصا یا 
نماینده تام الا ختیار خود را با معرفینامه درجلسه مجمع عمومی عادی 
شرکت که روز شنبه مورخ ۸۲/۹/۶ ساعت ٩‏ صبح در محل شرکت 
تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت. 
NE EE‏ ی 
۳ - طرح پیشنهادات و شور وتصمیم گیری درمورد امور جاری و 
تعیین خط مشی آتی شرکت. 
والسلام و من الله التوفيق 
مدیرعامل شرکت شهر فولاد 


۰ متر 


شرکت آب 9 فاضلاب استان اصفهان 


پرسش از نظرها و اندیشه‌های کودکان و نوجوانان ممکن 
ا ر ها تفای ی باه ا 
گفته انان مطابق میل ما نباشد چه باید کرد؟ 

انان در بیانیه‌ای در ماه مه ۲۰۰۲ در سازمان ملل خطاب 
به مجمع عمومی» جهانی عاری از فقره جنگ و خشونت را 
شرا نا از دادن مرت ا رد را رای کمک 
به پافتن راه‌حل‌های مسایل مبتلا به خود ابراز داشتند و استدلال 
کردند که ما از اراده, دانش» حساسیت و از خود گذشتگی 
برهورداريم.در سالی که به نشست ویژه انجامید در یکی از 
بزرگترین سنجش‌هایی که در چندین کشور انجام شد, تقریبا 
۰ کودک و نوجوان بین سنین 4 تا ۱۸ ساله در ۷۲ کشور 
اسیای شرقی و اقبانوسیه» اروپا و اسیای میانه, امریکای لاتين 
و کارائیب عقایدشان را درباره موضوع‌هایی چون مدرسه, 
خشونت در محیط زندگی و انتظارهایشان را از دولت بیان 
کردند. در این سنجش‌هاء که به وسیله پوئیسف و همکاران آن 
انجام گرفت» اکثر کودکان و نوجوانان از روابط خوب با والدین 
آموگارانه احساس خوشبختی دربیشتر مواقم ونگرانی‌های 
عمیق از برخی از مسایل اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی 
سخن گفتند.کودکان و نوجوانان درباره واقعیت‌های خشن 
گفتند: 

. خشونتی که در خانه» مدرسه و يا محله خود تجربه 


اکتر کودکان و نوجوانان از روابط خوب 
با والدین. آموزگاران احساس 
خوشبختی می کنند و نگرانی های عمیق 
از برخی مسائل اقتصادی, اجتماعی و 
زیست محیطی دارند 

تبعیض موجود بر ضد کودکان فقیر» دچار محرومیت و 


اقلیت های دینی و نژادی در کشورهایشان 
Er‏ از بیکاری و موقعیت های اقتصادی 


.فقدان آگاهی از حقوق خود از مواد مخدر از ۲۷۷/ایدز 
و روابط جنسی 


پلسی‌های کودکاق جهاق به یک فعرستجی 


.لزوم اقدام دولت برای اولویت دادن بیشتر به آموزش با 


.نبود فرصت ابراز عفیده و مشارکت در تصمیم‌های موثر 
نت 
SS 1‏ 
E‏ نشده باشد, اخبار ناخوشایندی برای اینده‌ی 

دو سوم کودکان ونوجوانن آمریکای ر 
دولت هاو موسسه‌های وابسته به انها هیچ اعتمادی ندارند. با 
اعتماد اند کی دارند. انها احساس می کنند که برای این نهادها 
هیچ گونه اهمیتی ندارند. 

در اروپا و آسیای میانه از هر ۱۰ کودک و نوجوان فقط ۴ 
نفررآی گیری در انتخابات را وسیله‌ای موثر برای بهبود اوضاع 
کشورهایشان می دانند. کمتر از یک سوم به دولت های خود 


مبایثه مرامری تسیر سوره لفمان تابسنان امال برگزار می شود 


E ٩ 
سراسری تفسیر سوره لقمان تابستان‎ 
_ . برگزار می‌شود.‎ 

این مسابقه برای اشنایی هر جه 
بیشتر با مفاهیم و معارف ارژشمند 
قران کریم و از کتاب (تفسیر سوره 
لقمان» ڌا لیف ححت الا سل 
والمسلمین قرائتی برگزار می شود. 

علاقمندان می توانند سئوالات 
و پاسخنامه مسابقه را با مراجعه به 
و یا سایت «ستاد تفسیر» به نشانی: 
9 1 ۷۷۷۷۷2 تهبه و پس 
از پاسخ به سئوالات. جوابها را به 


از لوازم برقی 
که لباسها را 
صاف می کنل 


FEF IT 
= 1 
ا‎ ۲ 
E O کک‎ 
رگم‎ ۱ 
زا خوج اهم‎ 
فال چا‎ 7 
ام‎ ت٣ا‎ 
کی‎ FSIS. 
اع | مر‎ < 
7 4 نب‎ ۱ 
۳ ۰ ۱ 
ال ۱ کار ی‎ 1 
یا رع جا ا‎ 
ref 0 . 
رت‎ E ۳ نت‎ 
 . چ د مس اق‎ 
سییر ررش‎ 
ITE! گر‎ 


دح 
را 


اجتماعی: مسابقه اقامه نماز» ستاد تفسیر قرآن کریم 
ارسال کنند. نتایج مسابقه پایان 
مهرماه از طریق یکی از روزنامه‌های 
یرال غار اعلام می شود. 

با کارت ساد اسر قرآن 
کریم» آخرین مهلت ارسال پاسخنامه 
۵ شهریور است و به برندگان جوایز 
نفیسی چون هزینه سفر عمره» مشهد» 
رایانه» سکه» دوچرخه. دوربین و 
جوایز دیگر اهدا می شود. 

ین گزارش حاکی است: تفسیر 
سوره مبارکه لقمان هر روز در رادیو 
قران برنامه ایات و بینات بعد از 
اخبار ساعت ۷ بامداد و در رادیو 
معارف برنامه راه رستگاری ساعت 
۱۳/۲۵ د قبفه 


می سو د. 


در دين میین اسلام در استفاده 
از آن سفارش بسیار شده است 


محمدر ضا کاملان 


اعتماد دارند, در حالی که یک سوم ر ت ها 
بی اعتمادند. وقتی از آنان خواسته شد که بی درنگ اشخاص 
مشهور مورد ستایش ِ ببرند» از هر ۱۰ نفر فقط ۲ 
کودک یک سیاستمدار پا رهبر سیاسی را انتخاب کردند. 

در آسیای شرقی و اقیانوسیه فقط ۳ درصد از کودکان و 
نوجوانان از رئیس جمهوری یا نخست وزير به عنوان شخص 
محبوب خود نام بر ده اند. 

در امریکای د تین و کارائیب این تصویر بسیار تبره تر 
ایا بیشتر کودکان سنجش شده از هیچ یک از رهبران نام 
نمی برند. شماری از انان اعتفاد دارند که وضع کشورشان در 
e SS‏ 
فادر به حل مسایل نمی دانند. در میان تمام کودکان و نوجوانان 
سنجش شده, اعتماد به سیاستمداران و پلیس و امو زگاران 
برحسب افزایش سن و تجربه کاهش می یابد. 

اما اکنون! 

مقام‌های دولتی بسیاری از کشورها اذعان می کنند که» این 
نظرسنجی سبب شده است که اهمیت شنیدن صدای کودکان 
و نوجوان و در نظر گرفتن نظریه‌های انان در هنگام 
تصمیم گیری های موثر در زندگی شان منظور شود. بیست و 
یک نفر از روسای دولت کشورهای آمریکای لاتين در دهمین 
اجلاس سران ایبریایی . آمریکایی» عهد کردند که وضعیت 
کودکان و جوانان را با نگاهی دقیق تر مورد توجه قرار دهند. 
سازمان امنیت و همکاری در اروپاء بزرگترین سا 
منطقه ای جهان, از واحدهای میدانی خود خواست که نتایج 
این سنجش برای اطلاع رسانی و هدایت برنامه هایی که 
هدف شان تقویت شهروندی دموکراتیک» آموزش مدنی» 
پیشگیری از مناقشه‌ها و ایجاد امنبت است. استفاده کنند. 

هر جا که نظرسنجی منطقه‌ای انجام نشد رهبران از طریق 
سنجش های کشوری» جلسات مشاوره و کنفرانس های 
نوجوانان در جریان نظریه‌ها و نگرانی‌های کودکان و نوجوانان 
قرار گرفتند. در این مقطع زمانی نوبت ماست.ما از کودکان 
وا CGE‏ 
عمل است».بر گرفته از کزارش صندوق کودکان سازمان ملل 
متحد, ایونیسف» در خصوص وضعیت کودکان جهان ۲۰۰۳ 


زمان امست 


وزارت جهاد کشاورزی 


هفته نامه نوين پزشکی 


دویست و دوازدهمین و 
دویست و سیزدهمین شماره 
شد. هفته نامه نوين پزشکی 
برگزیده ای از آحرین اطلاعات» 
یافته ها و تحقیقات پزشکی 
است. این هفته نامه مطالب خود 
ی 
در کر یاه ۱ و منتشر 
می نماید. کلیه علاقمندان 
می توانند از طریق سایت اینترنتی 
.r9‏ صزمn.‏ ۷۷۷۷۷۷ مطالب هفته نامه 
نوین پزشکی را دو روز قبل از 
مطالعه نمایند. از طریق این سایت 
برای اولین بار در کشور ۱۵متیاز 
بازاموزی ارائه می 


شو د. 


ازمایشگاهی می توانند تا تاریخ 
۹ از هفته نامه نوين 
پزشکی ۲۵ امتیاز بازاموزی 
ان می تو انند ۱۵ اقتاز 
بازاموزی از 0۵ نوین پزشکی ۸۰ 
که ارشیو الکترونیک سال ۱۳۸۰ 
است» کسب نمایند. فهرست 
برحی عناوین شماره ۲ به 
خوبدید گاه/ ایا فعالیت های 
ذهنی جدی از بروز زوال عقل 
پیشگیری می کنند؟ 

مقالات مروری: ندول 
ریوی منفرد/داروهای بدون 
نسخه در بارداری/ارزیابی و 


درمان سا بان ده ۱ ۱ 
هیرسوتیس م/هورمون درمانی | 
جایگزین 


حکیده مقالاات: استفاده 
از ویتامین های آنتی اکسیدان 
برای پیشگیری از 
بیماری های قلبی .عروقی/ 
تا هيان رغال سي 
ترومبوپلاستین فعال شده با 
حوادث وور و 
خونریزی» در بیماران مبتلا به 
نشانگان کرونری حاد که 
هپارین دریافت کرده اند/ 


بات در جراحی 


| تخا بی 


تار جات شخصی : 
کاربردهای حطا 
وو ر ی مال ت 


مها رکننده‌های انتعابی پازجاب 


آڈوی مناقصه 
ساره ۲۲۱۸-۱۱ 


ET نخستین‎ 


شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تیه عملیات 
تهیه قلمه نیشکر طبق مشخصات و شرایط مندرج در 


هه اه وس اک 
می نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می تو انند همه 
روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ انتشار این آگهی در 
ساعات اداری به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و اسناد 
مشخصات و شرایط مناقصه را دریافت دارند: 


۱- هفت تبه: کیلومتر ۵۰ جاده اندیمشک اهوان مدیریت 


امور بازرگانی واقع در محوطه صنعتی شرکت 
۲- اهواز: بلوار گلستان بعد ازساختمان مرکزی سازمان 
آب و برق جنب تعاون روستایی 

۳- تهران: خیابان دکتر شریعتی بالاتر از چهارراه قصر 


کوچه جهاد پلاک ۱۲ 


مورخ ۸۲/۵/۵ در ازاء دریافت رسید تسلیم دبیرخانه 
مرکزی شرکت واقع در محوطه صنعتی هفت تپه گردند 
و یا طوری با پست سفارشی ارسال گردند که تا وقت 
تعیین شده به دبیرخانه مرکزی شرکت واصل شوند. 
کلیه پیشنهادهای رسیده در ساعت ٩‏ صبح همان روز در 
دفتر مدیر امور بازرگانی واقع در محوطه صنعتی شرکت 
شد. حضور پيشنهاد دهندگان در موقع افتتاح پيشنهادها 


در جلسه آزاد است. 


۸ الف شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 


وع 


در اسناد تجدید مناقصه مربوط را از طریق تجدید E E ECD‏ متقاضیان شرکت در مناقصه 
می‌توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ انتشار این آگهی در ساعات اداری به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و اسناد 
مشخصات و شرایط مناقصه را دریافت دارند: 
-١‏ هقفت تپه > کیلو متر 6۰ جاده اند یمشک اهوان مد بر بت امور ار را واقع در محوطه صنعنی شرکت 


سر و ڌو دين و خطر 
خونریزی گوارشی/تبعیت | 
ویروسهای سارس از نظریه 


9 بررسی کتاب: کتاب | 
جدید طب 
اکسفورد 
اخبار: پزشکان باید 
تشر کو کت ابار کشت 


او 


سارس به تورنتو/ رنج | گر 
تست که سے ال او 


۳ 


کودکان عراقی هنوز پایان 
نیافته است/جرا احساس و 
واکنش مردان و زنان لگ 
تست نه دود مقغاوت ات ۲۱ 
تیپ شخصیتی و بیماری عروق 
کرونر/ شیوع سارس رو به 
که مناطق سیگار ممنوع به منابع 
ما تس صرری دمی رسا نذد/ 
سرخک هنوز هم قربانی می گیرد 
هه 

برای بیماران: چیزهایی را 
کو سد از قبل اماده تین 

O 


هم چنین عناوین برخی از 
مطالب شماره ۲۱۲ این هفته 
نامه به شرح زیر است: 

دید گاه: 

کو و نیو استر و سك ها 
سیستمیک در درمان تشدید حاد 
بیماری انسدادی مزمن ریه/ 
اسپری منیزیم برای درمان اسم 
مقالات مروری: تیرویبلیت/ 


استفاده از 


CI‏ اه اقا م رفن تراشه 


از ددن / 
اختلا لاات راه رفتن و تعادل 
گزارش بالینی: هیپ ر کالمی 
ناشی از اقدامات پزشکی/ 
جلو گیری از انتقال محلی سارس 
حکیده مقالات: 7 ررس 
میزان سو دمندی بالینی ازهانت, 


اجسام شهار جی 


چهارشنبه۱۸تیر ۹-۱۳۸۲ جمادی الا ول ٩-۱۳۲۴‏ ژوتیه۲۰۰۳-شماره۲۲۸۱۵ ۱ 


` 


ن 


د 


وکو ۴ کر کک 
موارد دیماری 
کروتسفلت .راکوت /استفاده از 
پردنیزون خوراکی به صورت 
سرپایی بعد از درمان اورژانس 
بیماری اتاد مزمن ریه/ 
پیامدهای طولانی مدت ایست 
ا خارج از بیمارستان یس از 
انجام موفقیت آمیز دفیبریلاسیون 
زودهنگام/ ارزیابی معبارهای 
سازمان جهانی بهداشت برای 
شناسایی موارد سارس در خارج 
های غير استروییدی و سرطان 
می تواند پاسخ میزبان را به نفع 
خودش تخیر دهد/ نقش 
کلونیدین در درمان 9 
روده تحریک پذیر با غلبه اسهال 
یادآوری: دیابت شیرین 
نوع۲ با تشخیص جدید 
حبار بررسی کروموزم ۲ 
ِ بالا را کاهش می دهد /عدم 
رویکرد جدیدی به اعتیاد به 
هرویین در ونکوور/در درمان 
دردشانه» تزریق استرویید بهتر از 
فيز بو ر ا تست / مصر ف 
استاتین ها در افراد دیابتی به 
ميزان ن یک چهارم از حوادث 
کلم عروقی کم می کند/ 
کوشش پزشکان برای تبیین 
عوامل 
خطرزای بیماری‌های ایس وی 
دیگر سارس/ مالاریا روزانه 
۰ کودک آفریقایی رابه کام 
مرگ م ی برد/ زر 8 
س ا در 
انکلستان رتنه لی هي ترا 


نش یز : شک / شیوع 


نوزادان همچنان به شکم 
می خوابند/اثر ضربه های روحی 
ناشی از کوره های 3 ِ 
آیا تمامی علت خجالت در مغز است؟.. 


وزارت جهادکشاورزی 
شرکت سهامی شیلات ایران 
و ے 4 
اگهی مزایده فر وش 
نوبت دوم 
شرکت سهامی شیلات ایران درنظرداردیک قطعه 
زمین واقع درشهرستان طوالش بخش لیسار-(استان 
گیلان )معروف به صیدگاه شهیدابراهیمی 
راازطریق مزایده عمومی به صورت نقدواقساط 
به فروش رساند. لذامتقاضیان حقیقی وحقوقی 
می‌توانندتاپایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 
۸ به جزایام تعطیل )به آدرس :تهران خیابان 
دکترفاطمی غربی -شماره ۲۵۰- شرکت سهامی 
شیلات ایران -طبقه چهارم شمالی -دفتربودجه 


وتشکیلات ویادرانزلی به آدرس غازیان -اداره کل 
شیلات گیلان مراجعه ونسبت به دریافت و تکمیل 


ان نمایند. 


۲- اهواز - بلوار گلستان بعد از ساختمان مرکزی سازمان آب و برق - جنب تعاون روستایی 
۳- تهران - خیابان دکتر شریعتی. بالاتر از چهار راه قصر کوچه جهاد. پلاک ۱۲ 
پيشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۸ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ در ازاء دریافت رسید تسلیم دبیرخانه مرکزی شرکت 
واقع در محوطه صنعتی هفت تپه گردند و یا طوری با پست سفارشی ارسال گردند که تا وقت تعبین شده به دییرخانه 
مرکزی شرکت واصل شوند. 
کلیه پیشنهادهای رسیده در ساعت ٩‏ صبح همان روز در دفتر مدیر امور بازرگانی واقع در محوطه صنعتی شرکت با 

ِ : Se a 


آزاد است. 


۷۲ الف 


رب ۷ صفر ۱۳۸۳و ٩‏ ژونیه e‏ ماه اس 


از ۱۳2 
از نفت در سال ۱۹۶۳ در حدود چهارصد میلیون دلار خواهد شد. 
در امد اير ان از مت در سال ۲ بالغ بر ۳۳۰ میلیون دلار بود. بطور 
مس ار اه اس مره 
بینی میشود در حدود ۳۶۵ میلیون دلار است. 

۰ ۰ 2 ۰۰ ۹ ۰ ‌ 
دك انرام مرو علت گر انمرروشی تعطیل شد 

امروز از طرف شهرداری بازارروز کوچه نوشین بسبب 
گرانفروشی تعطیل شد. 

سخنگوی شهرداری تاکید کرد که هرگاه در یک بازار روز 
فروشنده بمردم اجحاف کند سراسر ان بازار تعطیل خواهد شد. 
بازرسان سار شهرداری ِ بازارهای روز در نواحی مختلف 

او ری و و۳ ۲ 
مالک قریه «سالاندشت» کرمانشاه به ژاندارمری شکایت کرد که 
چند نفر از زارعین قریه مزاحمت خانواده ام را فراهم کرده اند و 
E‏ 
بنام نصیر رابا تفنگ خفیف دستگیر نمودند. ا رتم ا 
را را را تا 
چوب از ورود من بقریه جلوگیری می کنند. مامورین برای رفع 
مم م ی 

ری e‏ اطلام کک 
1 0 7 
دانشکده علوم در روزهای ۵و ۷۸ و ۲۱ و ۲۲ شهریور امتحانات 
دانشکده کشاورزی صبح روز ۱۸ شهریور دانشکده دامپزشکی 
بعدازظهر روز ۱۵ شهریور» دانشکده پزشکی جمعه ۱۵ شهریور» 
ادبیات روزهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ شهریور» دانشکده حقوق روز ۱۹ 
شهریور» معقول و منقول روز ۸ شهریور دندانپزشکی روز ۲۰ 
شهریور, داروسازی ۱٩‏ شهریور و هنرهای زیبا روز ۲۶و ۲۷ شهریور 

شرت مرن آم سح سح 

ys TT 
ll 
غربی از پلیس مخفی ویتنام جنوبی کتک خورده اند باطلاع‎ 
حکومت ویتنام جنوبی رسانید. این حادثه طی یک تظاهرات روی‎ 
داد. جند تن از این روزنامه نگاران طی پیامی به کندی شکایت‎ 
ها‎ 

بقرار اطلاع پلیس ویتنام جنوبی میخواهد عليه دو نفر از 
ی 

مجله ( TS aT‏ 
نوشته است نشانه های فراوانی در دست است که نشان میدهد. 
نوعی معامله بین مسکو و واشنگتن صورت میگیرد. روزنامه ادامه 
میدهد اکنون بین دو پایتخت دوستی تازه و کم نظیری بوجود امده 
ا 

از جمله موارد جالب ادامه روش مبادله پیام بین دو رئس 
کشور است که از زمان بحران کر ا اغاز شد و تاکنون ادامه یافته 
مبادله کرده اند. نتیجه تمام این ها معامله کندی .خروشچف خواهد 
بو د. 


آ گهی افزايش سرمابه شر کت مهندسی نصیر ماشین 
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۳۹ 
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۲/۳/۵ و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۸۱/۱۰/۱۱ سرمایه شرکت فوق از مبلغ پنج میلیارد ريال به مبلغ نه میلیارد ريال 
منقسم به نه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی از طریق سود انباشته افزایش یافت و ماده 
٤‏ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ایوالقاسم حکیم الهی 


51 گھی « مشار کت 


بیمارستان ساسان درنظر دارد 
بهره‌برداری از واحدهای تصویربرداری 
(رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن) 

را به صورت مشارکت به افراد 

واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان علاقه‌مند دعوت 
به عمل می آورد از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک هفته به آدرس تهران بلوار 
کشاورز شماره ۵۹ بیمارستان ساسان 
دفتر مدیریت بیمارستان مراجعه فرمایند. 
بیمارستان ساسان 


شرکت دامداری شیر و دام بنیاد 
در نظر دارد تعدادی گوساله نر ۲ تا 
٩‏ ماهه در اوزان مختلف خود را از 
طریق مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و 
دریافت برگ شرایط تا تاریخ 
ی 
دام اصیل (۲۱-۰۱۲۸۹۹۶) و 
اه 
(۵۲27114 و ۰۲۱-۵۲2۳711) تماس 
حاصل نمایند. 

ضمنا تاریخ برگزاری مزایده در 
مورخ ۸۲/۵/۱ راس ساعت ۱۰ صبح 
روز چهارشنبه در محل دفتر مرکزی 
شرکت می باشد. 


شرکت دامداری 


du‏ الا 


8 ی متاقصه 
شما وه ۲ AYIA!‏ 


اداره کل منطقه ۸ تلفن شهری در نظر دارد: 

نگهداری شبکه کابل. هوایی و۳05 دو مرکز تابعه این اداره کل 
شامل مراکز شهدای هفتم‌تیر و شهید مدنی را به پیمانکاران حقوقی 
ایرانی واجد شرایط واگذار نماید. 

پیمانکاران واجد شرایط می توانند با در دست داشتن معرفینامه از 
شرکت مربوطه از تاریخ نشر آگهی. در ساعت اداری به دبیرخانه 
اداره کل منطق۸ تلفن شهری به نشانی:مید ان‌هفتم‌تیر. خیابان شهید لطفی 
(تأبنده) . پلاک 11 مراجعه و پس از معرفی به بانک و واریز مبلغ 
۰ ریال (پنجاه هزارریال) به حساب شرکت مخابرات استان تهران 
و ارائه رسید بانکی. اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به 
مندرجات آن. اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود 
حداکثر تا ساعت ۱4/۲۰ روز سه شنبه مورخ ۸۲/6/۳۱ به دییرخانه 
مربوطه تحویل نمایند. 

ضمناً جزئیات مربوط به سپرده و محل افتتاح پاکت‌ها و سایرموارد 
در اسناد مناقصه درج شده است. 

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 
۶ الف 


بسمه تعالی 
انیا مافقطاه» عم 
پشتیبانی قرارگاه نیروی زمینی در نظر دارد 
اجرای عملیات دیوارکشی کوی شهید فلاحی 
واقع در لویزان به متراژ »۰۰ متر طول را از 
طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد 
رایع اکتا این انا از سگرن رر اد 
شرایط دعوت می نماید جهت دریافت اسناد 


مناقصه مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب 
۸ نزد بانک سپه شعبه ستاد نیروی 
زمینی بنام پشتیبانی قرارگاه نیروی زمینی 
واریز و به آدرس لویزان - خ شهید شعبانلو 
- کوی شهید فلاحی 


بت ي 
مراجعه و مدارک مناقصه را دریافت نمایند. 
مدت دریافت مدارک مناقصه یک هفته پس 
از انتشار آگهی می‌باشد. 

توضیح اينکه هزینه درج آگهی به عهده برنده 
مناقصه می باشد. 

۳۳۸۶ الف 


اگهی تبدیل وضعیت دفتر خدمات مسافرت هوابی 
نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی نخل طلایی واقع در شهر اهواز با 
صاحب امتیازی آقای مسعود چک در شرف تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی می‌باشد. 


حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این آگهی به طورکتبی به سازمان هواپیمایی کشوری 
کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی اعلام نمایند. 


دفتر خدمات مسافرت هوایی 


آکهی مزایده ۸۲/۳ 
شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش مرو دشت در 
نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد زیر را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان 
جهت شرکت در مزایده فوق دعوت به عمل می‌آید. 
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات 
بیشتر و همچنین دریافت فرم و ارائه قیمت پیشنهادی 
NT N‏ 
روزه از ساعت ۷ صبح تا ٤‏ بعدازظهر به دفتر 
روابط عمومی شرکت واقع در کیلومتره جاده مرودشت - 
تخت جمشید مراجعه نمایند. 

۱- کناره رول و کناره ورق روغنی درجه یک. 
- پودر رنگ ضایعاتی. 

۳- انواع ترانس و الکتروموتور. 

٤‏ ابزار و لوازم ضایعاتی. 


چهارشنبه ۱۸ تير ۰۱۳۸۲ ٩‏ جمادی‌الاول ۱۴۲۴ ٩‏ ژوئیه ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۸۱۵ ۱ 


آگهی استخدام فوری 


مقید در دفتر فنی و آمور اجرائی شرکت های ساختمانی 
موردنیاز می باشد. 
فاکس ۵۲۱-۸۱۷۱۳۱۲۳ 


آگهی ابلاغ دادخواست و ضمائم به آقایان ۱- ویکتور اسدالهی 
۲- اسماعیل نارنچی تانی 
کلاسه پرونده ۳۲۱۲ وقت رسیدگی یکشنبه ۸۲/۶/۹ 
ساعت ٩‏ صب 
خواهان:آقای حمید رمضانیور خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق تسلیم این دادگاه 
نموده که وقت رسیدگی تعبین شده با توجه به گزارش مامورین 
مبنی برعدم شناسایی خوانده در آدرس تعیین شده حسب تقاضای 
خواهان و دستور دادگاه به تجویزه ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی مرأتب یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی 
می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه جهت 
اعلام آدرس خود و اخذ نسخه تأنی دادخواست و ضماتم به دفتر 
دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق الذکر جهت رسیدگی در 
دادگاه حضور به هم رسانند. چنانچه منبعد ابلاغی ضروری باشد 
فقط یک نوبت و برای مدت ۱١‏ روز آگهی می گردد. 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی کیش اکسیری 


1 گھی 
می 
مناقصه 
شرکت توزیع نیروی برق 
عمو اک استان کرمانشاه (سهامی خاص) 


شرکت سهامی خاص تولیدی ایران پرتو 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ايران پرتو 

بدینوسیله ار صاحبان سهام دعوت می‌ شود تا در جلسه عمومی عادی سالیانه که در 
ساعت ۱۰ صبح رور یک شنیه ۳۹" در محل شرکت واقع در خیابان اپران شهر پائین تر 
از چهارراه سمیه ساختمان شماره ۸۷ طبقه دوم تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
۳- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۸۱ 
۴- انتخاب باررس قانونی 

۵- سایر موارد 


تولیدی ایران پرتو 


آکهی خرید ابزر دقیق و تجهیزات الکترومکانیکال 
شرکت سازه تبریز در نظر دارد ابزار دقیق و تجهیزات الکترومکانیکال و تجهیزات 
هیدرومکانیکال موردنیاز برای سد شهید قنبری ماکو را از شرکت ها و افراد 
واجد شرایط خریداری نماید. برای دریافت لیست ابزار و اطلاعات بیشتر با 
ی ی 
خیابان سعدی. مجتمع مسکونی ایرداک شرکت سازه تبریز مراجعه فرمایند. 


اگهی ابلاغ وقت دادرسی 
آقای محمدعلی اکبری شکایتی علیه آقای سیدموسی میری به اتهام خیانت در امانت 
تقدیم دادگاه نموده است که به کلاسه ۰ عمومی شعبه چهارم تبت و به رور 


۷۵۹ ساعت وس :و تعیین وقت گردیده چون متهم آقای سیدموسی میری 
مجهول المکان می باشد لذا با اجاره حاصله ار مفاد ماده ۱۸٥‏ قانون آیین دادرسی کیفری 


و برحسب دستور قاضی محترم تحقیق شعبه از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های 


در صورت عدم حضور تصمیم قانونی لحاظ خواهد شد. 
جانشین مدیردفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی محمود آباد- محمدزاده 


آگهی دعوت مجمع همگانی عادی سالانه (نوبت دوم) 
چون در مجمع همگانی عادی سالانه شرکت سهامی خاص عمران و 
آبادی مزدیسنان مورخه ۸۲/۵/۵ حد نصاب لازم جهت اخذ تصمیمات 
حاصل نگردید. لذا مجددا از صاحبان سهام شرکت دعوت می شود 
ساعت ه بعدازظهر روز شنبه ۸ در مجمع همگانی سالانه (نوبت دوم) 
که در محل شرکت واقع در تهران. خیابان استاد نجات اللهی. کوچه 


|۳۳ ۳۳۰۰۰ 


آگهی 


شهید داوود زندی. پلاک ٤‏ تشکیل می شود حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش مدیرعامل و بازرس شرکت. 

۲- بررسی و تصویب بیلان سال مالی۱۳۸۱. 

۳ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل. 

٤‏ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت. 

-٥‏ هرگونه مواردی که در صلاحیت مجمع همگانی عادی باشد. 
هیئت مدیره ش رکت 


این شرکت درنظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید. 

۳ TT 
مناقصه حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ نشر آگهی به امور‎ 
بازرگانی و انبارهای این شرکت واقع در کرمانشاه - خیابان خلبان‎ 
شهید امجدیان (سیلو) و یا دفتر نمایندگی برق غرب واقع در تهران‎ 
خیابان ولی عصر جنب سینما آفریقا. ساختمان شماره ۲ وزارت‎ 
نیرو (ساتکاپ) مراجعه نمایند.‎ 

تلفن تماس ردیف اول ۰۸۳۱-۸۲۳۳۷۸۹ 

تلفن تماس ردیفهای دوم. سوم و چهارم ۸۲۳۹۵۵ - ۰۸۲۱ 
۱- انواع لامپ گازی ۹۵۰۰ عدد 

۲ - انواع مفصل و سرکابل ۲۰ دستگاه 

۳ - انواع پیچ و مهره ۳۹۰۰۰ عدد 

- دستک 1۰ سانتی تير سیمانی ۳۰۰۰ عدد 


5 شرکت مخایرات استان تهران 
اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران 


شماره ۵ش ت ۸۲) 


اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران در 
نظر دارد نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل. 
شبکه هوایی و سیستم‌های۳.0.۹ مربوط به محور 
شماره یک ۱ (فشم) محور شماره دو (شهریارا) 
محور شماره سه ۳ (شهریار۲) و محور شماره چهارء 
(لواسان) را به پیمانکاران واجد شرایط (حقوقی) 
واگذار نماید. 

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر 
آگهی با ارائه معرفینامه کتبی در ساعات اداری به 
دییرخانه اداره کل به نشانی: خیابان آیتا...طالقانی - 
روبروی بیمارستان ۰۰۲ ارتش - طبقه سوم مراجعه و پس 
از واریز مبلغ ۶۰.0۰۰ریال به حساب ٩۰۰2۱‏ بانک ملی شعبه 
طالقانی و با ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت 
وبا توجه به مفاد آن پيشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداکثر | | ۲) تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۸۱ 
تا ساعت ۱۶/۳۰ روز سه شنبه ۸۲/6/۲۹ به نشانی فوق تسلیم ۱ 


نمایند. )٤‏ سایر موارد. 
۲ الف هیئت مدیره ش رکت صنایع کاشی و سرامیک خاتم اردکان 


بسمه تعالی 


همه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان را برای شرکت آگهی ابلاغ وقت دادرسی به متهم مجهول المکان به 
e‏ و رح ی ی سنج 0 گران نام صابر وطنی سرابی فرزند جلیل در پرونده کلاسه 
مروز (سهامی‌خاص) ره ثبتی و ھ1 دادگاه عمومی سراب به وقت رسیدگی روز دوشنبه 
صبح به تاریخ IWAP/o¥/o‏ در نشانی قانونی شرکت و دٍ 

این دستور جلسه فرا می‌خواند: ۶ ساعت lo: o‏ ل 

CES‏ اک مه ی CE‏ شاکی پرونده ادارة ثبت احوال سراب شکایتی مبنی بر جعل شناسنامه 
ار ار بر ال ار کار کرت سا ما علیه صابروطنی‌سرابی نموده و پس از ارجاع به این شعبه وقت 
۲- بررسی و تصویب کاربر گهای مالی اساسی (ترازنامه و سود و زیان) رسیدگی تعیین که به علت مجهول المکان بودن متهم در اجرای ماده 
سال مالی ۱۳۸۱. ۵ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری 
- گزینش اعضای هیثّت مدیره. جهت انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام تا در وقت 
۵- گر ینش بازرسان اصلی و علی البدل. دادرسی در جلسه رسیدگی حضور رسانیده در غیراینصورت حکم 
۲ کر نامه کل اتسار مقتضی صادر خواهد شد ضمنا تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی 
۷- تصمیم گیری درباره سایر موارد. کمتر از یک ماه می‌باشد. 

دادرس شعبه دوم دا دگاه عمومی سراب 


روابط عمومی 


رئیس هیئت مدیره ش رکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 


اداره کل شیلات مازندران در نظر دارد اقلام ذیل 
را با مشخصات درخواستی از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند 
حداکثر تا ۷ روز پس از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دریافت. تکمیل و تحویل فرم قیمت پیشنهادی و 
شرایط مناقصه به امور پشتیبانی شیلات مازندران 
واقع در بابلسر - خیابان شریعتی مراجعه نمایند. 
۱ - تعداد ۱۵ فروند قایق کولاک فایبرگلاس. 
۲ - مقدار "۱ تن ریسمان حصیری نمره 1 میلی متری 
از نوع۳-۳ درجه یک 


بسمه تعالی 
و TT‏ 
بازرسان ش رکت استقلال سباهان سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۲۵ 
پرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵( 
E‏ 
به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امجدتراز سپاهان و 
آقای حسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و 
ال ار ار و 9 
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده ۳ 
است. 4 محمد قاسمی 


ناظظری o‏ ۰ ۰ 
مسئول ثبت ش رکتهای اصفهان مدیرکل شیلات مارندران 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالبانه 
شرکت صنایع کاشی و سرامیک خاتم ارذکان 
(سهامی خاص) 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد تا در 
رت ۰ درمحل شرکت واقع در شهرک 
صنعتی اردکان تشکیل می گردد. حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 
0 ع گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل. 


آگهی دعوت بستانکاران (نوبت دوم ) 
در اجرای ماده ۲۲۵ اصلاح قسمتی از قانون تجارت ازکلیه 
بستانکاران شرکت ریسندگی و بافندگی عطائیه سهامی خاص 
(در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۷۰۶۸ دعوت می شود با در 
دست داشتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ درج اولین آگهی به آدرس: تهران - خیابان استاد 
مطهری بعد از تقاطع سهروردی - پلاک ۱ - ساختمان اداری 
ارات کر ییا را 
مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسمو ع نخواهد بود. 
هیئت تصفیه شرکت ریسندگی 

و بافندگی عطائیه (درحال تسویه) 


۳ روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران‌ي 


ال 10 E‏ ِ بسمه تعالی آکهی دعوت عادی سالبانه 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده تهیی دعوت مجمع عمومی عادی سالب 


س SS‏ 
آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۲۱۶۷ 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظر دارد: 
پروژه خط گرم شبکه ۲۰ کیلو ولت در محدوده امورهای 

پنج گانه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۸۲/6/۱۲ تا ۸۲/6/۲6 
همه روزه در قبال ارائه حواله بانکی و یا فیش واریزی 


۳ 
اآکهی مرایده 

اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در 
نظر دارد تعداد ء دستگاه خودرو مازاد بر نیاز را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. 
علاقه مندان می توانند ظرف مدت ١‏ روز پس از درج 
آگهی در ساعات اداری برای بازدید و دریافت فرم 
شرکت در مزایده به نشانی زاهدان خیابان جهاد سازندگی 
اداره کل تأمین اجتماعی مراجعه نمایند. 

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی 


به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۲۳/۸۲ / الف - ح ارجاعی موضوع 
دادخواست آقای رضا خالق‌وردی به طرفیت امیرافشین دلگشا مبنی بر 
مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۵۱/۰۰۰ ريال هزینه 
دادرسی در حق محکوم‌له و با توجه به کارشناسی مورخ ۸۲/۲/۲۷ و ابلاغ 
به خوانده در فرجه قانونی اجرای احکام دادگستری کیش درنظر دارد 
غرفه شماره/1۷ ۱۱۲ جنب صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین و اقع 
در لاین دوم بازار ونوس را به مبلغ کارشناسی پانصد و چهل میلیون ريال 
۵۱/۱۰۰/۰۰۰ -۷۲<۷/۵۰۰۱/۱۱۰) مورخ پنجشنبه ۸۲/۵/۱۳ راس ساعت ۱۱ 
صبح در اجرای احکام دادگستری کیش به مزایده بگذارد. بدیهی است 
شخص پا اشخاص برنده مزایده هستند که بالاترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. برنده مزایده می‌بایستی ۸۱۰ مبلغ مزایده را فی المجلس به عنوان 
سپرده تحویل و تسلیم اقلام مزبور منوط به پرداخت مابقی مبلغ ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده می‌باشد. 


قاضی اجرای احکام دا دگستری کیش 


(نویت دوم) 
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان ایلام 
ساعت ٩‏ صبح و مجمع عمومی فوق العاده در همان روز راس ساعت ۱۱ صبح در محل 
نمازخانه اداره آموزش و پرورش شهرستان ايلام واقع در بلوار شهید مدرس به منظور 
موارد زیر برگزار می گردد. 
۱- ارائه گزارشی از وضعیت شرکت تعاونی و تصویب ترازنامه منتهی به ۱/۱۲/۲۹ 
۲ - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان. 
۳ - تعیین خط مشی و برنامه آتی شرکت. 
ه - تصویب پاداش سالیانه اعضای هیات مدیره و بازرسان. 
٦‏ - تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد افزایش حق عضویت اعضاء و خرید تجهیزات 


شرکت رینک خودرو پارس (سهامی خاص) 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رینگ خودرو 
پارس (سهامی خاص) دعوت می‌نماید تا درجلسه 

جمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۱۵ روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۸۲/۵/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 
خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - خیابان ۲6 - 
پلاک ۳۰ - طبقه دوم برگزار می گردد. حضور به هم 
رسانند. ضمنا ترازنامه و گزارش هیات مدیره و بازرس 
قانونی شرکت به منظور اخذ رونوشت درمحل شرکت 
ای ارت 


دستور جلسه: 


به مبلغ 0۰/۰۰۰ ريال به حساب جاری ۸ بانک صادرات پستان و پلوچستان عباسی برای تعاونی. 
ایران - شعبه خیابان مير اصفهان. مدارک مناقصه را 
از امور تدارکات و انبارها. این شرکت در اصفهان و 
یا در تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان 
ولی عصر - ساختمان ساتکاب طبقه هشتم دفتر برق 
اصفهان اخذ و پیشنهادات خود را تا ساعت ٩‏ صبح 
روز چهارشنبه مورخ ۸۲/6/۲۵ تحویل دفتر امور تدارکات 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واقع در خیابان 
پیشنهادات رسیده راس ساعت ۲۰ صبح همان روز 
با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت 
خواهد شد. 

حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد می‌باشد. 


شرکت توزیع برق شهرستان اصنهان 


- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت 
ِ مورد 3 عماکرد دوره مالی منتھی ډه TAINS‏ 
- تخاب بازرس قانونی. 
ك انتخاب روزنامه کثیر الانتشار. 
> انتخاب هيات مدیر . 
- سایر موارد قابل طرح. 

هبات مدیره ش رکت رینگ خودرو پارس 


عادی و يا فوق العاده باشد. 
فرمان فرج اللهی 
رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان ایلام 
رضا عسکری 
مدیرعامل 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان ایلام 


متاقصده 


هرس سه 


شرکت پخش گاز خراسان پرسی (با مسئولیت محدود) که از شرکت‌های زير مجموعه شرکت پرسی گاز می‌باشد در نظر دارد تعدادی از دستگاهها و اقلام 
مورد نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه خریداری نماید. از واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز جهت 
دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه به نشانی مشهد - کیلومتر ٤‏ جاده نیشابور - اول جاده سد طرق مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بد 1 بیشتر با تلف شماره 
۰۵۱۱-۰۳ تماس حاصل نما یید. شا برای شرکت در مناقصه واریز مبلغ 10/۰/۰۰ ريال به عنوان سپرده الزامی است. 

Sisson-Lehmann دستگاه سند بلاست با مشخصات فنی‎ -١ 

Type: (tannel) ۸ 

Sol. ARONICS Type: DDC514 
FOURS RIPOCNE 

Type:SKF 120GN 

PMII Type: H-R-O 

SOGEME TYPE:RU.11-40 


سس »٭ ۹ ۰ ۰ مه 8 

آگهی اطلاع از عملیات افرازی قسمتی 
به استناد و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ و پیرو آگهی دعوت به افراز منتشره در روزنامه 
(ارع سخوردی و حس ا محمدعای زارت بکویای + حسین طا هی سخویدی بجهرام عالتی و حسن و سین و 
محمدرضا و علی شبانی محمدی ۔ مهربان باستانی .رستم رستمی‌راد . اسداله زارع سخویدی و محمدعلی رجائیان و خانم مریم 
ظهیری . شرکت عمران و آبادی مزدیستان و تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک اهواز و شهرداری اهواز شرکت بهداء 
و هم‌چنین سایر مالکین احتمالی دیگر. 
۵ ۱۶ بهمن ماه ۲۳ دانشگاه د ۱ ا TT‏ ی ی اب O‏ 
a E o O E a a‏ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از کنترل و بررسی‌های لازم و اندازه‌گیری و تهیه کروکی با موافقت ادارات ذیربط برابر صورت مجلس افرازی شماره 
9 یں ب ورد سی و داید سی یرال اررورد ی وا من م RS‏ مھا سی و وم ٥يرو‏ لجمل سے 5 ۰ ۳ ۱ نا ده تحت پلاک ٩۹۵۱‏ ۰ |« پلاک اصلی ۰ ۳ ۱ مالک بای دک 
پلورشناسی و کانی شناسی ایران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش ارتباط بین پژوهشگرآن. دانشگاهیان. صاحب نظران و متخصصین ا گهی مناقصه عمومی شماره ۸۲/۱۶۹ اا داده شده است ۱ سهام سا ر مالین مت هما بلاک اصلیباقاد مور کدی ات دیتسه 
E‏ ا 0 ای پژوهش در علوم ی ی از کلیه پژوهشگران بح 9 و جهت کک 2 
و 1 ER‏ زا وس 1۳3۳۲3 
ك - فشرده مقاله شامل بخش‌های: چکیده فارسی. چکیده انگلیسی. شرح و مراجع است. که سه نسخه از آن به همراه دیسکت کامپیوتری و فرم لك دا لا ایلاث تا با او هه 
ی ۱ U REE‏ " ۳ ۰ 
۲- فشرده مقاله با نرم افزارم×-۲۵٥۷‏ یا 2000 - ۷0۲۵ در حداکثر چهار صفحه ۸4 با حاشیه‌های:300 و فاصله سطرها 1٥۳‏ تایپ شود. ا مجلس افرازی دوق 
۳- نمودارها, نقشه‌ها و عکس ها در فشرده مقاله لازم است اسکن(50۸۱0) شوند و به صورت فایل ۳02 eS‏ در صورت موافقت با آن ذیل آنرا امضاء نمایند و 

کک ظرف مدت ٠١‏ روز پس از انتشار آگهی 


گرفته باشند. 
-٤‏ قلم‌های تایپ مطابق با نرم افزار پارسا ۹٩‏ به شرح زیر انتخاب شوند: 
اخذ نمایند ضمنا کروکی قطعه زمین افرازی به شرح 


RTT 

- نام نویسند گان:فارسی. نازنین سیاه ۱۳ و انگلیسی. تایمز سیاه ۱۱ 

- آدرس‌ها: نازنین مورب ۱۲ انگلیسی تایمز مورب ۱۱ 
زیر ترسیم و جهت اطلاع عموم منتشر می گردد 
بدیهی است پس از انقضا مدت مقررو وصول گواهی 
عدم اعتراض از دادگاه محل وفق مقررات نسبت به 


- متن. فارسی نازنین ۱۲ و انگلیسی. تایمز۱ 
۵- چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده دارد. لازم است نام سخنران مشخص شود. 

صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک فوق الذکر اقدام 
خواهد شد 


- کوره پخت رنگ (تا ۱۵۰ درجه حرارت) 
۳ کوره تنش زدایی (تا ۰ درجه حرارت) 


-٤‏ دستگاه آب تست (تست هیدرو استاتیک) 
-٥‏ دستگاه شیربست 
5- دستگاههای جوش دستی - سنگ و هوابرش 


۵ الف روابط عمومی شرکت پرسی گاز 


بسمه تعالی 
بازدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایر ان 


شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظر دارد: انواع 
متقاضیان می توانند از تاریخ ۸۲/4/۱۲ تا ۸۲/4/۲6 همه 
روزه در قبال ارائه حواله بانکی و پا فیش واریزی به مبلغ 
2-۰ ریال یه حساب جاری ۱۳۹۹۸ بانک صادرات ابران 
شعبه خیابان مير اصفهان. مداری مناقصه را از امور 
تدارکات و انبارهاء این شرکت در اصفهان و یا در تهران 
خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - 
ساختمان ساتکاب طبقه هشتم دفتر برق اصفهان اخذ و 
پیشنهادات خود را تا ساعت ۳ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۸۲/2/۲۵ تحویل دفتر امور تدارکات شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان واقع در خیابان مير نمایند. 
پيشنهادات رسید ه راس ۱ صبح همان J97‏ 
با حضور اعضای کمیسیون معاملات باز و قرائت 
خواهد شد. 

حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد می‌باشد. 


ش رکت توزیع برق شهرستان اصفهان 


آدرس دییرخانه: یزد بلوار طالقانی. ساختمان 
مرکزی دانشگاه بر د. دبیر خانه همایش بلو ارشناسی 
و کانی شناسی. تلقن ۸۲۱۲۰۹۹۵ 

فاکس ۱۲۱۰۲۹۹ 

پست الکترو نیک: تذعه. نم ۷۵2 @( ysta1‏ 


نمونه فرم مشخصات 
نام و نام خانوادگی نویسندگان معاله: /زه 
عنوان مقاله: Ra Ah RS ASSES DEE SEE E RE A A EDEEE‏ | 


مهلت ارسال مقاله: 
۵آبان 1WAP‏ ۱ 
۵/۳۳۴۵ م آالف۸۱۳/۱۶/۱۵ 


دوستی خواه 
رئیس اداره 
ثبت اسناد و املا کت اهواز 


نام و نام خانوادگی ار ائه دهنده مقاله: E N EDO CT CE‏ 


پذیرفتن فشرده مقالاتی 
۱ که مایق دسقورانعمل با 
دورنکار و پست الکترونیکی: و تهیه نشده باشند معذور 


مایلم مقاله به صورت شفاهی ( ). پوستر ( ).۰ ارائه شود. است. 


اطزایات 


مقد مه: 

قراردادهای مناطق عاری از 
سلاح های هسته ای. زمینه ای برای 
هه هسته ای جهان هستند و 
و ۱:6 کر سلاح های شیمیایی و 


۸ 
۲ 


۳ 


7 ۹ 
خواهد رفت. توافق کشورهای اسیای مر کزی در مورد قرارداد منطقه 


عاری از سلاح های هسته ای در این هر هرت ارم مو ات 
و شناسایی ان از سوی قدرت های بزرگ و سازمان ملل است و هنوز 
این امر» بخصوص از طرف آمریکا و روسیه در هاله ای از ابهام است» 
در مجموع گامی به سوی امنیت پایدار تلقی می شود. البته رسبدن به 
امنیت پایدار مستلزم رویکردی کل گراست. در این مقاله ابتدا برای 
اشنایی خوانند گان با مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای(۱۱۲) 

متن کامل آن درج می شود 

سپس مفاهیم قرارداد (منطقه عاری از سلاح های هسته ای» و 

امت ار ودر ااه ادرو ا مه ایم 
با تو جه به سوابق» تحولات و دلایل نهایی شدن متن قرارداد بررسی 
می شود. ۱ 

احرین بخش این مقاله» به ارزیابی تأثیر امنیتی این فرارداد از منظر 
امنیت پایدار اختصاص خواهد یافت. 

پیمان منم گسترش سلاح های هسته ای (۱!3۲) 

فول‌عاقل ایس ان کو اا طرت های یمان تامهم و نز 
نی هایی که یک جنگ هسته ای برای بشریت به بار 
خواهد آورد و نتیجتالزوم مجاهدت همه جانبه در دفع خطر یک جنین 
جنگ و اقدام در راه حفظ امنیت مردم وب یمان هنک هش 
سلاح های هسته ای خحطر جنگ هسته ای را شدیداً افزایش خواهد 
داد تا یت و و و یت 
انعقاد موافقتنامه ای بمنظور جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح های 
هقستته: ام است وبه التزام به همکاری در ایجاد تسهیلات اجرایی 
مقررات تضمینه دی المللی ا عا در مورد فعالیت های 
هسته ای صلح جویانه دوباابراز پشتیبانی از مجاهدات معموله در را 
ی و و ی سس 
استفاده از آلات و سایر روش های فني در بع E‏ 
.در محدوده سیستم اقدامات تأمینه آژانس بین المللی انرژی اتمی -3 

با تأیید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح جویانه از 


7 با توجه به تعهد کشورهای منطقه در 
شتن گزینه سلاح های هسته ای, قدرت های 
هسته ای نیز متقابلاً باید از طریق امضای 


پرونکل الحاقی به قرارداد. خود را منتعهد کنند که در 
مقابل آن کشورها به سلاح هسته ای 

تکنولوژی هسته ای . منجمله کلیه فرآورده های فرعی ناشی از 
تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از بسط 
بایستی برای مقاصد صلح جویانه در دسترس کلیه طرف های این 
پیمان اعم از دولی که مجهز به سلاح های هسته ای باشند يا نه .قرار 
داشته باشد .وبا اعتقاد باینکه در اجرای این اصل کلیه طرفهای این 
وا و دی و مت 
نموده و بمنظور بسط ؛ بیشتر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد 
صلحجویانه انفراداً یا با همکاری سایر دول اقدام نمایند .وبا اعلام 
قصد خود دایر بقطع هر چه زودتر مسابقه تسلیحات هستهای و اخذ 
تدابیر موّثر در جهت خلع سلاح هسته ای .وبا تقاضای مصرانه از کلیه 
دول در نیل باین هدف .وبا تذکار اینکه طرفهای ی 77۳ 
ا E‏ .مد كور رر زورما ات در 
راه تحقق قطع کلیه انفجارات آزمایشی سلاحهای هسته ای برای 
همیشه و ادامه مذاکرات در این زمینه .ابراز داشته اند .وبا اشتیاق به 
فراهم آوردن موجبات کاهش تشنجات بین المللی و تقویت اعتماد 


با توجه به وراد 


کنار گذاڈ 


بسمه تعالی 


اواره ری ر («(خلاصه اھ مزاد دب ۵)) 


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستا 


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین در نظر دارد 
مقدار ۱۰۰ هکتار از اراضی مزروعی موقوفه صاحبدیوانی 
واقع در روستای حصار اولیاء را به افراد واجد شرایط به 
اجاره واگذار نماید شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات 
بیشتر می توانند با شماره تلفن ۲۲2۱۵۱ و يا به اداره اوقاف 


و امور خیریه ورامین واقع در مجتمع ادارات روبروی 

کمیتد امداد امام خمینی(ره) مرا جع4 ما یند . 
علی شاه تیموری 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین 


- 
شرکت قطارهای مسافری زج 0 ]15 11313 
سازمان: شرکت قطارهای مسافری رجاء 
موضوع منأقصه: خرید ٩‏ توب پیراهن 
کریمخان زند - نبش خیابان سنائی - پلاک 
یک طبقه دوم - امور قراردادها 
مهلت دریافت اسناد: ۸۲/2/۲۹ 
برای کسب اطلاعات پیشتر رجوع کنید به 
سایتهای 
W ۷۷ ۷ ۵ 0‏ 


۷۷ ۷۷ ۷۷ ۰16212 Trains. com 
,الف شرکت قطارهای‌مسافریرجاء‎ 
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بين دول . بمنظور تسهیل تسهیل در قطع 
تولید سلاحهای هسته ای و امحاء 
کلیه موجودیهای فعلی این سلاحها 
و حذف سلاحهای هسته ای و 
وسایل حمل و انتقال آن از زرادخانه 
های ملی .از طریق انعقاد پیمانی درباب خلع سلاح عمومی و کامل 
تحت نظارت شدید و موّثر بین المللی .وبا تذ کار اينکه بموجب منشور 
ملل متحد دول باید در روابط بین المللی خود از تهدید يا توسل بقوه 
قهریه چه عليه تمامیت ارضی يا استقلال سیاسی دول چه بهر نحو 
دیگری که مغایر با اهداف ملل متحد باشد .خودداری نمایند .و اینکه 
استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی باید از طریقی تأمین شود که 
حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان مصروف تسلیحات گردد.نست 


مسائل نظامی کرفته تا مباحث اقتصادی» سیاسی و اجتماعی را دریرمی کدرد. 
زیرا در حالی که موضوع اصلی آن تسلیحات است. تبعات و جوانب 


غیر نظامی آن نیز بسیار حائز اهمیت است 
شکافتنی مخصوص و معمول در کلیه فعالیت های هسته ای صلح 
جویانه در سرزمین و یا قلمرو یا هر کجا که تحت کنترل چنین دولتی 
باشد .مجری خواهد بود. 
۲ هر یک از دول طرف این پیمان تعهد می نماید که: 
الف) مواد خام یا محصولات ۲۵ ی تحص صن یا 
sos e‏ 
استفاده یا تولید محصولات شکافتنی مخصوص طرح يا تهیه شده 


چهارشنبه۱۸ تیر ۹-۱۳۸۲ جمادی الاول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۱۵ ۳ ۱ 


دولی که اسناد تصویب يا الحاق به این پیمان را د پس از مدت یکصد و 
هشتاد روز مزبور تسلیم دارند مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه ها 
حداکثر در تاریخ تسلیم اسناد تصویب يا الحاق آغاز خواهد گردید. 
این موافقتنامه ها باید حداکثر هیجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات 
بمورد اجرا گذارده شود. 

ماده ۴ 

.هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید 
که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه 
تحقیقات و تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای بمنظورهای صلح 
جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱و ۲ پیمان حاضر لطمه وارد 
سازد. 

۲ کلیه دول طرف پیمان متعهد می شوند مبادله هر چه وسیع تر 


منطقه ماری از تسلیحات هسته ای کامی به سوی امنیت بایدار -. 


حیدر علی یلوجی 


بموارد ذیل موافقت نمودند: 
ماده اول 
هر یک از دول طرف این پیمان 
که مجهز به سلاح های هسته ای 
است . 
هسته ای يا سایر ادوات انفجاری 
هه ای وی کر تابن د 
یا ادوات انفجاری به دیگری (به هر 
انتقال گیرنده ای) خودداری کند .و 
هیچ یک از دول فاقد سلاح های 
هسته ای را.به هیچ نحوی از انحاء 
در ساختن سلاح های هسته ای یا در 


ی ات 


یا تشو دی 5 با ثر شما یل . 
ماده ۲ 


هر یک از دول طرف این پیمان 
که فاقد سلاح فاق هسته ای است. 
متعهد می شود از قبول مستقیم یا غير 
مستقیم انتقال سلاح های هسته ای 
کک .انفجاری هسته ای با 
ET‏ (از هر 
انتقال دهنده ای) خو دداری ا 


هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای نسازد و تحصیل ننماید و 
برای ساختن سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای 
در جستجو و یا قبول کمک بر نیاید. 

ماده ۳ 

.هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاح های هسته ای 
است . متعهد می شود .در موافقتنامه ای که طبق اساسنامه اژانس 
بینالمللی انرژی اتمی و براساس سیستم اقدامات تأمینه این آژانس 
صرفا بمنظور بررسی و تایید انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به 
مواد این پیمان و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از مصارف 
صلح جویانه به تولید سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری 
هسته ای مورد مذاکره و انعقاد قرار خواهد گرفت تضمینات مقرره را 
بپذیرد. نحوه اجرای تضمینات مقرره در ماده حاضر .متو جه مواد خام 
و محصولات شکافتنی مخصوص می باشد خواه این مواد و 
محصولات در داخل تاسیسات هسته ای اصلی تولید یا عمل اورده پا 
بکار برده شده باشد و خواه در حارج این قبیل تأسیسات قرار گرفته 

ات رد وم تفس و هبات امس رات 


دانشگاه پزد در نظر دارد جهت و اگذاری امور خدمات 
و تنظیف اماکن, تعمیر. نگهداری و سرویس کامپیوتر 
و چایگرهای موجود دردانشگاه. امور حفاظت و 
اتتظامات ساختمانهای دانشگاه امور تاسیسات برقی 
و مکانیکی. نگهداری فضای سبز و نیز پخت و توزیع 
غذای دانشجویان و کارکنان (ناهار و شام) را از 
طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا پیمانگاران و شرکت های مذکور که 
تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند می توانند با 
دردست داشتن معرفینامه از تاریخ اولین انتشار آگهی 
به مدت ده روزبه امور قراردادها درساختمان مرکزی 
دانشگاه واقع در ابتدای بلوار طالقانی مراجعه و نسبت 
به خرید و تکمیل اسناد مناقصه اقدام و پيشنهادات 
خود را در پاکات سربسته (الف وب ) ممهور به مهر 
شرکت به امور قراردادها تحویل نمایند. لازم است 
7 
۰ ریال به حساب جاری ۹0۰۰۹ بانک ملی مرکزی 
به نام درآمد متفرقه استان واریز و اصل فیش مربوطه 
را همراه با معرفینامه به منظور اخذ مدارک شرکت 
درمناقصه به امور قراردادهای دانشگاه تحو یل نمایند. 


روابط عمومی دانشگاه یزد | 


FT a‏ صا 
گ.... «دعوت به همکاری جهت عضوبت هیات علمی) 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در نظر دارد به منظور ت تقویت و تکمیل کادر هیات علمی گروه های مختلف آموزشی خود از 
بین واجدین شرایط عده ای از دارندگان مدرک دکتری و یا دانشجوی دکتری دانشگاههای معتبر داخل و خارج را به شرح ذیل استخدام و يا بورسیه 
نماید. داوطلبان می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات کامل. سوابق علمی. آموزشی و تصویر آخرین مدرک تحصیلی تا تاریخ 


۸۷۳/۸۳۷/۱ حضورا يا یه و سیله پست سفارشی ډه این دانشکده ارسال نما یند تا به صورت یکجا 


و هم زمان مورد بررسی قرار گیرد. 


مدیریت آموزشی ك آموزشی 5 روانشناسی دمن -سنجش و 
اندازه کبری - فلسفه اموزش و پرورش 
بالىنى محض با داشتن دوره- ۱0۱6۲05/0 صنعتی و سازمانی - تربیتی 
و استثدایی محض ۰ 


آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - کد پستی ۸۱۷٤٤‏ 


T۹117 دورنگار:‎ 
۷۹۳۲۵۰۰ - ۹7 15۰١ تلفن:‎ 


http://edu.ui.ac.1r 


- کارشناس مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 


است به هیچ یک از دول فاقد سلاح های هسته ای برای منظورهای 
صلح جویانه تحویل ندهد مگر آنکه اینگونه مواد خام و محصولات 
شکافتنی مخصوص مشمول تضمینات مقرر در این ماده قرار گرفته 

۳.تضمینات مقرر در ماده حاضر بنحوی مورد اجرا قرار حواهد 
گرفت که مفاد ماده چهار این پیمان رعایت شده و مانع از توسعه 
اقتصادی یا تکنولوژیک طرف های پیمان یا مانع از همکاری بین المللی 
در زمینه فعالیت های هسته ای صلح جویانه من جمله مبادلات بین 
المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای عمل اوردن پا استفاده و پا تولید 
مواد هسته ای در راه انجام مقاصد صلح جویانه طبق مقررات ماده 
حاضر واصل تضمین مقرر در مقدمه پیمان حاضر نباشد. 

۴.دول طرف این پیمان که فاقد سلاح های هسته ای هستند بمنظور 
رعایت مفاد ماده حاضر موافقتنامه هایی انفراداً یا به اتفاق سایر دول با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و طبق اساسنامه آژانس مزبور منعقد 
خواهند ساخت. 

مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامه ها ظرف یکصد و هشتاد 
روز پس از مجری شدن بدوی این پیمان اغاز خواهد گردید. در مورد 


از 
شهرداری سیرجان در نظر دارد عملیات خدمات شهری شامل رفت 
و روب و جمعآوری زباله و تامین نیروی خدماتی و... تا سقف یک 
میلیارد و پانصدمیلیون ریال و از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی دعوت به 


عمل می‌آید که از تاریخ ۸۲/8/۲۵ همه روز به جزء ایام تعطیل و 
درساعات اداری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۵ جهت 


خرید و تحویل اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایید شرایط و نحوه انجام کار در اسناد مناقصه آورده شده است 
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ريال می‌باشد که در 
صورت تمایل به شرکت در منأقصه بایستی به صورت واریز به 
حساب سپرده شهرداری به شماره ٩۱۸۶۱‏ نزد بانک ملی شعبه شهرداری 
سیرجان یا به صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر باشد شهرداری 
در رد یا قبول پيشنهادات مختار است و هرگاه برندگان اول تا سوم 
حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نگردند سپرده آنها به نقع 
. مشروط ناقص و به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر ارائه گردد 


2 رن تن 
رات ی بلاش وش اد رده یی اران 


شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی خاص) 


آڈھی مناقصه عمو می 
ما۵ ۲۱۱/۸۲۱ 
نوبت اول 


شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد نگهداری و تعمیرات 
شبکه برق پالایشگاه و شهرک مروارید خود خط هوایی 
۷ و نیز تعمیرات ماأشین های الکتریکی. 
ترانسفورماتورهای برق. ماشینآلات کارگاهی و آزمایشگاهی 
و سایر تجهیزات الکتریکی مرتبط با موضوع برای مدت ۲ سال 
طبق مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه موجود به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید بدینوسیله از کلیه شرکت‌های 
دارند دعوت می شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار هر 
نوبت این آگهی در روزنامه نماینده خود همراه با تقاضای کتبی 
جهت شرکت در مناقصه و نی ۳۱۳01۸11۳16۸7107 
کامل شرکت خود به امور قراردادهای این شرکت به آدرس: 
بندر عیاس ۔ جاده اسکله شهید رجایی ‏ ساختمان مرکزی شرکت 
پالایش نفت بندرعباس. معرفی و اعزام تا پس از بررسی سوابق 
و در صورت تاأئید نسبت به تحویل اسناد و مدارک مناقصه 
اقدام شود. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هرکدام و یا 
کلیه پیشنهادات واصله و در انتخاب پیمانکار واجد 
شرایط خود مختارمی‌باشد. 

تلفاکس: 0۷۶۱(۵۵۵۴۲۹۵) 

تلفن: ۵۔ ۰۷۶۱(۵۵۶۴۱۸۰) 


بخش اول 


در كنار اقدامات بين المللی خلع سلاح» برخى 
مکانیسم های منطقه ای نیز با هدف خلع سلاح 
هسته ای به عدنوان مکمل اقدامات بين المللی وجود 
دارند. اکر برای هر یک از مناطق دنبا چنین 
فراردادی دسته شود. می توان در انتظار جهانی 
عاری از سلاح های هسته ای بود 

ماده ۸ 
۱.هر یک از طرف های پیمان می توانند اصلاحاتی را به پیمان 
حاضر پیشنهاد کند. متن اصلاحات پیشنهادی به حکومت های 
مان الم شود در یصورت سل یک سوم طرف ها 

۳ 
۲ اصلاحات وارده به این پیمان باید با اکثریت آرا ء کلیه طرف های 
پیمان منجمله آراء اج هی هم ای Sl‏ 
های پیمان هستند و کلیه طرف های دیگر پیمان که در تاریخ اعلام 


قاعده اصلی منطقه عاری از سلاح های هسنه ای اصلاحیه پیشنهادی در شورای 


عبارت است از اینکه کشورهای یک منطقه به ابتکار خود طی قراردادی» علاوه 


حکام اژانس تين الماد رر آتمی 
عضویت دارند مورد تصویب قرار 


از سلاح های هسته ای را از خود سلب می کنند, مشر زو عور ار های پیمان که سند 


ات ی و رت ی وت تصویب اصلاحیه ای را تسلیم 


I‏ را رارف 
صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نمایند و حق مشارکت در این 
مبادلات را دارا می باشند. بعلاوه طرف های پیمان که قادر باشند باید 
همچنین انفراداً یا به اتفاق ساير دول يا سازمان های بین المللی در 
توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه 
خصوصاً در سرزمین های دول طرف پیمان که فاقد سلاح های 
هسته ای هستند با توجه به احتیاجات مناطق درحال رشد جهان 
تشریک مساعی نمایند. 

ماده ۵ 

هر یک از طرف های پیمان تعهد می نماید که تدابیر مفتضی اتخاذ 
کند که طبق مفاد این پیمان و تحت نظارت بین المللی مقتضی و از 
طریق رویه های بین آلمللی مقتضی فواند بانقوه هر نوع استفاده صلح 
جویانه از انفجارهای هسته ای با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار 
ME‏ 
E O SG sg‏ 
تا سرحد امکان نازل تعیین گردد و شامل مخارج تحقیق و یا تکمیل 
نباشد.دول طرف این پیمان که فاقد سلاح های هسته ای می باشند 
قادر خواهند بود به موجب یک يا چند موافقتنامه بین المللی خاص و 
از طریق یک سازمان بین المللی ذیربط که نمایند گی دول فاقد سلاح 
های ان تھی در آن بنحوی کافی تأمین شده باشد از فوائد مل کور استفاده 
ی ی ره او و پس از لازم الا جرا 
شدن پیمان آغاز خواهد گردید دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای 
هسته ای هستند درصورت تمایل همچنین می توانند فوائد مذ کور را 
به موجب موافقتنامه های دوجانبه تحصیل نمایند. 

ماده ۶ 

هر یک از طرف های پیمان متعهد می شود با حسن نیت کامل 
مذاکرات درباره اقدامات موّثر بمنظور متوقف ساختن هر چه زودتر 
مسابقه تسلیحات هسته ای و همچنین مذاکرات درباره خلع سلاح 
هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومیو کامل تحت کنترل شدید 
و موثر بين المللی را تعقیب کند. 

ماده ۷ 

هیچ یک از مواد این پیمان به حق گروه های مختلف دول که 
بمنظور حصول اطمینان از فقدان کامل سلاح های هسته ای در 
سر ردو اسان رام رت اي ماع 
لطمه ای وارد نمی سازد. 


1 گهی دعوت مجمع عمومی 
E‏ 
عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱١‏ روز شنبه 
مورخ ۸۲/4/۲۸ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان سهروردی 
شمالی - نیکوقدم - پلاک ۱۸تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 

ل ستو ر جلسه: 

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ 

۳- انتخاب بازرس قانونی 

“٤‏ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت 

۵" سایر مواردی که در صلاحیت مح هرمع عادی باشد. 
«رهینئت مدیره 


نماید 
از تاریخی لازم الا جرا است که اسناد 
تصویب اکثریت طرف های پیمان 
موه کر نم تج هی ماه ای که از طر هی ما3 
هستند و کلیه طرف های دیگر پیمان که در تاریخ اعلام اصلاحیه در 
شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت دارند تسلیم 
شده باشد. از ان پس اصلاحیه در مورد هر یک از سایر طرف های این 
پیمان از تاريخ تسلیم اسناد تصویب اصلاحیه لازم الا جرا خواهد بود. 

۳.پنج سال پس از لازم الا جرا شدن این پیمان کنفرانسی از طرف 
های پیمان در ژنو (سوئیس) تشکیل خواهد گردید تا نحوه اجرای 
پیمان حاضر را بمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف دیباچه و مفاد 
سمال تررس مان ۷ 
ها ها ی را تس پیشنهادی در این خصوص به دول 
نگهدارنده متون اصلی پیمان موجبات تشکیل کنفرانس های مشابه 
دک را بمنظور بررسی نحوه اجرای پیمان فراهم سازند. 

٩ ماده‎ 

.این پیمان برای امضای کلیه دول مفتوح خواهد بود. هر دولتی 
که پیمان را قبل از آنکه به موجب بند سوم ماده حاضر به مرحله اجرا 
درآید امضا نکرده باشد می تواند در هر موقع به آن ملحق شود. 

۲.اين پیمان به تصویب دول امضا کننده ان خواهد رسید. اسناد 
تصویب و اسناد الحاق پیمان به حکومت های دول متحده آمریکا و 
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
که بدینوسیله به عنوان حکومت های نگهدارنده متون اصلی پیمان 
تعیین می گردند تسلیم خواهد شد. 

۳.این پیمان پس از تصویب دولی که حکومت های آنها به عنوان 
نگهدارنده متون اصلی پیمان تعیین شده اند و چهل دولت دیگر از 
امضاکنند گان پیمان حاضر و پس از تسلیم اسناد تصویب آنها به مرحله 
اجرا در خواهد امد. دراد ین پیمان اصطلاح «دولت مجهز به سلاح های 
هسته ای» به دولتی اطلاق می شود که تا قبل از اول ژانویه ۱۹۶۷ یک 
سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری هسته ای ساخته و منفجر کرده باشد. 

۴.در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق خود راب پس از لازم الا جرا 
شدن پیمان حاضر ت نمایند. پیمان از تاریخ تسلیم اسناد تصویب 
يا الحاق آنها لازم الاجرا خواهد بود. 

۵حکومت های نگهدارنده متون اصلی پیمان» تاریخ هر امضا و تاریخ 
تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازم الا جرا شدن پیمان حاضر و 
وصول هر تقاضای تشکیل کنفرانس و سایر اعلامیه ها را بی درنگ به 
اطلاع کلیه دول امضاکننده و يا ملحق شده به پیمان» خواهند رسانید. 


ادامه دارد 


6 -- + چه 
اگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی به طور عادی 
شرکت برق و الکترونیک به شماره ثبت ۲۸۵۱۷۰ 
۳ صبح در محل شرکت حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
- تعیین بازرسان شرکت. هیئت مدیره شرکت برق و الکترونیک 


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه 
شرکت متالورژی پودر خاورمیانه (سهامی خاص) 

بدینوسیله از کلیه سهأمداران محترم شرکت دعوت می گردد جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی 
عادی راس ساعت ۱ روز یکشنبه مورخ ۸۲/6/۲۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران 
خیابان سهروردی شمالی خیابان کیهان شرقی اول انديشه ه پلاک ۲۱ حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۸۱ 
۲- تعیین بازرسان اصلی و علی‌البدل 
۳- سایر موارد 


۳ ۳ 
۱ ۳ - 
۳ ا 5 
- 


ت و صت یرن په ۰ 


بت کشت دم > ا ا تس EEE‏ 2 
ایس جشده‌ایت دم برحل بای پا حشدی ویاست محت.ريم جسوو ری مسالا ی 
+ آلخ‌پتیتهاین» اشتالیه داتشگات اي رای عر کک ارک کور پرگسرار 


دی اشد 


بدیثوسیلة از کلیه متقاضیان شرگت در هقدهمین جشنوارة بین المللی خوارزمن 
برای ارابه طرح دررشته های : فنی و میندسی» علوم بایه. علوم اتساتی: بیو تکنولوڑی: 
گشاور ز جع: ظنر و صنایع دقاعی در گر وة شای تحققات بنیادی. کار بر دی توسعه ای و 


همچنین ابتار و اختر 


اع دعوت به عمل هی اد 


علا قمندان م توانند جپت کسب اطلاعات بيشتر و دریاقت بر سشنامه به سازماین 
بر و شای علمی و صنعتی اراز به تعشانی: 

تهر ان: خایان انھٹا مت : خیایا رن شید ادا غاس مو سو ی | فر صست جنوی]: تشصار ق نا 
تيمر خانه شتو ارة س العللی خوار ز هی تلفی:۳۴۱ ۸۸۱۳۸۱۳ و با ۸۸۱۳۸۰۵۱-۷ داخلی. ۳8۰ 


مراجعه: مکاتبه و یا ازطریق شبکه اینترنت با آدرس 11081.0۲4 W۷ W‏ ۷ 


تهاس بر قر ار نمابند. 


مهلت ار س‌ال بر سشنامه و سابر مدار ک تو سط متقاضب‌ان 


نا تسار بخ 


2 ۸۲/۳/۳۰ می ثانسست. 


شمیرانات حو کر ری 
جمهوری اسلامی: 

رئیس مبارزه با مفاسد 
اجتماعی تهران بزرگ گفت: ۵۰ 
درصد از جرائم در جامعه قابل 
پیش بینی و پیشگیری است که 
این امر همکاری مردم با نیروی 
انتظامی را می طلبد. 

سرهنگ سیدمهدی صدوقی 
در حاشیه دیدار فرماندار 
شمیرانات از معاونت مبارزه با 
مفاسد اجتماعی افزود: در جامعه 
امروزی با توجه به 
حسا سیت های احتما عى و 
فرهنگی» فقط نیروی انتظامی 
متولی برخورد با اجتماع نیست» 


اطزایات 


سرهنگ صدوقی: ۵۰ در صد جرایم باهمکاری هشدار نیروی انتقامی درباره سوءاستفاده‌کنندگان از مودیان ملباتی 
مردم و پلیس قابل پیشگیری است 


بلکه خانواده نیز در کاهش مفاسد 
اجتماعی نقش افرین است. 

وی ادامه داد: بزرگترین 
ضربه‌ای که می تواند به جامعه 
وارد شود از طریق تهاجم 


انتظامی سعی دارد برای برخورد 
با مجرم یا بزهکار از وسایل 
قهری و فیزیکی استفاده نکند. 
زیرا این نهاد موثرترین عامل در 
کاهش آسیب های اجتماعی را 
برقراری ارتباطات می داند. 

وی تصریح کرد: مفاسد 
اجتماعی در گوشه و کنار جامعه 
را نمی توان یک روزه بهبود 


وی در زمینه اقدامهای 


انجام شده در معاونت مبارزه با 
مفاسد اجتماعی گفت: در دو 
سال گذشته» اولین اقدام ایجاد 
حس اعتماد در مردم نسبت به 
معاونت مفاسد اجتماعی است 
بتوانند برای رفع 
مشکلاتشان ارتباط نزدیکتری با 
این نهاد برقرار کنند. 

سرهنگ صدوفقی اضافه 
کرو تور کر ارت کسام 
مشاوره» تحت پوشش قرار دادن 
بزهکاران بی بضاعت در کمثه 
امداد امام خمینی(ره) اسکان 
موففت افراد شهرستانی بی یناه 
در ۲هتل تهران و ایجاد امکانات 
فرهنگی» ورزشی و بهداشتی در 
بازداشتگاهها از فعالیت های 
دور ارم نهاد است. 


تا مر دم 


گواهینامه به جا مانده,ردی برای دستگیری عامل فتل بود 


سرویس حوادث: گواهینامه به جا مانده در 

صبح روز دوشنبه گزارشی از بروز اتش 
سوزی در بخشی از جنگل لویزان به ماموران 
انتظامی اطلاع داده شد که بلاافاصله واحد اطفای 
حریق آتش نشانی به محل رفتند اما در پی مشاهده 
کشیک اطلاع داده وشر دد دوا اتس کیک 
قتل اگاهی در محل کشف جسد حضور یافت و 
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و عامل 
قتل قصد داشته با ایجاد آتش سوزی مدارک 


موجود رااز بین ببرد. 


بلافاصله اطراف جسد تا شعاع جند صدمتری 
متعلق به شخصی به نام فریدون و کارت خودرو 


ا ام 


افسر پرونده با توجه به این که عکس 
گواهینامه با صورت مقتول تطبیق نمی کرد 
دافاو ی و کیب ای مت 
صاحب گواهینامه به خیابان فرجام مراجعه کرده 
و فریدون دررابرروی وی باز کرد و در پی معرفی 
افسر» وی در یک واکنش سعی در پنهان کردن 
دست بریده خود کرد که در ادامه با حستجوی 
خانه ویافتن شلوار خون آلود شسته شده و اتومبیل 
پارک شده در پارکینگ» وی به اداره دهم پلیس 
اگاهی منتقل شد و اعتراف کرد که مقتول به نام 
علی رابه دلیل اخاذی شامگاه یکشنبه به محل 


جنگل کشانده و وی را با ضربات چاقو به قتل 


رسانده و خودروش را نیز سرقت کرده ات 
با اعتراف متهم» قاضی هنرمند بازپرس ن شعبه 
پنجم برای متهم قرار قانونی بازداشت صادر کرد. 


ماموران به جای جسد با دهها کیلوگرم داماد برادر رئش 
گوشت فاسد رویرو شدند! ۱ 


حسدی در یک خانه با دهها کیلوگرم گوشت قاس سنله 


ساکنان یک ساختمان چهارطبقه عصر دیروز در پی 
استشمام بوی تعفن از یکی از واحدهای آپارتمانی بلافاصله 
موضوع رابه ماموران کلانتری تهرانسر اطلاع دادند و در پی 
مراجعه ماموران به محل به دلیل بسته بودن در» موضوع به 
قاضی قیصری بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی اطلاع 
داو ووی ي دردد ودن در ماموران به داخحل 
خانه وارد شوند و درباره علت بوی تعفن و احتمالاً وقوع 
کل نی کد اما نس از فزوت ماران داخ كاهو 
انب م جستجو مشخص شد در نبود ساکنان خانه در چند روز 
گذشته و قطع برق خرابی فریزر دهها کیلوگرم گوشت داخل 
ان فاسد شده و استشمام این بو سبب نگرانی دیگر ساکنان 


شده ا 


به دستور قاضی قیصری, گزارشی در این باره تنظیم شد 


۱ ۰" 
را بر سر نعسی 
| ۳1 ۰ 
رث کشت 

سبزوار .خبرنگار اطلاعات: 
نزاع داهاد و افوزل بر سر 
تعسیم ارثبه. مرگ به دنبال 
وا 

یه یاو فر ماند هی 
انتظامی سبزوار, مردی در جریان 
بک وم ودک دور وم تام 
دهنه شور بر سر تقسیم ارت با 
ضربات چاقو به قتل رسید. 

فر مانده پلیس سبزوار از 
شهروندان خواست اگر اطلاعی از 
مخفیگاه متهم به قتل دارند. مراتب 
را به ماموران اطلاع دهند. 


مالیاتی به در منازل و مغازه‌های مو دیان مالیاتی نمی فرستد. هشدار داد 
شهروندان در صورت مراجعه افراد به در منازلشان» توجه و دقت کافی 
داشته باشند.دانا با اشاره به اغاز هفته مالیات در کشور افزود: باتو جه به این 
مو دنال معین کرده است عده‌ای از افراد فرصت طلب از این موضوع 
سوءاستفاده می کنند. وی درباره سوءاستفاده این افراد خاطرنشان کا 
فرصت طلب به در منازل یا مغازه‌ها مراجعه می کنند و از انها برای تکمیل 


فروربخنن بالکن یک ساختمان ۲ کار گر رامجروح کرد 


سرویس حوادث: فروریختن بالکن یک ساختمان در غرب تهران موجب 


مجروح شدن دو کارگر ساختمانی شد.محمدلی فر مانده ایستگاه ۲۵ 


اتش نشانی گفت: این دو کارگر بر روی بالکن طبقه سوم ایستاده و سرگرم 
مرمت کاری نمای ساختمان بودند که ناگهان به علت نامعلومی بالکن جدا 
شده و به همراه کارگران به سطح خیابان فروریخت.وی افزود: مصدومان 
با حضور ماموران اتش نشانی و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. 


سفوط هواپیمای سودانی یش از بکد 


سودان: در حادثه سقوط 
هواپیمای (بویینگ 0۵۷۹۳۷ در 
شرق سودان که بامداد دیروز رخ 
داد و موجب کشته تال ۵ نفر 
شد» یک کودک ۲ سال جان 
سالم بدر برد. ِ 

هواپیمای بویینگ ۳۷ 


1 1 ee ۱ ۱ 
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سر ویس حوادت: سارفان مسلح بانک 
کشاورزی ازگل به زندان محکوم شدند. 
این دو سارق به نامهای صراف و محمد چهارم 
اردیبهشت ماه با تهدید سلاح و چاقو وارد بانک 
کشاورزی ازگل شده و ۰امیلیون تومان وجه نقد 
و *امیلیون تومان چک سرقت کرده بودند. 


فرودگاه سودان» به دلیل گزارش 
خلبان ان در خحصوص وجود 
بازگشت کرد که به هنگام فرود 
در فر ود گاه سقو ط کو 


ان تشکیل می دادند. 


سه شنبه ۱۸ تیر ۹-۱۳۸۲ جمادی الاو ل ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳-شماره۲۲۸۱۵ 


ریس وه تضانبه با نیس دادگاههای سرعی مدینهدیدار کرد 


بشترین سب ها در فاصله بین خانه و مدرسه شکل می‌کدرد 


سرویس فرهنگی: آمارها نشان 
می دهد که بیشترین اسیب ها در 
جامعه برای نوجوانان و جوانان, در 
اا مساو ا 
می افد که نشان دهنده فضای 
اس وی اھ مامت 

تراسا اناف 
فرمانده نیروی انتظامی» عصر دیروز 
در کنگره رسای انجمن های اولیاء 
و مربیان سراسر کشور عنوان کرد و 
افزود: بیش از ٩۷‏ درصد از افراد 
اهاط تس نا نت 
هستند و چند درصد دیگر نیز به 
خاطر منافع خود یا اگاهی های 
اندک» گرفتار آسیب های اجتماعی 
می شوند. سردار قالیباف با رد مقابله 
سخت افزاری با اسیب هاء خواستار 


کسه بر حا گذامت 


یکی از مقام های بلندپایه 
حطوط هوایی سودان اعلام 
کرد: فرمانده نیروهای دفاع 
هوایی سودان و هفت خارجی 
از جمله ۳ هندی, یک چینی و 
یک انگلیسی در میان ۱۱۵نفری 
هستند که در سانحه سقوط 
هواییما کشته شدند. 


در پی محاکمه این دو سارق در شعبه ۱۱۵۴ 
داد گاه قر و اعلام شکایت بانک کشاورزی. 
قاض جعفر زاده متهمان را به زندان و شلاق 


چکها و وجوه مسروقه نیز به بانک 
بو کرد تیه ی 


بررسی و شناسایی علل و عوامل 
شد و تأکید کرد: امروز در جامعه ما 
با دو چالش بزرگ برای مدیریت و 
بحران کارامدی مواجه هستیم و در 
این راستاء نباید به لاابالی گری 
سیاسی کشیده شویم بویژه ان که 
با پدیده جهانی سازی نیز روبرو 


به »۷ ۱ 
سرویس اجتماعی: شورای اسلامی 
شهر تهران مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای 
اوقات فراغت شهروندان تهران در 
سال ۸۲اختصاص داد. 

در دهمین جلسه دومین دوره 
شورای اسلامی شهر تهران که دیروز 
در محل این شورا تشکیل شدء دو 


فوریت طرح ساماندهی اوفات 


فراغت جوانان و نوجوانان در شهر 
تهران بررسی و تصویب شد. 

در این طرح امده است: از تاریخ 
ی ور 
از محل اعتبارات بودجه سال جاری 
شهرداری تهران در اختیار سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران برای 
اجرای این برنامه قرار ھی کیک 

(حمایت از برنامه‌های تابستانی 
اوقات فراغت پنج هزار پایگاه مربوطهء 
کمک به ساخت, تجهیز و تدارک 
جان پناه تحت نظارت هیات 
کوهنوردی استان تهران, تامین و 
پر داخت پارانه حهت اجرای 
برنامه‌های اوقات فراغت توسط مراکز 
تحت پوشش شهرداری تهران» تامین 
وپرداخت پارانه جهت برگزاری 
مسابقات قرانی ایات نور توسط رادیو 
قران مواردی است که ۲۰ میلبارد ریال 
برای انها هزینه می شود.اموزش و 
پرورش تهران.منطقه مقاومت بسي 
تهران.امور مساجداداره کل تربیت 
بدنی تهران» رادیو قران. هیات 
کوهنوردی تهران, سازمان فرهنگی و 
هنری تهران و معاونت اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران در این کمیته 
عضو هستند.اعضای شورای شهر 
تهران نیز دراین جلسه پیشنهاد شهردار 
تهران در خصوص معرفی دیحسابان 
دوم مناطق ۸ حوزه معاونت فنی» 
عمرانی شهرداری رابررسی کردند که 
به دلیل اعتراض اکثر اعضا به شیوه 
انتخاب فعلی ذیحساب در شهرداری» 
مقرر شد این مساله یک هفته مسکوت 
بماند.اکثر اعضای شورای شهر تهران 
تباب پوول e‏ 
شهرداری اعتراض داشته و در 
مخالفت به این موضوع. به افراد 
پیشنهادی شهردار تهران که خود 
حسابداران مناطق بودند» رای ندادند. 

مخبر کمیسیون اقتصادی شورای 
شهر تهران در جربان بررسی پیشنهاد 
شهرداری تهران گفت:کمیسیون افراد 


EE‏ سردار قالیباف در پایان 
سخنانش» با اشاره به نقش بسیار 
برجسته اموزش و پرورش و انجمن 
های اولیاء و مربیان. گفت: در 
برخورد با جرائم» فقط مجرم 
هزینه می پردازد و دولت رت 
خود از پرداخت هرگونه هزینه ای 


ونان فان تبرانی ها اختصاص دائت 


پیشنهادی شهردار را تایید می کند.اما 
شهردارتهران بايد هرچه سریعتر 
نسبت به سیستماتیک کردن امور مالی 
شهرداری اقدام نماید. 

«امیررضا اشتیانی» افزود: اگر 
اعضای شورا به نحوه انتخات 
ذیحساب اعتراض دارند باید ابتدا 
طرحی در این خحصوص اماده کنند و 
به صحن شور بیاورند» سپس فوانین 
قبلی را نقض کنند.«حبیب کاشانی» 
دیگر عضو شورای شهر اظهارداشت: 
انتخاب نکردن ذیحساب باعث قفل 
شدن کارها نمی شود جرا که در حال 
حاضر شهرداری ذیحساب دارد فقط, 
انتخاب نشدن انان باعث کندی امور 
می شود.رئیس شورای اسلامی شهر 
تهران گفت: در برنامه سال ۸۲ به 
شهردار تهران ماه فرصت داده شده 
که تج مالی را اصلاح ۹ 

مهندس («مهدی جمران» افزود: 
در عرض یک هفته نمی شودقانون را 
تغییر داد.وی گفت: درحال حاضر 
شهردار تهران ذیحساب اول شهرداری 
است که طبق مصوبه شورای اول 
شهرء می تواند اختیارات خود را 
تفویض کند.در این جلسه همچنین 
کمیسیون فرهنگی, اجتماعی و زیست 
شهری شورای شهر ملزم شد طرح 
جامع تشکیل انجمن های شورایاری 
زا کررسی و حداکثر ظرف یک ماه 
اصلاحیه این طرح رابه شورای شهر 
اراثه کند. 

اعضای شورای شهر تهران» 
همچنین دکتر حمزه شکیب و مهندس 
شورای شهر و مهندس مودت 
کارشناس کمیسیون شهرسازی و فنی 
شورا را به عنوان اعضای کمیسیون 
صنایع مزاح انتخاب کرد 

دراین نشست شورای اسلامی 
شهر تهران به شهرداری مجوز داد 
برای ری املاکی که تا ۱۳ مارد 
ریال ارزش دارد» خود مستفلا اقدام 
کند.به موجب مصوبه قبلی شورای 
شهرء» شهرداری برای فروش املاک 
داری بیش از پنج میلیارد ریال ارزش» 
ید از شورای تهر مجوز می گرفت. 

دردهمین جلسه شورای 
شهرتهران همچنین نمایندگان 
شهرک‌های قیامدشت وخاورشهر در 
شورای حل اختلاف انتخاب شدند. 


مدینه منوره .خبرنگار اعزامی اطلاعات: آیت الله سیدمحمود هاشمی 
شاهرودی در دیدار با رئیس دادگاه های شرعی منطقه مدینه منوره 
گفت: هنر قضاوت اسلامی ان است که بتواند میان شریعت و احکام 
ثابت اسلام با روشها و نظامهای مدرن امروز تلفیق ایجاد کند. 
رئيس قوه قضائیه در دیدار با صالح بن عبدالرحمن المحینید در 
مجتمع دادگاههای شرعی مدینه افزود: با تلفیق شریعت و روش های 
جدید قضایی» می توان علاوه بر پیاده کردن شریعت و احکام اسلام» 
به نیازهای قضایی مردم پاسخ داد و حقوق انها را تامین کرد. 


0 
۰ * 


آیت الله شاهرودی از موارد مهم در امور قضایی را مشخص 
کردن قوانین ثابت از قوانین متغیر خواند و خحاطرنشان کرد: اگر بتوانیم 

وی افزود: در سیستم قضایی ایران این امر محفق و در قانون 
اساسی نیز به ان اشاره شده است. دکتر المحینید نیز در این دیدار که 
برخی از قضات عالی رتبه دادگاههای شرعی عربستان حضور داشتند, با 
بیان نحوه عملکرد این داد کاهها گفت: قضات این داد گاهها براساس سنت 
ورا ی ر ی ف رد وور ره و ۳ ۲ 
علما رجوع می شود. رئیس داد گاه های شرعی مدینه افزود: قضات 
دادگاه ها به صورت مستقل با تاو وسا کی م کل 

رئیس قوه فضائیه در چهارمین روز از سفر خود به عربستان 
و ا از مجتمع چاپ قران کریم در مدینه منوره دیدن کرد. 


شکیل جلسه شورای عالی پیگیری امور اسان 


تهران . خبرگزاری جمهوری 
ا 
پیگیری امور استانها به ریاست 
دکتر محمدرضا عارف. معاون 
اول رئیس جمهوری و با حضور 
اعضا تشکیل شد. 

در این حلسه» در واستای 
افزایش نقش مدیریت های 
استانی در اجرای پروژه های 
ملی مقرر شد که سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و 
وزارت کشور اقفر نامه 
چگونگی اخذ نظرات 
ریزی استانها و نیز چگونگی 
اماد ازو لے کی کے„ 
ارسال کند. 

دای کی یر 
استانها با هصدف تسهیل در 
اجرای برنامه های اجتماعی 
مربوط به زنان و جوانان در 
استانها مقرر کرک سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
هماهنگی دبیرخانه شورای 
عالی فد ورتم امور استانها 
دستورالعمل دحو ه ۳ 


اعتبارات استانها را در چارچوب 
برنامه جامعه و فراگیر هر یک از 
دستگاههای مرتبط (مرکز 
مشارکت امور زنان و سازمان 
ملی جوانان)تهیه و برای تیم 
بودجه سال ۸۳ ابلاغ کند. 

براساس مصوبه این جلسه 
همچنین سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور موظطف شد 
با هماهنگی دبیرخانه شورای 
عالی پیگیری امور استانهاء به 
منظور تسهیل در اجرای برنامه های 
اجتماعی مربوط به ستاد مبارزه 
با مواد مخدر در استانها. 
دستورالعمل نحوه توزیع 
اعتبارات استانها را در چارچوب 
برنامه جامع وواک این تسناد 
تهیه و برای تنظیم بودجه سال 
AT‏ ابلاغ کند.در این جلسه 
همچنین مقرر شد: ایین نامه ای 
مبنی بر افزایش اختیارات 
استانداران استانهای مرزی در 
تخضوصی توسعه روابط استانی با 
کشورهای همسایه توسط وزارت 
امور خارجه» وزارت کشور و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور تهیه و برای تصویب به 
شورای عالی اداری ارسال شود. 


چ ۱ ۲ 
٥‏ موشک امریکایی اپورچونیتی حامل دومین کاوشگر مریخ از پایگاه 
کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیپ کاناورال» این کاوشگر سازمان 


طح مریخ فرود آید. 


پرتاب کاوشگر مریخ به علت شرایط نامساعد جوی و مشکلات 


فنی پنج بار به تاخیر افتاده بود. 


اکهی انجمن نظارت بر انتخابات 
اتحادبه های صنفی تهران در خصوص 

انتخابات اتحادبه صبف فخاران 
براساس ماده ٩‏ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی درنظر است انتخابات 
هیات مدیره اتحادیه صنف فخاران تهران برگزار گردد. 
لذا از داوطلیین عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنف مزبور دعوت به عمل می‌آید از 
تاریخ ۸۲/6/۲۱ لغایت ۸۲/۵/۲۱ با در دست داشتن شش قطعه عکس ٤<٦‏ جدید و دو برگ 
فتوکپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی دیپلم 
متوسطه ویا دارا بودن مدرک پایان تحصیلات دوره راهنمایی (سیکل) جهت افرادی که 
سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا می باشند. و دو سری فتوکپی از تمام 
صفحات شناسنامه و اصل شناسنامه به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی 
کشور) واقع در خیابان ولی عصربالاتر از میدان ولی عصر نبش زرتشت روبروی فروشگاه 
قدس طبقه پنجم اتاق شماره ۰۰۸ مراجعه و فرم را تکمیل نمایید. 


انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران 


اکهی ادجمن نظارت بر انتخایات 
اتحادنه های صفی تهران در خصو ص 

انتخایات اتحادبه صبف نقاشان ساختمان 
براساس ماده ٩‏ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی درنظر است انتخاپات 
هیات مدیره اتحادیه صنف نقاشان ساختمان تهران برگزار گردد. 

لذا | داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنف مزبور دعوت به عمل می‌آید از 
فتوکپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی دیپلم 
متوسطه ویا دارا بودن مدرک پایان تحصیلات دوره راهنمایی (سیکل) جهت افرادی که 
سابقه عضویت در هيات مدیره اتحادیه را دارا می باشند. و دو سری فتوکپی از تمام 
صفحات شناسنامه و اصل شناسنامه به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی 
تهران مستقر در ساختمان شماره ۳ وزارت بازرگانی (ساختمان ستاد بسیج اقتصادی 
کشور) واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر نبش زرتشت روبروی فروشگاه 
قدس طبقه پنجم اتاق شماره ۰۰۸ مراجعه و فرم را تکمیل نمایید. 


انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران 


اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده صاحبان سهام مجتمع صنعتی 
دوچرخه سازی قوچان (شرکت سهامی عام) 
آساک دوچرخ 


بدینوسیله از کلیه سهأمداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان ( شرکت سهامی عام) 
که در ساعت ۱۷ روز شنبه ۸۲/۶/۲۸ در محل دفتر مرکزی این شرکت واقع در 
مشهد انتهای غربی بلوار سجاد نزدیک به پل پارک ملت ‏ روبروی ایستگاه تقلیل 
فشار گاز شماره 2۹ شرکت نمایید. 

۱¬ تصمیم گیری در خصوص کاهش و افزایش سرمایه شرکت 

۲- سایر مواردی که در صلاح مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است. 


هینئت مدیره مجتمع صنعتی دوچرخه‌ساری 
قوچان (شرکت سهامی عام) 


اکهی انجمن نظارت بر انتخابات اتحادنه‌های صنفی 
تهران در خصوص انتخابات اتحادبه صف 
تولید کنندگان و فروشندگان کلاه و لوازم ایمنی 
براساس ماده ٩‏ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی درنظر است انتخابات 
هیات مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان کلاه و لوازم ایمنی تهران برگزار گردد. 


لذا از داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنق مزبور دعوت به عمل می‌آید از 
تاریخ ۸۲/6/۲۱ لغایت ۸۳/۵/۲۱ با در دست داشتن شش قطعه عکس ٤<٦‏ جدید و دو برگ 


آگهی دعوت مجمع عمومی 


فوق العاده شرکت ملی انغورماتنک 
(سهامی عام) شماره ثبت ٩۱۶‏ 

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت ملی انفورما تیک (سهامی عام) می‌رساند 
جلسه مجمع فوق العاده شرکت راس ساعت ۷۰ روز شنبه مورخ ۸ در تهران 
به آدرس بلوار میرداماد - خیابان شنگرف - روبروی کوچه نهم تشکیل می گردد. 
سهامداران محترم و یا نمایند گان قانونی آنها برای شرکت در جلسه می توانند از 
بعدازظهر جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به آدرس: تهران - بلوار مپرداماد - 
ساختمان نگین شماره ۱8۰ امور سهام مراجعه فرمایند. 

دستور جلسه: 


فتوکپی پروانه کسب الگوی هیات عالی نظارت. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی دیپلم 
متوسطه ویا دارا بودن مدرک پایان تحصیلات دوره راهنمایی (سیکل) جهت افرادی که 
سابقه عضویت در هيات مدیره اتحادیه را دارا می باشند. و دو سری فتوکپی از تمام 
صفحات شناسنامه و اصل شناسنامه به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی 
تهران مستقر در ساختمان شماره ۲ وزارت بازرگانی (ساختمان ستاد پسیج اقتصادی 
کشور) واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر نبش زرتشت روبروی فروشگاه 
قدس طبقه پنجم اتاق شماره ۰۰۸ مراجعه و فرم را تکمیل نمایید. 


انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران 


۱- تصویب افزایش سرمایه شرکت به دویست میلیارد ریال از محل سود انباشته 
هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی (سهامی خاص) 
بد يذو سیله از کلیه سهامداران شرکت کارگزاری بدمه ایران خامین 


(سهامی خاص). جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 
۱۸ واقع در تهران. میدان هفتم‌تیر خیابان ملايرىپور. ساختمان شماره 


بسمه تعالی 
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص داوطلبان متقاضی 
کد رشته محلهای ۵۱۱۸و ۵۲۱۶از کد رشته امتحانی ۱۳۵۱ آزمون ورودی الک 
تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۲ زان ں رر 


از کد رشته امتحانی ۱۳۵۱ می رساند از آنجایی که براساس درخواست دانشگاه علم و صنعت ایران در کد رشته محلهای مذکور پذیرش دانشجو از 
طریق طرح آ.ت.ت صورت خواهد گرفت. لذا لازم است داوطلبانی که اسامی آنان در ذیل این اطلاعیه درج شده است برای شرکت در امتحان 
اسکیس که راس ساعت ۰ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۲ برگزار می گردد. به دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران مراجعه نمایند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 


۸ | آل رسول سیدعباس 


]> ۰ ۱ % 
کهی مزانده ده شمار ہ ۱۱۰/۸۲/۳۹۲/ک م 
۰۰ ۰ 
انواع خودرو مستعمل 
موّسسه ویژه کوثر در نظر دارد امکانات مستعمل ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش رساند: 
الف) تعداد کالا: ۲۰۰ دستگاه 
انواع خودرو مستعمل: پیکان «سواری و وانت» تویوتا وانت 040 و ۳0۷۰ تویوتا استیشن (۲0۲۰ و٥۴6۷‏ و٥٤۴6‏ ». تویوتا کالسکه 4۰ ۳6- تویوتا هایس - تویوتا سواری 
کارینا - تویوتا وانت هایلوکس - نیسان وانت - نیسان پاترول «استیشن و وانت» - مزدا وانت ۲۰۰ - بنز سواری ۲۳۰ - جیپ آهو استیشن - جیپ کا ام - مینی‌بوس رهرو - بنز 
مینی‌بوس ۳۰۹ - بنز کامیون خاور ۸۰۸ - ولوو کامیون - بنز کامیون ٩۱۱(‏ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ و ۲0۲4) ماک کامیون تریلی‌کش - آیفا کامیون - لیفتراک سهند - تراکتور رومان. 
ب) شرایط مزایده: 
-١‏ اهلیت قانونی. 
۲- متقاضی به محض اعلام برنده شدن مکلف است به ازای هر دستگاه خودروی سنگین ۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خودروی سبک ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و موتور سیکلت ۵۰۰/۰۰۰ ريال سپرده 
نقدی به فروشنده پرداخت نماید. 
۳- پس از پرداخت سپرده نقدی خریدار حق انصراف ندارد مگر آنکه از سپرده خود صرف نظر نماید. در این صورت سپرده او به نفع فروشنده ضبط خواهد شد. 
-٤‏ خریدار در هنگام عقد قرارداد مکلف است علاوه بر قیمت خرید خودرو ۲/ از قیمت فوق را بابت هزینه‌های جانبی مزایده به فروشنده پرداخت نماید. 
-٥‏ فروشنده در رد يا قبول پیشنهاد مختار می‌باشد. 
7- کلیه هزینه‌های پس از فروش و هزینه‌های شماره‌گذاری به عهده خریدار می‌باشد. 
ج) زمان و مکان: 


4۰ راس ساعت ۱۰ صبح تشکیل می شود دعوت ډه عمل می آید. 
دستور جلسه مجمع: 

۱- استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی. 

ء- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین دستمزد آنها برای سال ۱۳۸۲. 

۵ انتخاب روزنامه کتیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت. 

7- اتخاذ تصمیم درسایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است. 


هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی (سهامی خاص) 


فر ز انه سار | ٤‏ 
۵ | فررانه J‏ زمان برگزاری مزایده: روز یکشنبه مورخه ۸۲/٤/۲٩۲‏ ساعت ۸ صبح. 


مکان برگزاری مزایده: مشهد: انتهای خیابان فدائیان اسلام - نبش خیابان احد - معاونت فروش استان خراسان. 
تلفن‌های تماس: تهران ۰۲۱-٦٤٩۳۲۰۹۰-۱‏ و مشهد ۰۵۱۱-۳۶۱۸۳۸۶ 
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
(نوبت دوم) 


کانون بازنشستگان و موظفین سازمان بنادر و کشتیرانی به شماره 
ثبت ۱6۵۹۲ براساس مفاد اساسنامه مربوطه از اعضای محترء 
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۸ | فرهادی نسب افشار مجید 


o 
> 
3 
تس‎ 
1۳3 
۰ f 
1 
۵ 
ت‎ 
> 


<n 


۵۱ | قدسی مهرنوش 


«موسسه ویژه کوتر» 


قدیمراده لیلا 
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قدیری مجتبی 

قصرفخری سیدرتئوف 
قلی زاده قر اچه‌داغی بابک 
قلی زاده قر اچه‌داغی بابک 
کاشانی‌جو خشایار 

کریمی فاطمه 


گوانجی بهروز 


۵۲۱ | زندی‌گوهرریزی گلزار 


۸ | زنگنه عبدالوهاب Va‏ 


۵۲۱ | شالچیان حسام 


مد 


يد 
| ۵ | 0 
| ع ]| << 
هد | هم | > 


دعوت به عمل می آورد تا درجلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 
که راس ساعت ۳ روز سه‌شنبه ۱ تیرماه ۱۳۸۲ در سالن رستوران 
سازمان بنادر و کشتیرانی. واقع در خیابان انقلاب شماره ۷۰۱ 
تشکیل می‌شود. حضور به هم رسانند در صورت حضور نمایندگان 
اعضاء در مجمع. همراه داشتن معرفی نامه الزامی است. 
دستور جلسه: 

۴ استماع گزارش هيات مدیره 

* استماع گزارش بازرس 

* بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۸۱ 
* انتخاب بازرس 
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آگهی مزایده 


شرکت سایپا دیزل سهامی عام 
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بنی‌ادم کامران ا۴۵ 


پورجوهری امیرحسین 
۱۳۸۴ 
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گوانجی بهروز 
ماستیانی حمیدرضا 


2 


کا 
فا 


۵۳۶ 
۹ 
۶ | پوینده علی 


۸ | مراتی امیرعلی ۱۹۳۴ 


ووی سی 


ع 
> 


۶۱۱۱ 


درنظر دارد تعدادی خودروی سواری و لیفتراک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برسا 

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت فرم شرایط مزایدہ از تاریخ درج آگهی به نشانی 
تهران کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج مراجعه و یا با شماره تلفتهای ۰۲٠٥۱۳-۱۷‏ اداره فروش تماس 
حاصل نمایند. 

مهلت بازدید و ارائه پيشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته می باشد. 

شرکت سایپا دیزل در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادات مختار است داشتن کد ملی برای شرکت‌کنندگان 


الزامی می باشد. 


اعضایی که تمایل دارند به عنوان بازرس انتخاب شوند بايد ضمن 
اعلام نامزدی خود مدارک مورد نیاز زیر را در یک نسخه تهیه و 
نسخه مذکور را تا ه روز قبل از برگزاری مجمع به نشانی میدان 
جهاد. وزارت کشور طبقه پنجم اتاق ۱۳ ارسال دارند. 

مدارک مورد نیار: 


۸ 
۵۱۱ | خلیلی‌ماهانی محمدرضا ۲۳۶۱ 


Py داودی ابوالقاسم‎ ars 


> 


یوار ۸۰ 
اا۵ | ودودی سیما ۱۶۳۹ 


۱- درخواست نامزدی برای انتخاب بازرس 
۲- فتوکپی آخرین حکم بازنشستگی 

۳- دو قطعه عکس ۳۶ 

4- فتوکپی کامل شناسنامه 


> 


۵° 
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اطلاعات 


مشکلات داخلی خود است. 


روابط عمومی هیئثت 

به a‏ حکم صادره 
اسر اتا اکر متا 
رئیس هیاءت فوتبال صنعت 
نفت» آقای مسعود معینی به 
سمت مدیر فنی تیم های فوتبال 
نفت تهران منصوب شد. 

برپایه این گزارش. وی 
عهده‌دار کلیه کادر مربیگری و 
عوامل فنی تیم ها و هیاءعت 
فوتبال خواهد بود. 


تمامی ازمایش های دوپینگ منلی بوده اسن 

تمامی آزمایش های صورت گرفته از بازیکنان تیم های فوتبال 
رولس ر املال ران کے اعام تن 

در پایان دیدار برگشت تیم های پرسپولیس و استقلال تهران در 
فصل گذشته رقابت های فوتبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران از 
۸تن از بازیکنان دو تیم ازمایش دوپینگ به عمل امد. 

بهنام ابوالقاسم پور» کریم باقری و علی انصاریان از تیم 
پرسپولیس و محمد خرمگاه» علیرضا منصوریان, على سامرهء پدالله 
اکبری و فرزادمجیدی بازیکنان بودند که ازمایش دوپینگ از آنان به 
عمل امد. 

ش رکت تیم وزنه‌برداری دانشگاه آزاد در 

مسابقات جهانی دانشجویان 

تیم وزنه برداری دانشجویان دانشگاه آزاد به نمایند گی 
دانشسجوبان دانشگاهها و موزسسات آموزشی عالی کشورمان برای 
شرکت در ششمین دوره مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری دانشجویان 
جهان که طی روزهای نوزدهم تابیست و دوم تیرماه در شهر پاویا 
واقع در ۱۵۰کیلومتری شهر میلان ایتالیا برگزار می شود» شر کت 
که 

در تیم اعزامی وزنه برداری دانشگاه ازاد محسن بیرانوند. 
محمد‌حسین برخواه و اصغر ابراهیمی. فربد کماجالی به عنوان 
sy‏ وان مر و 


ورود تیم ایران به بونان 


تیم بسکتبال جوانان ایران که به منظور شرکت در مسابقات 


جهانی این رشته عازم یونان شده بود» صبح دیروز وارد شهر 
سالونیکاء محل برگزاری این رقابتها شد. 

این تیم که برای عزیمت به یونان عازم زوریخ شده بود» پس 
در هتل «کاپ سیس) این شهر اقامت ری 

لاس ا کال وان رازن که با ۱۷ 
بازیکن و ۵ همراه راهی یونان شد. به شرح زیر است: 

ار در سرد ار ایا ای 
علی بهشتی, نوید زمانی» سیاوش منوری» یاشار محمدپور» طلوع 
باقری» اوشین ساهاکیان» علی شمس الدین» جابر روزبهانی» علی 
باهران و ارن داودی. 

همراهان: محمد مهد ی ایزدیناه (مربی)» ای ار 
(سرپرست» حبیب خحمجانی (داور» رضا مشحون (مدیر تیم های م 


چان اه 


تراسو کے انا ۶ 
TE‏ ات۴ 
ا در کلاسهای بین المللی 
اموزش کشتی به شرح زیر به 


ا 


بحرانی که باشگاه فرهنگی» ورزشی 
کل زمان هم برطرف 1 باشگاه 
مردمی و پرطرفدار همچنان درگیر مسایل و 


۱ مشکلات باشگاه پرسپولیس که با بحران مالی 
اغاز شد و با اعتراض بازیکنان و تهدید به اجرا 
گذاردن جک هایی که در اختیارشان بود ادامه 
یافت, اکنون به شکلی دیگر نمایان شده و آن هم 

4 (علی پروین» در این تیم است. 
با انکه هيات مدیره باشگاه به ویژه (اكبر 


پرسپولیس کی به آرامش می رسد؟ 


غمخوار» مدیرعامل آن به دفعات در گفت وگوهای 
مطبوعاتی خود از پذیرفتن پست مدیریت فنی 
توسط «پروین» خبر داده اند ولی وی تاکنون این 
مطلب را تایید نکرده اد 


اظهار نظرهایی که در این مدت کو تاه در 


فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) 
معرفی کرد: 
. سيد جواد رفوگر دبیر 
تهران 
.دکتر ضیاء معینی از لرستان 
و علی ابادی از اردبیل 
.رضا سیم خواه از مازندران 
عل اکبرنژاد از تهران 


مطبوعات مشاهده شده است و خط و نشان هایی 
که برخی از بازیکنان برای مدیرعامل و هیات مدیره 
این باشگاه می کشند و تهدید به گرفتن رضایت 
نامه و ترک این تیم از سوی برخی دیگر از بازیکنان» 
حکایت از ان دارد که تصدی پست مدیریت فنی 
به وسیله پروین هنوز در پرده ابهام ی 


معرفی اسامی مدرسین کشتی به فیلا 


E 

۰ مهدی محبی از کرج 

. اسفندیار زرافشانی از 
ماتا 

.ناصر نوربخش از لرستان 
ردیس ذد راسیون کشتی 
کشورمان در دیدار اخیر با رافی 
مار تینتی رئیس فدراسیون 


ا 


اردوی تیم ملی بسکتبال جهت شرکت 
در مسابقات اسیایی چین 


اردوی امادگی تیم ملی 
بسکتبال ایران برای شرکت در 
مسابقات جام ملتهای آسیا از 
روز دوشنبه ۲۳ تیرماه جاری در 
سالن بسکتبال مجموعه ورزشی 
ازادی تهران بر کزان می شود: 
ا 0 ۱ 
ملتهای آسیا شهریورماه سال 
جاری در چین برگزار می شود. 
اسا تفر ات وعروت :فده 
به این اردو به شرح زیر است: 
بهزاد افرادی» سعید تابش نیاء 
کرم احمدیان» سامان ویسیء 
اف فش کچ ص م ل 
بو تیم شرت e‏ 


هنردو ست» علی حسروی» 
حامد سهراب واد مهد ی 
کامرانی. سیامک وی حامد 
اسلا ميه» 
تیکخو اه بهرامی» 
ایمان زندی» مهدی دوانی زاده. 
حواد داوری» محمد ر ضا 
اسلامی. پویا تاحیک و سعید 
ا 

فعلا مربیگری این تیم را 
مصطفی هاشمی بر عهده خواهد 
داشت تا بعدا نناد ترایکوویج و 
مهران شاهین طبع نیز به جمع 
انها اضافه شود. 


آفاق اید ین 


محمد 


تاسیس مجمع پیشکسوتان فوتبال اران 


با انتخاب اعضای مجمع 


پیشکسوتان فوتبال ایران از سوی 


محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال» این مجمع رسماً گشایش 


یافت. 


تاسیس این مجمع به منظور ایجاد تسهیلات برای پیشکسوتان 


فوتبال صورت گرفته است. 


روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعضای این مجمع رابه شرح 


زیر اعلام کرد: 


ناصر نواموز (نایب رئیس فدراسیون فوتبال» غلامحسین 
حاسمیان و مهد ی از با تون (نماینده اجو چ فدراسیون). 


هدیه‌ای برای کودکسان مهتساب و برای شما 


چشم امید کودکان مهتاب به دستان نیکوکار شماست. اینان» فرزندان 
رنجور ادن آب و خاکند» رنجور ولی امیدوار. امددوار به باری شما که به 
آینده می‌اندیشید و نیکی را از نیاکان خود به یادمان دارید. 


سیاس دای نزرگ را دراي نعست ساامتی و نه شک انه ادن نعمت نه 
کودک ان مهتاب هدیه‌ای دهیم و چه بسا خود ندز پاداشی دریافت داریم: 


ای ار مسقفسان نس . 


به باری کودکان مهتاب بشتابیم و با نیکی خود به تاریکی‌شان روشنی 


وابسته به مؤسسه ارمغان بهزیستی 
جازه می‌دهید تا هدایای این 

طرح ملس را از محل چیه 
بر گاشا به سسکو کاران 


8 در تماد دفاتر پیستسسی و کو سک شای معنیر نیران 
8 کل عواید حاصله از این طرح جهت افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی 


هدنه ارمقان ستز: تهران: خنایان آفریقا: خبایان گل آذنن. شمارد ۳۹ تلفن: ۵ ۲۰۵۷۴ 


یک طلا سهم نوروری از مسابقات تونس بود 

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان اعلام کرد«اصغر 
نوروزی» مدال طلای ماده ۱۰ هزار متر راه‌پیمایی رقابت های 
جهانی کم توانان ذهنی را که در تونس جریان دارد» به گردن 
اوت 


زودتر از دیگر حریفان از خط پایان گذشت و بر سکوی نخست 
ایستاد و دوندگان کشورهای پرتغال و تونس در رده‌های دوم و 
سوم جای گرفتند. 
«حمید علی ابادی» دیگر دونده کشورمان در این مسابقات 
در رقابت های دو ۴۰۰ متر در مکان پنجم جای گرفت. 
پیش از این علی‌اکبر مهربانی بشار یک شر کت کننده 
کشورمان در دو ۱۷۰ متر با مانع به مدال برنز دست یافته بود. 


پیکر مرحوم فارسی به خاک سپرده شد 

پیکر پاک استاد «ابوالقاسم فارسی» بنیانگذار عکاسی ورزشی در 
ایران روز سه شنبه پس از تشییع در ورزشگاه شهید شیرودی در قطعه 
۴ بهشت زهرابه خاک سپرده شد.شادروان فارسی روز دوشنبه به 
دلیل سکته قلبی در بیمارستان مهراد تهران جان به جانان افرید. کمیته 
ملی المپیک اعلام کرد: مراسم سومین روز درگذشت استاد فارسی 
از ساعت ٩‏ تا ۱۰/۲۰ روز پنجشنبه هفته جاری و مراسم شب هفت 


آن شادروان روز یکشنبه (۲۳ تیرماه جاری) در مسجد نور واقع در 
میدان فاطمی بر گزار خواهد شد. 


اداره کل تربیت بدنی شمال شرق تهران اعلام کرد تیم 
کوهنوردی این اداره کل متشکل از ۶ نفر به قله ارارات در ترکیه 
صعود کرد.تیم کوهنوردی اداره کل تربیت بدنی شمال شرق تهران 
متشکل از محمدعلی ابوفاضلی, مارتین مهینی» علی زیباکلام» وحید 
عطایی» حیدر طاهرودی و حسن راحلان به قله ۵۴۰ متری ارارات 
صعود کردند.سرپرستی این گروه را «محمدعلی ابوفاضلی») برعهده 
داشت.تیم کوهنوردی اداره کل تربیت بدنی شمال شرق تهران پیش 
از این به قله البروس روسیه صعود کرده بود. 


دعوت شد گان به اردوی تیم ملی والیبال 

از ۱۶ بازیکن برای شرکت معززی خواه» محمد شریعتی» 
دراو مرحله اردوی اماد گی مید جح نید مد 
شرکت در رقابت های اسیایی 
این رشته دعوت ده عمل 
آمد. مسابقات والیبال قهرمانی 
آسیاء شهرپورماه سالجاری در 
چین برگزار خواهد شد.اسامی 
دعوت شدگان به اردو عبارت 
شتا از:پیمان ابر بهنام 
محمودی» محمد تر کاشوند. 


ی محمو د 
افشار دوست علیر ضا هبودی» 
محمد منصو ری » عہاس 
فاسمیان رحمان محمدی راد 
افشین اولیایی. احسن الله 
ر ۶ 

سرمربی: پارک کی وون 

مر ج مصوری 

کمک مربی: عباس برقی 
خامنه 

سر پر ست : محمد حسین 
حسینی 


سایعه ذروس منچستریونایند قیمت سهام را بالا برد 
انتشار شایعه فروش منچستر یونایتد به طور ناگهانی موجب افزایش 
ارزش سهام این باشگاه در بازار پورس لندن شد. 

روز گذشته ارزش هر یک از سهام این باشگاه با ۱۰ درصد افزایش 
ناگهانی به ۵ پنس رسيد که این ميزان تالا رین بهای این سهام 
طی دو سال گذشته است. این افزایش بهای سهام ارزش کنونی 
ی ای رر ی وس و 

افزایش ناگهانی بهای سهام منچستر یونایتد به دنبال انتشار 
شایعات مختلفی در مورد احتمال فروش ان به یکی از دو خریدار 
جدی روسی و انگلیسی صورت گرفته است. 


| رور 


اما 
شده تا «گابریل میلیتو» مدافع 
آرژانتینی ها را از تیم باشگاه 
(ایندیندنته» به «سانتیاگو برنابو‌ی 
شهر مادرید فرآخواند. 
- این بازیکن ملی پوش 
ارژانتینی در این پست جایگزین 
(فرناندو هیرو» کاپیتن سابق تیم 
وتال مادرید خواهد شد که 
حندی قبل مسئولین مالی باشگاه 
حاضر به تمدید قرارداد او نشدند. 
(«میلیتو»ی ۲۲ ساله در ازای 


قراردادی چهارساله راهی مادرید 
خواهد شد. 
۱ 0 به دنبال عدم حضور 
اءث.میلان در یک تورنمنت 
چهارجانبه فوتبال در آمریکا تیم 
«(بو کاجونیورز» قهرمان امریکای 
لاتین جایگزین این تیم در این 
رفانھا دک دیل 

اولین بازی این تورنمنت 
ميان «بو کاجونیورز» و «سلتیک 
گلاسگو» در روز ۲۵ ماه جولای 
(جمعه ۳ مردادماه) در شهر 
(کلیو لند» و «کلو لند استادیوم» آن 
برگزار خواهد 

0 مسابقات فوتبال جام 
جهانی بانوان از ۲ سپتامبر اینده 
(شنبه ۲٩‏ شهریورماه) در آمریکا 
برگزار خواهد شد و ۶ تیم حاضر 
در این مسابقات در روز ۱۷ 
جولای (ب بتجشنبه. ۲۳ تیرماه) 
نمایندگان خود را به کالیفرنیا 
خواهند فرستاد تا در مراسم 


۵ 


ت 


چهار شنبه۱۸تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الا ول ۱۳۲۳ ٩ژوثیه‏ ۲۰۰۲-شماره۲۲۸۱۵ ۱ ۱ 


علت مرگ «مارک ویوین فوثه» بازیکن تیم ملی فوتبال 
همچنان در هاله ای از ابهام ق ار دار ای فوتاد -- تام ری 
می کرد در ۱۸ دقیقه مانده به پایان بازی نقش برزمین شد و جان 
مر تا رت رتست سس را ری ی رت 
مصاحبه مطبوعاتی گفت: پزشکان ورزشی و متخصصان قلب 


۹ تافو چيا 


ترغه کی این دید رها حضور 


داشتة ناشتد: 
انگلیس در نظر دارد تا باشگاه 


(شفیلد یونایتد» را با جریمه 
سنگین و محرومیت از دیدارهای 
خانگی روبرو کند. 

این جریمه فقط به خاطر 
کنترل تماشاگران برای این 
باشگاه در نظر گرفته شده است. 

در ديار دو تیم دسته اولی 
شفیلد ونزدی وشفیلد یونایتد دو 
تیم همشهری تماشاگران شفیلد 


یونایتد آشوب به پا کرده و 
مشکلات زیادی در این دیدار که 
در اغاز شال مسیحی ۳ ماه 
گذشته) بر گزار شده بود» وای 
بو جود اوردند. 

۵ البپدیو سیلوا» مهاجم ۳۷ 
ساله تیم «بواویستا» که سه سال 
قبل از برزیل راهی این تیم شده 
ات مورد نظر دست اندرکاران 
اسپورتینگ لیسبون قرار گرفته و 
با اة مر بو طه پیشنهادی 
وسوسه انگیز جهت انتقال به این 
تیم به وی داده است. 


۳ 


۵ «فیلیبه تروسیه» مربی 


فرانسوی تیم ژاپن در جام جهانی 
۲ که باعث گردید ژاپن به 
بهترین نتایج خود در تاریخ 
حضورش در جام‌های جهانی 
دست یابد» رسما مربیگری تیم 
قطر را به عهده گرفت. او امشب 
به قطر وارد خواهد شد و قرارداد 


کنند.وی افزود: با این حال به احتمال زیاد علت مرگ فوتبالیست 
کامرونی مشکلات قلبی و طبیعی بو ده است.«لوران روسل)» و 
(کریستف تویره» دو متخحصص قلب در شهر لبون فرانسه نیز 


رو 


این دو پزشک اعلام کردند که آزمایش اکوگرافی از قلب 
یکی از ازمایشات اجباری برای ورزشکاران است و «فوثه» نیز 
حتماً این آزمایش را انجام داده است. 


ریم سال ان وا فرداشب در 
© (رومان ابر اموویچج» 


میلیارد روسی که به تازگی 
مسئولیت باشگاه چلسی انگلیس 


رادرک گرفته ست درک 


نشست جندین ساعته با سون 
گوران اریکسون» سرمربی تیم 
ملی انگلیس مربیگری باشگاه 
چلسی را به او پيشنهاد کرده و 
اس درخحواست ده دلیل 
مسئولیت «اریکسون» سوئدی در 
تیم ملی انگلیس از سوی وی 
مورد موافقت قرار نگرفت. 

۵ آینده ایدیور گودیسون» 
مهاجم ۲۴ ساله ایسلندی چلسی 
در این تیم زیاد مطمئن کننده 
نیست و بعید نمی باشد که 
فرارداد جدیدی به او پيشنهاد 
شود. 

صاحب روسی این باشگاه 
خواهان تغییر و تحولات زياد در 
این تیم می‌باشد که گویادر اولین 
اقدام گریبان این ایسلندی را 
گرفته است. 

۵ «آلیویو سیسه» کاپیتن ۳۷ 
ال کی لی س ال در رای 
جام جهانی ۲۰۰۲ که در اختیار 


۲ ,2 7 
تمر ينات | ین تیم ده یت 


قرار بود تا اورا با 
جر يمه ا 
در این باره روبرو 
و ای 
۱ تکار رن این 
#۶ بازیکن در راه 
اقامت در زادگاهش باعث شد تا 
همه چیز پایان یابد. 

0 «ب و کاجونیورز» قهرمان 
امریکای جنوبی» دیشب اعلام 
کرد که انان ار رلیم) مهاجم 
پرزیلی و «لوئیز پیبرا) مدافع 

8 «کیث جیلسپی» مهاجم 
سابق تیم های منچستر یونایتد و 
نیوکاسل به جمع مردان تیم تازه 
صعود کرده «لیسترسیتی» ملحق 
کرد 

این بازیکن ۸ ساله تیم 
بلاکبرن با فراردادی ازاد راهی 
اش کدی مرو که 
زمانی به جای «اندی کول» از 
منچستر پونایتد به نیوکاسل 
واگذار گردید و لا بعد از سالیا 
شرایطی این چنین پیدا کرده 
است. 

۵ تیم ملی پرو مجبور است 
بدون دو بازیکن صاحب‌نام خود 
در برابر تیم ملی اروگوثه دیداری 
دوستانه داسته: ا 

«نوربرتوسولا نو» بازیکن 
ر و کاس ایر 
«(کلادیو پیزارو) مهاجم تک 
بایرن مونیخ این روزها در اختیار 
تیم های باشگاهی خود بوده و 
عملا نمی توانند پرو را در بازی 
دوستانه این تیم در برابر ارو گوئه 
که اواخر ماه جولای برگزار 
خواهد شد همراهی کنند. 

این دیدار به صورت رفت 
و فک در روزهای ۲۴ 
جولای در لیما پایتخت پرو و ۳۰ 
جولای در مونته ویدئو پایتخت 
ارو گوثه برگزار خواهد شد. 


ا 
Gt‏ ۳ 
۲ 


شهیده د کتر پروین ناصحی را 
بر تربت‌پاکش در صحن مطهر 


N 


می‌داریم. 
زمان: ینجشنبه ۱۳۸۲/۴/۱۹ 


ساعت ۴ بعدازظهر 


۱ 

انالله و اناالیه راجعون 
با اندوه فراوان در گذشت مر حومه حاجیه خانم قدسیه 
عالی داعی مادر همکار گرامی؛ جناب اقای د کتر شاپور 


باطلاع می‌رساند .مرأسم ترحیم آن فقیده سعیده روز جمعه 
۰ از ساعت ۱۱ الی ۰ درمسجدالجواد واقع 
در میدان هفت تیر تهران منعقد می گردد. 

ی همکاران در آن مجلس موجب تسلی خاطر بازماندگان و 
شادی‌روح ان فقیده سعیده خوأهد بود . 


هیئت مدیره» پزشکان و پر سنل بیمارستان مهر 


بانهایت تأسف و تألم درگذشت دردناك مرحوم مهندس 
سیداحمد پهبهأنی فرزند مرحوم سید کاظم بهبهانی فرزند. 
همسر٬پدرو‏ برادر مهربانمان‌ را به اطلاع ورم می‌رساند. 
مجلس ترحیم آن مرحوم روز پنجشنبه ۸۲/۳/۱۹ از ساعت 
۵ بعداز ظهر در مسجدال رضا(ع) واقع در خیابان 
شهید عشقیار» میدان نیلوفر بر گزار می 
فروهر نراقی -الهه کیارنگ - امیر حسین - شادی - هلاله 
بهناز - هنگامه - گلنار - محمودعلی بهبهانی - سارا 
فیروز فولادی . 
اکال تاسف و تالم در گذشت عزیزمان آقای مهندس 
احمد پهبهانی فرزند مرحوم سید کاظم بهبهانی را به اطلاع 
عموم 
مجلس ترحیم آن مرحوم روز پنجشنبه نوزدهم تیرما از 
ساعت ۳/۱۵ ت۴/۴۵ بعدازظهر در مسجد الرضا(ع) واقم 
تا امش مت( lS‏ 9 
نیلوفر بر گزار می گردد. 
خانواده‌های : بهبهانی - کیارنگ-نراقی -مشیری - 
فیروزفولادی- صدری-ملکی -بابایی - نوروزی - 
مصریان - فقیه-آشتیانی -عماد و سایر بستگان . 
با نهایت تأسف و تأثر در گذشت پدری دلسوز و همسری 
مهربان مرحوم پرویز پاشارابه اطلاع دوستان و آشنایان 
محترم می‌رساند. مراسم ختم آن مرحوم روز پنجشنبه 
۰۹ زساعت ۲ تا ۳/۳۰ در مسجد النبی(ص)واقع 
در انتتهای شیابان کار گر شمالی؛ مقابل کوی دانشگاه بر گز آر 
می گردد . حضور شماعزیزان باعث شادی روح آن مرحوم و 
تسلی خاطر بازماند گان می‌باشد . 
پاشا-یزدی- خلیلی فر -مقدم- حاجی لو- نیازمند - 
محمدزاده-امیرزاده حجازی - شکور - حامدی -رزاقی - 
پایمرد- خوشنویس - حسینی - پهلوان‌شریف - سعیدی 
- بيك پورهاشم جکیم جوادی - -هاشمی- جعفری- 
توسلی-یزدی مقدم-تهذیبی - پا کزاد -برادران-پازو کی 
و سایروابستگان 
باز گشت همه به سوی خداست 

پدرم جنت حق منزل و مأوای تو باد 

روضه خلد برین باغ مصفای تو باد 
پدرم حب علی در همه جاهم نفست 

مأمن خان علی(ع) موطن والای تو باد 
با اندوه بسیار دو ای کنر 
مهربان پدری دلسوز و فداکارء 
برادری مهربان از بیت خاندان 
رضویلر مرحوم مغفور حاج 
محمد رضویلر رابه اطلاع 
فامیل» دوستان و اشنایان بسیار 
ارجمند می‌رسانيم. به همین 
مناسبت مجلس ختم زنانه‌و 


مردانه ان تن روز ینجشنبه 


۹ ازساعت ۲۰۱۱۸ در حسینیه حضرت موسی ابن 
جعفر(ع ) واقع در میدان منیریه اول خیابان منیریه بر گزار می‌شود. 
ضمناً مجلس ختم مردانه دیگری در روز شنبه ۷۱ از 
اغات :۲۱ ا * ۰ صبح در مسجد آذربایجانیها واقع در بازار 
انتهای بازار کفاشها منعقد می‌باشد. حضور سروران گرامی باعث 
شادی‌روح مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف همسر و فرزندان و خانواده‌های : رضویلر - 
قاسمی نامدار - جعفری‌فر -توحیدی-قبا- کتانجی 
حقیقت تقی پور - مراغه چیان -ر حیقی - -فر ح بخش - 
جلیلی - در گهی -امامی - صدق لو - سر بلندی - خیابانی - 
حسین جی - بوسفیان -محمدی کلاهی -اسکندری - 
رفیعی -اسلامی‌فرد- سرابچی -مرتضوی میلانی -ارغند 
علی پور -ملکی - عطایور -مسعمارپور -روئین - 
دستمالجیان ‏ صالحی - مسنن‌زاده- حقیقت ‏ خادم 
حسینی - صدرالدینی - کوجی اصلی -اسدزاده - 
خسروشاهی -فتاح پور-عرفانی - قاسمپور - نورالهی - 
سحادی - کار کنان تکمیل صنعت ارا -هیئت مكتب الشهدا 

-هیئت موسی ابن جعفر و سایر خانواده‌های وابسته . 

دکتر کاظم رسولی د رگذشت 

باکمال تاسف درگذشت آقای د کتر کاظم رسولی را به 
اطلاع دوستانء تت و اکان ف رساك 
اس و دا ان روان ر ا عدا ر 
و را ر ی رافم دز 
تجریش اول خیابان فرمانیه» ایستگاه باغ نظر» کو چه شهید 
حسین حوری (ژاله‌سابق) پلاك ۶ برگزار می‌شود. 
همسر : ملیکه رسولی 
فرزندان : زهره-آذر-ضحی - ناهید - حسام - حامد - 
حامی و حافظ رسولی . 

خانواده‌های : رسولی -تولمی واقعی-نور شعاع حسینی 
شرقی -دهقان- سماواتی - حائری -بهارمست - 
فیروزابادی-صباغی - صدری -مرتضوی -نوربخش - 
داوران - جاجرمی -نعمتی - سماك - حداد -امید ظهیری 
و خانواده‌های وایسته . 


ینجشنبه ۸۲/۴/۱۹ از ساعت 


نله نله راجعون 
EDS‏ سمخ مهوت 
واقع در میدان نیلوفر بر گزار می گردد . 
همسر : محمد ابراهیم بهزادی 
فرزندان : د کتر فرامرز بهزادی -فرهاد بهزادی 
خانواده‌های : بهزادی و فروتن و سایر وابستکان و اشنایان 
با نهایت تاسف و تأثر در گذشت خواهر و خاله عزیز و مهربانمان 
خانم مشتری حسین زاده را به اطلاع کلیه بستگان» دوستأن و 
آشنایان می‌رسانيم .مجلس ترحیم» از ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ 
بعدازظهر روز جمعه ۰ در مسجدالغدیر وأقع در 
خیابان مير دامادء ن کار سی کر دا 
خواهر : ملوك 
برادر : حسین ۱ 
خواهرزاده‌ها : مظفر › مسعود» میتراو مرات 
خانواده حسینزاده و سایر خانواده‌های وایسته 
هوالباقی 
با نهایت تأثر و تالم در گذشت خانم فاطمه پهر مان همسر آقای دکتر 
محمدجواد بیرجندیرا در کانادا به اطلاع اقوام» دون انو 
همشهریان بیر جندی می‌رساند. بدین مناسبت مجلس یادبود زنانه و 
مردانه در مسجدالرضا(ع) واقع در میدان نیلوفر روز جمعه مورخ 
۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸/۳۰ منعقدمی گردد. حضور 
سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 
باژماند کان داغدار خو اهد شد: 
وب نید ین - پیر جندی کک تون - 
تا ااالیه راجعون 
با نهایت تامف در کات افتامن 


e‏ مر فصیح را به اطلاع 
ا را اا ن ان 


مراسم ترحیم آن شادروان روز 


وافع ۳ ۳ دک 0 1 
بر گزار می گردد. 
از طرف خانواده‌های داغدار : میرفصیح و وابستگان 
به نام خدا 


بانهایت تاسف در گذشت بانو ملکه صالحی طر خورانی 
همسر مرحوم سیدمحمود هاشمی را به اطلاع کلیه اقوام» 
دوستان و اشنایان می‌رساند. 
مجلس ترحیم آن مرحومه از ساعت ٩‏ الی ۱۰/۳۰ روز جمعه 
۰ در مسجد نور وافع در میدان فاطمی بر گزارمی گردد. 
فرزندان : عبدالرضیروانه-فریدون-فرشته- 
امیر حسن - -فیروزه 
خانواده‌های : صالحی - هاشمی - میر شکرائی - تمجیدی - 
هاشمی نژاد - حسابی -امیسری - تفضلی - مرزبان نیا- 
زالی‌زاده-بنائی و خانواده‌های واسته . 
انالله و اناالیه راحعون 
بدینوسیله فوت برادر بزرگوارمان مر و هوشنگ 
شهسواری رابه اطلاع کلیه بستگان و آشنایان و بویژه دوستان 
مهربان و محترم سیرجانی ان شادروان می‌رساند. مجلس 
ترحیم أن مرحوم روز جمعه ۸۲/۳/۲۰ در شهرستان سیرجان 
منعقد می‌باشد . تشریف‌فرمأئی سروران محترم باعث تسلی 
خاطر بازماند ان خواهد شد. 
خواهر-اقدس شهسواری 
پرادران-اير ج -ناصر -نادر شهسواری 
ریاهو) 
با چشمانی اشکبار و قلبی پراز درد در گذشت جانسوز و ناگهانی مادر 
عزیزمان اعظم رمضانی (جناپیان) را در خارج از کشور به اطلاع» 
فامیل و دوستان و همشهریان گرامی شهرستان‌های آمل, بابل و 
ساری می رساند . مجلس بزر گداشت و یادبود فقیده سعیده از ساعت 
۵ تا ۱۲/۴۵ روز ینجشنبه ۸۲/۴/۱۹ در سالن اجتماعات 
اا بای ا ان هر کتار 
حضور سروران گرامی بر گزار می‌شود. حضور عزیزان موجب 
تسلی خاطر بازماند گان خواهد شد. 
برادران و خواهر : حسین - احمد - شاپور - حورارمضانی 
(طاهری) . 
فرزندان : مهین - شهین - پروین -توران - شهلا - شید ا. 
دامادهاو عروسها : منصور طوسی - -مهندس احمد معظم - 
مسعود ایزدی حمید غنیان-زهرااسلامی-وزرین تا ج‌افشار . 
نواد گان : د کتر اریا-دکتر نادر-د کتر نیلوفر-د کتر آرزش- 
دک a‏ میترا-رو ید کتر 
سیاوش - پوراد -مهندس گلناز - نازنین -مهندس مرتضی - 
ارین -مهندس نوید-نریمان-یاسمن . 
خانواده‌های وابسته: رمضانی - جنابیان - طوسی - 
مهندس معظم - -ایزدی -غنیان - اسلامی -افشار - طاهری 
2 ی یری - جباریان - منتخب -میرهادی - میلانی - 
فرهنگی -مهاجرین - خزاعی -د کتر ظبیانی -د کتر 
گدازنده - د کتر قلی پور- مهندس توفیق - ارشدی 2 
هدایتی تو کلی -دکتر قاسمی 
هوالباقی 

دوست وهمشهری عزیز ما جناب آقای احمد رمضانی در غم از دست 
دادن خواهرشان خانم اعظم جنابیان (رمضانی) عزادار شده است. 
بدینوسیله به اطلاع همشهریان گرامی مقیم مر کز می‌رساند که مجلس 
ختم آن مرحومه ازساعت ۱۱/۰۰ ۱۲/۳۵ روز پنجشنبه مورخ 
اف ی ی و 

انجمن ادپی و فرهنگی e‏ 

دکتر ایرج کریمیا 
انالله و اناالیه راحعون 

باتهایت ونان در کدفت استباوس ا ا 
طلعت بنی ادم فرزند مرحوم علیمحمد بنی آدم (شریف الدوله) و 
همسر مرحوم آقای امیر حشمت‌الدین غفاری رابه آگاهی بستگان» 
توس نر اسان وای رضم | واوا ا م © 
۳۰ ۰ تا ۱۲ صبح روز جمعه ۸۲/۴/۲۰ در مسجدالغدیر واقع در 


بلوار میرداماد بر گزار می ود 
روانش شاد و یادش کا باد. 
پریرخ غفاری (ظهیرالاسلام)-دکتر ف رخ غفاری -مهندس 


خانواده‌های : غفاری اد م ظهیرالاسلام - خلیل زاده- 
باغ شمالی - صالح a‏ -وزیری-عسکری 
۔ دارو گر ۔ جواھری -شعبانی - سپهر -ر کنی - سخن سنج - 
فر نیا عتیقه ۔ عر فان ۔ ضیائیان - فاطمی - داعی - سیروس - 
نمازی- سنادی‌زاده‌و سایر وابستگان 


جهار شنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الاول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳ -شماره۱۵ ۲۲۸ ۵ 


انالله و انالیه‌راجعون 

ای دیده ببار چون پدر نیسست دگر 

ا ننا هه رین که بر اکر 
زان چهره‌پرتبسمش صدافسوس 

جز عکسی و ماتمی اثر نیست دگر 
زا کشا تسوبی خفن 
ناگهانی همسری مهربان و پدری 
دلسوز استاد فرزانه» مرحوم مغفور 
مسعود مخصوص فرزند على 
تقو ا ا و 
تعلیم و تربیت‌و مربی خردمندی 
بود را به اطلاع فامیل فرهنگیان و 
ا را و 
مرحوم‌روز جمعه ۰ ۱۳۸۲/۴/۲ 


اه e‏ ها موز سر افو ود مات 

یا میدان کاج منعقد می‌باشد. حضور شماسرورآن و عزیزان 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. 
مخصوص - عندلیبیان تهرانی و ساير بستگان و آشنایان 


او وا و 

+ | 
ا رن 
CDEP EI YT E ETN‏ 
es‏ ۱ 
eT‏ ین 
۹ از ساعت ۵ الی ۷ بعدازظهر در مسجدرضوان 
مس دی فیس زب برگزار می‌شود. 
روح آن مرحوم خواهد شد. هیئت قائمیه 


بانهایت REN‏ خانم اعظم رمضانی خواهر گرانقدر 
جناب اقای مهندس عباس رمضانی عضو هبات مدیره این مهندسی 
مشاور را به اطلاع می‌رساند . بدینوسیله اعلام می‌دارد مجلس حتم و 
قرو کد اش مدیم مایت ار شتاعت ۱۵ ۱۳/۲۵۰۵۱۱۱۸ روز 
پنجشنبه نوزدهم مرت یواست رل او کر مین توف 
خیابان ن عشقیار ‏ خیابان خرمشهر بر گزار می‌گردد. 

گروه ۴ مهندسان مشاور 
با نهایت تاسف و تالم در گذشت زوک ضاندان قاو استتاه 
میرابوالقاسم فارسی رابه اطلاع می‌رساند. به‌همین منظور 
مجلس یادبودی از ساعت ٩‏ الی ۱۰/۳۰ صبح روز پنجشنبه 
۹ بردرمسجد نور واقع در میدان فاطمی منعقد می‌باشد. 
مراسم شب هفت آن مرحوم روز یکشنبه ۸۲/۴/۲۲ از ساعت 
۳/۳۰ الی ۱۶ بعدازظهر در همان مسجد بر گزار می گردد. اميد 
است با تشریف‌فرمایی خود موجب خوشحالی بازماندگان شوید. 
از طرف همسر : مهری حاجیلو 
فرزندان : فرهاد-فر ح -فرشاد و سایر دوستان و اقوام 

باز گشت همه به سوی اوست 
مردی وارسته» صدیق» از تبار نیکان یکی از مؤسسین و 
بنیانگذاران کانون متخصصان ورزش و بازنشستگان سازمان 
تربیت بدنی» استاد میرابولقاسم فارسی به دیار باقی شتافت . 
از همه دوستداران ورزش دعوت می‌ شود تادر مجلس 
یادبودشان در مورخه ۸۲/۴/۱۹ روز ینجشنبه از ساعت ٩‏ الی 
7/۳ ۰ درمسجد نور واقع در میدان فاطمی شر کت فرمایند. 
کانون متخصصان ورزش و بازنشستگان سازمان تربیت بدنی 
انالله و اناالیه راحعون 

برادر عزیز ما آقای محمد امشه‌ای چشم از جهان فروبست و به 
عالم باقی شتافت. بعد از بر گزاری مجالس سوگواری آن مرحوم در 
رشت مجلس یادبودی هم در روز جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۲ از ساعت 
۵ بعدازظهر تا ۷/۳۰ بعدازظهر به نشانی زیر تشکیل می‌شود. 
عار د ا 
طبقه هفتم - اپار تمان شماره ۱۴ . 
شرکت بستگان» دوستان و اشنایان موجب تسلای دل دردمند ما 
خوآهد بود. 
منیره امشه‌ای (خاناکبر)-دکتر ابوالقاسم امشه‌ای - قدسی 
امشه‌ای -اسماعیل امشه‌ای 
خانواده‌های : امشه‌ای - خاناکسر - نعیمیاکبر و سایر 
خانواده‌های وایسته 


جهل روز گذشت 

ا ماه 
روز درگذشت ناگهانی و غم‌انگیز 
همسری مهربان پدری فدا کار و 
برادری ارزنده مرحوم شادروان 
حاج عباس احمدی‌زاده که 
تا اس 
هریش ار بزرگوارشان حاج على | 
مهدی‌زاده رابه اطلاع عموم 


دوستان و بستگان و همشهریان محترم می‌رساند. به همین مناسبت 
مجلس یادبودی روز جمعه مورخ ۰ از ساعت ۲/۲۰ الی ۶ 
بعدازظهر در مسجد صدریه, واقع در میدان خراسان» خیابان 
تورمهدی بر گزار می گردد. حضور سروران بزر گوار مانند گذشته که 
با ما همدرد بوده‌اند» مقدمشان را گرامی می‌داريم. 
از طرف : همسرو فرزندان -برادر و خواهر -نوه‌هاو 
برادرزاده‌هاو خواهرزاده‌ها 
خانواده‌های : احمدی‌زاده- مهدی‌زاده-عامری-ذاکری - 
عسگری و سایر خانواده‌های وایسته . 
حیف و آفسوس که پروانه چو پروانه پرید 

در میان گل و گلزار جنان جای گزید 
بوستان فلك قدس جو پروانه نداشت 

باغبانش به زمین امد و پروانه خرید 

8 به مناسبت بزر گداشت اولین سال 

دز کا شت مانری مه رانو 
ری الم رف کارا 
پروانه بهمجتی در روز پنجشنبه 
| ۸۲/۴/۱۹ از ساعت ٩‏ صبح الى 
۰ بر سر مزارش قطعه ۸٩‏ 
گردهم می آییم تا یاد و خاطره‌اش را 
گرامی داریم روحش شاد. 
حسن -هومن -ساناز سلیمی 


۰ ال ای کب سردا زر سکس موی کیان 
شمارا جستجو می کنیم و بااشك» اتش دل راالتیام می‌بخشیم 
۱۸ یر ماه‌باد اور خاطره ه تلخ دردناك از دست رفتن عزیزانمان 
سرهنگ حاج محمود کافی و همسرش میترا مجلل و دو 

غنچه پربرشان مهساو نیوشا کافی می‌باشد. 
دکتر مهدی کافی 


باز کشت همه به سوی خداست 
جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت جماران 
سردار خاد مالحسینی 
بانهایت تسف و تأثر hM‏ ا 
محترمتان تسلیت عرض نموده از خداوند منان علو درجات برای آن 
مرحومه و صبر و شکیبایی و طول عمر برای بازماندگان آرزومندیم. 
مر کز مقاومت بسیج ناحیه جماران 

جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت جماران 
بانهایت تأسف و تألم در گذشت والده محترمتان رابه شماو خانواده 
گرامیتان تسلیت عرض نموده» از خداوند منان علو درجات برای آن 
مرحومه و صبر و شکیبایی و طول عمر برای بازماند گان آرزومندیم. 
مر کز مقاومت بسیج ادارات و کار خانجات ناحیه حماران 
ی ار بایگاهوای ستاو مش باه بیس میب 
اطلاعات و شر کت ایرانحاپ 


#صل اس 
پرادر گرامی» جناب سرهنگ جلیلی 


ناخدا سيامك عرفانی 
جناب آقای فریدون هاشمی 
دو کشت ار دت الت کت سلامتی و بقای عمر خودو 
خانواده‌ات را آرزو داریم. 
کمال روحی گهر محمدرضا صداقت - جمشید شهایی 
جناب آقای مهندس فریدون هاشمی 
در گذشت مادر محترمتان را تسلیت عرض می‌نمائيم . 
همکاران شما در شر کت گریل 
خانواده محترم مرادی 
بنهایت تاسف و اندوهفراوان در گذشت ناگهانی مرحوم احمد مرادی را 
تسلیت عرض نموده» از در گاه خداوند متعال برای آن‌مرحوم علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و شکیبائی مسّلت می‌نمائيم. 
ا طرف: حسن علی شکری -عمه فاطمه مرادی و پسران 
حسین علی و عبدالعلی شکری و خواهران 
نله و انلیه راجعون 
برادر گرامی جناب آقای مهندس ساعتجی 
مدیریت محترم مسکن سازمان مسکن و شه رسازی استان تهران 
وو رت اقا ستاو هم رس 
نموده» برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و 
شکیبائی از ایز دمتعال مسُلت داریم 
هیئت مدیره‌و کار کنان شر کت سرمایه گذاری 
خانه گستر یکم 
جناب اقای ضیاالدین جلیلی و خانم گلکار 
ضایعه اسفناك و دردآور فرزند دلبندتان موجب تأثر و تأسف و اندو 
تمام ب بستگان گردید. بدینوسیله مراتب تسلیت مارا بپذیرید و در غم 
خود شریك بدانید از خداوندمنان برای جوان نا کام» مرو مین 
جلیلی آرزوی رحمت و غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان 
صبر و شکیبائی و استفامت می‌طلبیم. 
بهبهان ‏ خانواده‌های مشهدی نزاد» گلکار» معتقد» 
باغدار» دهدار» نصریان 
جناب آقای ابوالفضل اکرمی 
با نهایت تأسف در گذشت‌پدر گرامیتان رابه شماو خانواده مرم 
تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماند گان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماييم . 
همکاران شما در اداره بررسیهاو سیاستهای اتتصادی 
بانك مر کزی جمهوری اسلامی ایران 
جناب آقای مهندس رحمت الله مشیر فر 
با کیال تاسف»و تاثر در گذشت خواهر بزر گوارتان‌رابه حضر تعالی 
وخانواده ak‏ تسلیت عرض نموده» برایتان صبر و شکیبائی 
علیر ضا ناصر معدلی و بانو 
جناب آقای مهندس ر حمت الله مشیر فر 
با کمال تاثرو تاسف در گذشت خواهر ارجمندتان را به جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده» اجر وشکیبائی برایتان 
خواستاريم. محمود گوهرین و بانو 
جناب آقای مهندس رحمت‌الله مشیرفر 
پاک تانت و کف سرا کسا ماهس ما رخازان 
محترم تسلیت عرض می‌نمائیم . 
مدیران و کار کنان کارگاه تونل رسالت شر کت پرلیت 
جناب آقای مهندس رحمت‌الله مشیرفر 
با کمال افعو ناد در کذشت راهن کر امانا به جنابعالی و 
خانواده محترم تلت غر ص موده از خداوند متعال ا 
وعلو درجات برای آنمرحومه و صبر جمیل و اجر جزیل 
از طرف مدیران شر کت پرلیت 
علیر ضاناصر معدلی - محمود گوهرین -ایرج بيات 
نجات الله مرو جی - محمدحسن ناصر معدلی 
جناب آقای مهندس رحمت‌الله مشیرفر 
با تاسف فراوان در گذشت خواهر گرانقدر تان را به جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمائيم . 
کلیه کار کنان شر کت پرلیت 


آرزومندیم. 


جناب آقای مهندس رحمت‌الله مشیرفر 
با کمال تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده از ایزدمنان آمرزش و علو درجات برای آن روانشادو صبر و اجر 
برای بازماندگان محترم مسئّلت می‌نمایم . محمد کاظم بقائی 
جناب آقای د کتر نورالدین ظهیرالاسلام 
ا وا ای ان و 
صمیمانه تسلیت عرض نموده» از خداوندمنان برای آن مر حومه علو 
درجات و برای بازماند گان ر صبر و شکیبایی خواستاريم ۰ 
پزشکان - هیئت مدیره‌و کار کنان بیمارستان مدائن 


جتاب ای e‏ 
جنات آقای احمد حرازی 
الست کەی ماو دان ¿ صالح را یکان یکان به نزد خویش 
فرا می‌خواند. به دیدار جانان شتافتن شادروان سیدولی کافی را 
به شماء خانواده‌های محترم و سایر ن فا می گوئیم» 
روانش نادو یاد کر اف باد حامعه یزدی‌های مقیم تهران 
مدیریت محترم و ارجمند جناب آقای ایر ج جاوید 
۱ سر کار خانم رویا جاوید 
با کمال تاسف و تاثر مصیبت‌وارده را از صمیم قلب تسلیت 
عرض نموده و از در گاه‌پروردگار متعال برای جنابعالی و خانواده 
محترم صبر و سلامتی مسثلت می‌نماید. 
ابراهیم سالور -میریعقوب شهلافر -ابراهیم ر جبی 
بر ادر ار جمند جناب آقای حاج ایر ج جاوید 
مدیریت محترم موسسه اطلاعات و ش ر کت ایرانچاپ 
همکار محترم سرکار خانم جاوید 
با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده‌رابه شماو خانواده‌های 
محترمتان تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مر حوم 
مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 
خواستارنم: سازمان آگهی‌ها 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
همکار گرامی و مشفق عزیز جناب آقای ایر ج جاو ید دامت‌عزه 
با نهایت تاثر و تاسف در گذشت فقید سعید بر ادر همسر محتر مه‌تان 
را به حضور جنابعالی و خانم و فرزندان آن‌مرحوم و کلیه بازماندگان 
آن مرحوم تعزیت‌و تسلیت عرض نموده» سلامتی همه بازماندگان 
رااز درگاه حضرت احدیت مسئلت می‌نماییم . 
با احترام کانون بازنشستگان بانك کشاورزی 
جناب آقای ایر ج جاوید عزیز اررجمند و گرامی 
با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را به جنابعالی» همسر گرامیتان 
و خانواده‌های ی تسلیت عرض نموده» از خداوند منان برای 
آن مرحوم آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
مسئلت می‌نماييم . 
هیئت مدیره شر کت خدمات مشاوره‌ای جمع ‌اندیش 
برادر ار جمند جناب آقای حاج محمدعلی عزیزی 
مدیریت محترم حراست سازمان بهشت زهرا(س) 
و شهرداری حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) 
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایيم . 


مدیرعامل» مار تم پرسئل و روابط عمومی سازمان 
بهشت زهرا(س 
سر کار خانم منیراعظم شجری 
رک ارانن ا کر سس ادا ات 
می‌ گوييم . برای آنمرحوم طلب غفران و شادی‌روح و برای 
ادلی وخار هنتخ ط رل عبر جباتتاافت ارزو درون 
هیأت مدیره» پزشکان و پرسنل بیمارستان مهر 
بسمه‌تعالی 
او برای ما هميشه زنده است 
SSE‏ م جناب اقای استاد 
قاسم فارسی پرر گمرد تاریخ ورزش و یکی ازبنیانگذاران کانون 
اه و a‏ مرن فا را E‏ 
کو ا و و و تا سوت تا 
ورزش کشور تسلیت می گوئیم. یارندی- طاهری 
جناب اقای د کتر ا نائینی 

ED a E 
میا تن‎ 
بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئّلت داریم.‎ 

ساری-دکتر حسین رهجوو بانو 

جناب آقایان مهندسین امین و حسن فیوضی 
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده‌را تسلیت عرض نموده از 
خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 
محترم صبر و شکیبائی ارزو دارم . رضاایکانی 
همکار گرامی سر کار خانم سودابه همتی 
با نهایت اور راگن اسان وا ای رن دز از 
خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و شکیبائی مسئّلت می‌نمائيم . 
گروه کارشناسان ایران 


سر کار خانم زهراولدان 
۱ مدیریت محترم مالی شر کت متن 
با نهایت تاسف مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم 
ی نات شر کت متن نیرو 
خانواده محترم کار کیا 
دان دو ار ر وی هش مت وتو انار ایهبازماند ان ان واناد 
جامعه هنر کشور تسلیت می گویم . 


سیاسکگز ار ی 


خدايا رضائيم به رضای تو 

ضمن تقدیر و تشکر فراوان از همه دوستان» آشنایان» اقوام» اهل 
محل.کسبه و شماسروران ارجمند که از راه دور و نزديك با 
حضور در مرأسم تشییع» تدفین ترحیم و اظهارهمدردی نسبت به 
در کشا مان شادروان عباس خدابنده لو موجبات تسلی 
خاطر با زماندگان و شادی روج آن فعز و م رافراهم نمودید. 
بدینوسیله مراتب تشکر و امتنان حود رااز مسئولین محترم 
هوانیروز و شر کت فنرسازی زر مجدداً اعلام می‌دارد. 
١۔امیرفرماندهی‏ محترم هوانیروز 
۲_امیرجانشین معاونین» مدیران» فرماندهی حاوابه و 
عقیدتی سیأسی هوآنیروز 
۲-روسا تسم ۲ بازرسی نزاجاو هوانیروز» مسئولین 
آموزش هوانیروز در ستاد کل سماجاو نزاجا 

۴-پرسنل ستاد هوانیروز بویژه کار کنان معاونت آموزش‌وپژوهش 
۵.فرماندهی و پرسنل پایگاههای ااا ا 


بایگاه تهرأن و یشتیبانی هوانیروز 
من |. . التوفیق 
از طرف خاندان خدابنده‌لو 
تشکرو سپاسگزاری 


بدینوسیله از همراهی» همدردی و ابراز محبت دوستان, 
اشتایان» همکاران و سروران گرامی که از راه دورو نزديك 
او 1[ کی 
آگهی در روزنمه و ارسال گل ابراز همدردی نرد ان 
محمود گوهرین و بانو 


کو کر ی ر رس ادن تست 
مسأله زندانیان فلسطینی 


نخست وزير فسطین دیدار 
خود را با «شارون» لخو کرد 


تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

یک منبع نزدیک به نخست وزیری دولت فلسطین. دیروز 
(سه شنبه) گفت که «محمود عباسی». نخست وزیر» دیدار خود را با 
«اریل شارون». نخست وزير رژيم صهیونیستی که قرار بود روز 
چهارشنبه برگزار شود لغو کرده است. 

خبرگزاری فرانسه از راما... بدون اشاره به نام منبع خود به نقل 
از وی افزود: «محمود عباس» که قرار بود روز چهارشنبه با شارون 
ديار کتل در ار اض به نوع برخورد اسرائیل با مساءله زندانیان 
فلسطینی این دیدار را لغو کرد. 

این منبع به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. 

از سویی امریکا دیشب (سه شنبه) بار دیگر بر حمایت از «محمود 
عباس»» نخست وزير دولت فلسطین که کمیته مرکزی «فتح» به اتفاق 
ارا درخواست استعفای وی رارد کرد تاکید کرد. 

به گزارش خب ر گزاری فرانسه» «فیلیپ ریکر» سخنگوی وزارت 
خارجه امریکاء اعلام کرد: موضع ما حمایت از «محمود عباس»» 
تست وزير دولت فلسطین تفع 

همچنین به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از 
بیت المقدس و در اقدامی بی سابقه» ۱۶ تن از اسیران فلسطینی روز 
سه شنبه در اعتراض به ادامه بازداشت خود در یکی از زندان‌های 
رژیم صهیونیستی اقدام به خودکشی دسته جمعی کردند. 

این حادثه در زندان «کادوسیم» نزدیک شهر «طولکرم» در شمال 
کر انه باختری رود اردن روی داد و اسیران معترضص تعدادی مخ و 
تکه‌های اهن را بلعیده و مواد شیمیایی پاک کننده در انبار این زندان 
رانیز سر کشیدند.به دنبال ان حادثه این ۱۶ اسیر به یکی از مراکز 
درمانی نظامی رژیم صهیونیستی برده شدند.در این اوضاع 
«گردان های شهیدان الاقصی» شاخه نظامی جنبش افتح» به مسئولان 
دولت خود گردان هشدار داد که ازادی همه اسیران فلسطینی و رفع 
محاصره «یاسرعرفات» شرط رسیدن به هرگونه راه‌حل است. 

گردان های الاقصی همچنین با انتشار یک بیانیه از دیدارها و 
گفتگوهای صمیمانه برخی مسئولان دولت خودگردان با رژیم 
صهیونیستی درحالی که سرنوشت اسیران تاکنون روشن نشده انتفاد 
کرد و آن را نشانگر فرصت طلبی انان دانست.«یاسر عبدربه» وزیر 
امور کابینه دولت فلسطین نیز نامه سر گشاده‌ای درباره وضعیت 
اسرای فلسطینی منتشر کرد.به گزارش شبکه تلویزیونی فلسطین, 
این نامه سرگشاده خطاب به افکار عمومی جهان و سازمانها و 
مو سساتی که به امور اسراو زندانیان رسیدگی می کنند و نیز خطاب 
به نمایند گیهای دییلماتیک نزد تشکیلات خود گردان نوشته شده و 
در ان از تصمیم رژیم صهیونیستی به ازادی تنها ۲۵۰ تن از اسرای 
فلسطینی از بازداشتگاه های اسرائیل. سکن گفته شده است: 


صاحب امتیاز: شرکت ایرانچاپ مو سسه اطلاعات 


مدیر مسئول: سید محمود دعاتی 
تیا :۲۳۰۰۰۰ خه 


نشانی:تهران ‏ بلوار میرداماد ‏ خیابان نفت جنوبی ساختمان اطلاعات 


تهران کد پستی ۱۵4۹۹2۱۱۹۹ 

پست تصویری تحریریه ۲۲۵۸۰۳۲ 
تلفن: ۲۹۹۹۹ 

پست تصویری آگهی‌ها ۲۲۲۳۰۷۰ 
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پست الکترونیکی:01221)6(61161221.0000اه 
شبکه اطلاع رسانی: //۱۹٤.1۱۷.1٥.۸‏ :117۳ 
تلفن : ۲۹۹۹۳۵۳۶ - ۲۲۵۸۰۰۷ 


چهارشنبه هجدهم تیر ماه۱۳۸۲ 
نهم جمادی الاول ۴۲۴انهم ژوئیه ۰۳ ۳۰ 


غروب آفناب ۰ دقيقه 
اذان مغرب ۰ 3۳۶ فبقه 
اذان صبح (فردا) ۴ و ادقیقه و ۷اثانیه 
طلوع آفتاب (فردا) ۵و ۵۶دقبقه 
ظهر شرعی (فردا) ۳ ۰ دقیقه 


کسترش موج نارضایتی عمومی از عملکر د اشغالگر ان در عراق 


تهران ۲ واحد مر کزی حبر: 

در بی شکست امریکا در برقراری 
صلح و ثبات در عراق» نارضایتی 
عراقی ها از نیروهای امریکایی روزبه 
روز در حال افزایش اش 

به گزارش شبکه تلویزیونی المان؛ 
نظامیان امریکایی هر روز با تهدید جدید 
باعث شده است آنها در حالت آماده 
باش کامل قرار گیرند. 

گوینده تلویزیون المان افزود: ساده 
اس و میم که ان 
جانب نیروهای وفادار به صدام صورت 
کر 4۶ ات 

وی تصرح کرد: براساس شایعات 
موجود در عراق» گروه مقاومتی در عراق 
تشکیل شده است که حملات 
طراخی هی کند. این حروه همکرن, ات 
نیروهای وفادار به صدام بو ده و با 
ترکیبی از عراقی های ناراضی از حضور 
باشند. در همین حال. شبکه خبری 
«الجزيره»» دیروز نوار ضط شده 
جدیدی رااز «صدام» رئیس جمهوری 
ان ی ای 
اشغالگران دعوت کرده بود. پخش 
کرد. صدام در این نوار از عراقی ها 
امریکایی و انگلیسی که عراق را به 
اشغال خود درآورده اند ایستاد گی 


سابق عراق روی آوردن به عملیات 
زیرزمینی را مناسب ترین شیوه مبارزه 

از طرفی» «پل برمر» حاکم 
غیرنظامی امریکا در عراق» دیروز و در 
حسین» اعلام کرد که صدام درنظر وی 
تمام سل شید تاد 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
بغداد؛ برمر گفت: با توجه به جایزه تعیین 
شده یرای پیدا کردن صدام» به نظر 
می رسد که حلقه محاصره وی» هر 


ماه از سقوط رژیم صدام حسین 
می گذرد. حوزه علمیه شهر مقدس 
نجف» دیروز با انتشار بیانیه ای» نیروهای 
آمریکایی و انگلیسی را به کوتاهی در 
امر بازسازی عراق. متهم ره 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
بغداد؛ در بیانیه حوزه علمیه نجف امده 
است؛ نیروهای آمریکایی و انگلیسی, به 
بهانه اينکه امنیت در عراق هنوز تامین 
نشده است. به تعهدات خود در قبال 
بازسازی این کشور عمل نمی کنند و 
این در حالی است که حدود سه ماه 
ات کر این کشور در اختیار این 
نیروها قرار دارد.با این وجود «سرجیو 
ویرا دوملو» فرستاده ویژه سازمان ملل 
به عراق, اعلام کرد که این سازمانء 
نقش بسیار فعالی برای زمینه سازی 
ایجاد شورای حکومتی در عراق» همراه 


به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
پاریس؛ وی در جریان گفتگو با اخرین 
شماره روزنامه (فیگارو» جاب پاریس. 
افزود: سازمان ملل هیچ نقشی در 
اما نقش بسیار فعالی در روند تشکیل 
شورای حکومتی و بویژه تعریف 
وظایف ا شوراء ایفا کرده اش : 

در این میان» شاهدان اعلام کردئل 
که افراد ناشناس طی دو مرحله. با 
خمپاره به مقر نیروهای امریکایی و یک 
کامیون نظامی امریکا در (فلو جه) در 
عرب بغداد» حمله کر دنك 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
فلو جه؛ به گفته شاهدان» یک گلوله 
«آر.پی.جی» به مقر نیروهای آمریکایی 
در مرکز شهر فلوجه اصابت کرد که 
باعث اتش سوزی شد. 

شاهدان از شمار تلفات احتمالی 

همین منابع افزودند که در پی این 
حمله که شب گذشته ر داد. نیروهای 
امریکایی همراه با خودروهای زرهی» 
در سر اسر منطفقه مستفر شد ۲ 

این در حالی است که لحظاتی بعد 
نیز یی کامیون نظامی نیروهای 
آمریکایی بر اثر اصابت یک گلوله 
(آر.پی.جی» دجار ۳ سوزی شد. 
فصن ره ی رازن 
امریکا اعلام کرد که یک سرباز 
امریکایی که در جریان درگیری های. 
عراق بر اثر اصابت گلوله زخمی شده 


فرانسه؛ فرماندهی مرکزی آمریکا با 
خاطرنشان ساخت. یک سرباز امریکایی 
و کی و 1 
جراحات. کشته شد.وزارت دفاع 
انخلیس دیروز اعلام کرد: در پی شلیک 
یک تک تیرانداز به سوی نیروهای 
کی مت د کوب راک 
تا تم بو د » هدف قرار گرفت و 
بلندیایه وزارت نفت عراق دیروز گفت 
که خط لوله اصلی امتداد یافته از این 
کشور به ترکیه در نتیجه وقوع انفجار 
در اوایل هفته جاری, بار دیگر خسارت 
اه 


به گزارش خبرگزاری رویتر از 
بغداد» وی از این اقدام به عنوان یک 
حرابکاری سیاسی نام برد. 

در این حال نظامیان امریکایی با 
قتل فجیع یک عراقی در شهر «الرمادی» 
خشم ساکنان این شهر را برانگیختند. 

روزنامه «القدس العربی» در شماره 
دیروز خود در اینترنت نوشت: نظامیان 
امریکایی با تیراندازی شدید به اتومبیل 
این عراقی» وی را به قتل رساندند. 

شدت تیراندازی به حدی بود که 
باعث جدا شدن سر مقتول از بدنش 
شد. شمار زیادی از ساکنان شهر الرمادی 
پس از این حادته» اطراف اتومبیل مقتول 


جمجمه وی که در ميان شيشه خرد 
شده حلوی اتومبیل افتاده بود نگاه 
می کر دند. 

همچنین سه دانش آموز عراقی به 
سبب انفجار یک بمب خوشه ای 
باقيمانده از زمان جنگ, در کربلا کشته 
اد لسن دیروز وعده دادند که تراق 
هر گونه اطلاعاتی که به بازداشت 
عاملان حملات در بغداد منجر شود. 
۰ دلار پاداش می دهند. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
بغداد» روزنامه «الصباح» چاپ بغداد که 
این خبرافزود: اگر اطلاعات داده شده 
مهم باشد. میزان این پاداش افزایش 
می یابد. 

از سوی دیگر» دهها دانشجوی 
عراقی دیروز در بغداد در اعتراض به 
بازداشت یکی از همکلاسی های خود 
ماه کل ند صورت رت دس به 
تظاهرات زده و خواستار آزادی وی 
شدند. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
بغداد» تظاهر کنند گان که در برابر هتل 
فلسطین 
پلا کاردهایی دردست داشتند که برروی 


دجم 3 ۵ 


بو د دك 
ان نوشته شده بود: «ما خواستار تعیین 
«(دصر ت محمد عامر 


عبداللطیف» دانشجوی دانشکده علوم 


لام مک 
اساسا ۳۳۲۲۲ واود 


راهبرد جعلی آمریکا 


هفته نامه «اسپرسو» چاپ ایتالیا نوشت؛ آمریکا و راهبرد جعلی این 
کشور مبنی بر «ایجاد جنگ برای ایجاد صلح» در کشورهای افغانستان و 
عراق شکست خورده است. 

(جورجو بوکا» یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران ایتالیا در هفته نامه 
اسپرسو نوشت؛ تجربه وزارت دفاع آمریکا از دو راهبرد متفاوت در اشغال 
کشورهای دیکر ناکام مانده, زیرا موفق به برقراری امنیت در افغانستان 

وی می افزاید: در نخستین راهبرد آمریکا مبادرت به اشغال سبک 
کشور افغانستان کرد و بعد از فروکش کردن عملیات اصلی, شاهد این 
موضوع هستیم که ۵هزار نظامی خود را در این کشور مستفر کرده» ولی 
انان نتوانسته اند به مفاومت ها پایان دهند. 

آمریکا فقط توانسته با همکاری نظامیان دیگر کشورهاء امنیت را در 
شهر «کابل» پایتخت افغانستان برقرار کند و بعضاً در عملیات انتحاری 

علاوه بر این وضعیت. هر روز که می گذرد» تنش و تشنح بین مردم 

اسپرسو می نویسد؛ راهبرد دوم «پنتاگون» اشغال سنگین و فراگیر 
دارند» ولی هر روزه شاهد وقوع عملیات عليه این نظامیان هستیم. 

این مقاومت ها سبب شده که تعداد قربانیان امریکا بعد از اشغال 
عراق» به مراتب بیشتر از نظامیان امریکایی کشته شده در جریان جنگ 

(جورجو بوکا» در ادامه می افزاید: اشغال عراق و افغانستان آسان 
بود» زیرا هواییماها با بمباران‌های سنگین» اجرای عملیات اصلی را برعهده 
داشتند, ولی اکنون امریکابا مشکل روبرو شده» زیرا کنترل این کشورهای 
وسیع. سخت است و مردم نیز در مقابل اشغالگران» مقاومت می کنند. 
۱ وی همچنین در مورد عزل «جی کارنر» نخستین حاکم منصوب 
امریکا در عراق نوشت؛به دنبال بروز این مشکلات. «پل برمر» به عنوان 
مرد 0 بوش» جایگزین کارتر تیك: 
پلیس و مدارس» منحل اعلام کرده و مقام‌ها و مسئولان خدماتی در 
بخش‌های مختلف, بویژه صنعت نفت را تغییر داد. 

(جورجو بوکا» در پایان گزارش خود اورده است؛ تجزیه و تحلیل 
واقعیت‌های جنگ در افغانستان و عراق» نشان می دهد که طرح جعلی 
خورده است. 

شبکه بین الملل روزنامه اطلاعات 


در آنکارا 


رئبس رژیم صهیونیستی با رئپس جمهوری نرکبه 


کابل . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی : به دنبال 
افزایش تنش نپا سی ميان 
صبح دیروز (سه شنبه) گروهی 
از دانشجویان داكا کال به 


کنند. الجزيره کیت ر ی حجمهوری 


به دنبال حمله از دانشجویان دانشگاه کا 
i‏ مسا ار باس 


سفارت پاکستان در افغانستان تعطیل شد 


گفته بود: «نیروهای خارجی باید 
از کابل حارج شوید)» تصریح 
کر (مشرف یاداور شده ات 
امنیت افغانستان (ایساف) باید با 
استقرار در خارج از کابل. ژمننه 


ارتشبد «پرویز مشرف»» رئیس 
جمهوری پاکستان, از آن حمله 
گروهی از تظاهرکنند گان به 
سفارت پاکستان درکابل ابراز 
تاسف کرد. به گزارش منابع 
رسمی دراسلام اتاد رز اج دږ 
اف ویر فی یمه 


خر کت ناجوانمردانه تو سط 
کسانی که با دولت و 0 
افغانستان دشمنی دارند» انجام 
گرفته. استاء) کرزای. کب 
خمله کنل گان ده سفار ت 
پاکستان در کابل را دشمنان 

وشات افعاستان خواند و افزود: 


با قدرت اجرایی ایفا کر ده هن 


جمع شدند و با ناراحتی به تکه‌ای از 


تن ص ۰ 
تربیتی دانشگاه بغداد هستیم». 


وزارت دفاع انقلیس به ضعف اطلاعاتی خود در منک عراق اعتراف کرد 


لندن .خبرگزاری جمهوری اسلامی: وزارت دفاع انگلیس برای 
پیرامون توان تسلیحاتی رژیم بعث عراق روبرو بوده است. این 
عملیات در عراق ۳ به شکلی حیرت اور اعلام کرد: فرماندهان 
توجیهی ۸ صفحه ای وزارت دفاع انگلیس که دیروز (سه شنبه) در 


و مقاومت ارتش عراق به سرعت و به طور کامل درهم ریزد. وزارت 
دفاع انئلیس در این گزارش همچنین اعتراف کرد که سرعت و 
رژیم بعث نیز مغایر با خواست ما برای اعاده فوری نظم و قانون در 
و پشتیبانی لجستیکی نیروهای انگلیسی در عراق» هزینه تجهیزات 
هفتصدمیلیون پوند اعلام کرد. «پاول کنج» سخنگوی امور دفاعی 
درعزاب. لییر ال دمکر ات انحلیس .در راکش به فاد این گراوش 


دیدار و گفتگو کرد 


| یر ری 
جمهوری اسلامی: 
((موشه کتساف»» رئیس 
رژیم صهیونیستی» دیروز (سه 
شنبه) در انکارا با (احمد بحدت 
سزر» رئیس جمهوری ترکیه 
دیدار و گفتگو کرد. 
کتساف که برای انجام 
دیدار ر سره 
دیروز در راس هیاتی وارد انکارا 
یل در این دیدار تمایل «تل آویو) 


تل آویو با آنکارا براساس منافع 
مشترک و احترام متقابل روز 
بروز در حال رسد ان 

از سویی یک منبع امنیتی 
محلی در دیار بکر دیروز اعلام 
که فرماند ار اسان رتخا 
ترکیه در کمینی عليه کاروان 
خودروهای دولتی که منجر به 
کشته شدن دو سرباز ترکیه شد 
حان سالم رر 

به گزارش خبرگزاری 


کشور سفارت حو د را در فراهم کنند و این امر به معنی محکوم کل حادئه دیروز» بر (عده ای قصد دارند با این گونه لندن منتشر شد» همچنین با تاکید بر اند ک بودن منابع اطلاعاتی گفت: اعتراف به ضعف اطلاعات جاسوسی از سوی وزارت دفاع e e‏ کک 
افغانستان تعطیل کرد. «رستم شاه دخالت درامورداخلی افغانستان عزم دولت خود برای تنبیه اعمال غیردیپلماتیک» دوستی و تصریح دارد: بریتانیا و انگلیس در آن زمان, اطلاعات جاسوسی بسیار مغایر باادعای دولت کارگری مبنی برتوجیه تهاجم نظامی به عراق ٩ 8 e‏ ِِ ات 
مهمند» سفیر پاکستان در کابل نیست». مهمند حمله گروهی از عوامل حمله به سفارت پاکستان برادری افغانستان و پاکستان را محدودی از نیروهای نظامی عراق در اختیار داشتند. براساس ارزیابی های اطلاعاتی از توان تسلیحات کشتار جمعی فا و 


ده سفارت این کشور ده 
خبرنگاران گفت: «تا زمانی که 
دولت افغانستان از پاکستان 
عذرخواهی. وت دییلمات 
های این کشور را تامین و نیز 
خسارات وارده به ساشتمان 
سفارت را پرداحت نکند» این 
کشور سفارت خود را در کابل 
باز نخواهد کرد.» وی با دفاع از 
سخنان اخیر «پرویز مشرف)». 
رئیس جمهوری پاکستان که 


دانشجویان را به سفارت 
پاکستان. یک برنامه از پیش 
طراحی شلد دانست و افزود: 
(اين افراد بدون ممانعت پلیس 
ونیروهای امنیتی به راحتی وارد 
سفارت شده و شيشه های 
ساختمان و خودروهای سفارت 
را سا و خا ات مادم 
برجا گذاشتند.» در این حال 
(حامد کرزای»» رئیس دولت 
انتقالی افغانستان عصر دیروز 
(سه شنبه) در تماس تلفنی با 


درگایں تاک کر براساس 
گزارش دیک رئیس دولت 
انتقالی افغانستان از دولت 
پاکستان به دلیل حمله گروهی 
از تظاهر کنند گان افغان به 
سفارت ات کشور در کابل. 
عذرخواهی کرد. رئیس دولت 
انتقالی افغانستان عصر دیروز 
(سته شنبه ) در یی لست ری 
در کابل در جمع ده ها تن از 
تقبیح این عون ۸9 گفت: (اين 


به دشمنی تبدیل کنند». رئیس 
دولت انتقالی افغانستان دراین 
خبری د 
تا کین و (مردم و دولت 


نید له تا صمین 


افغانستان خواهان پاسخ و 
توضیح دولتمردان اسلام اباد 
درباره سخنان اخیر (بر ویز 
مشرف). رئیس حجمهوری 
پاکستان و تخطی های مرزی 
نیروهای نظامی این کشور نیز 
هستتل )). 


آگهی دعوت به همکاری 


شرکت توسعه نیشکر و صنأیع جانبی در نظر دارد نیروهای متخصص و ماهر مورد نیاز کشت و صنعت‌های 
تابعه خود در خوزستان را از بین متقاضیان واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب 


توان مقأومت نیروهای متعارف ارتش عراق. در این خحصوص 


تلف: ۰ ۲۱ ۲۲۵۸۰۱۴ 


رژیم صدام است. از سویی» «تونی بلر»» نخست وزیر انگلیس, تمامی 
ادعاهای موجود که وی را در رابطه با وارد شدن انگلیس به جنگ 
با عراق» مقصر می داند» بی اساس عضو ان ورد درد وى گقت: (من 
فکر می کنم که ما در مورد عراق بهترین کار ممکن را انجام دادیم). 


مباقصه 
شماره ۱۴/۸۲ 


بانک سپه در نظر دارد نسبت به تهیه رایانه و چاپگر مورد نیاز خود 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایند. 
لذا علاقمندان شرکت در مناقصه می توانند پس از نشر آگهی حداکثر 
تا تاریخ ۸۲/۵/۲۹ جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه به 
دفتر اداره پشتیبانی و خدمات واقع در خیابان سعدی شمالی 
ساختمان ۲۵۰. طبقه هفتم مراجعه نمایند. 

بانک سیه - اداره پشتیبانی و خدمات 


دعوت مجمع عموومی عادی سالنانه صاحبان سهام شرکت مالی و اعتباری بنیاد «سهامی عاح» 


وی ادعا کرد: تری‌هااز ۳۰۰ 
سال پیش در دوران امیراتوری 
عثمانی» اغوش خود رابر روی 
بهودیان باز کر ده‌اند و مناسبات 


0 


باز می کر دند. در کمینی که برای 
هدف قرار دادن این کاروان 
تدارک دیده شده بو د» ات 


ل 


آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریسندگی پوشش ایران 
دعوت میشود راس ساعت ۰ صبح روز یکشنبه ۸۲/۹/۲۹ در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده که در محل دفتر تهران به آدرس . خیابان 
ولیعصر ‏ روبروی سینما آفریقا شماره ۷۵۹ طبقه چهارم تشکیل 


میگر دد. حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه 


- سایر موارد 


آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام 


نماید. ۰ روز شنبه ۸۲/2/۲۸ در دفتر مرکزی این شرکت شکیل می گردد. 
الف: رشته‌ های تخصصی مورد نبار: دستور جلسه: بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت حوله و بلوجین پوشش 


- کارشناس آبیاری 


> کارشناس گیاه پزشکی 

۳- کارشناس ماشین‌های کشاورزی 

ء- کاواس گنیک (طراحی جامدا ۷ 
(توضیح اینکه کلیه رشته‌های فوق الذکر ویژه آقایان می‌باشد و منحصرا در خصوص ردیف ۲ (دوم) 
تعداد محدودی از بین خانمها نیز جذب خواهد گردید.) 


ب - شرایط جذب: 


(- قرائت گزارش هیئت مدیره به صاحبان سهام. 
۲- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی. 


۳- بررسی و تصویب ترازنامه مورخ۸۱/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ مذکور. 


-٤‏ اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود. 


-٥‏ تعیین بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۸۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس. 


-٦‏ نعیین روزنامه کثیرالانتشار. 
۷- سایر موارد. 


هیئت مدیره شرکت مالی و اعتباری بنیاد «سهامی‌عام» 


ایران دعوت میشود راس ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۸۲/۶/۲۹ در 
جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که در محل دفتر تهران به آدرس - 
خیابان ولیعصر ‏ روبروی سینما آفریقا شماره ۷۰۹ طبقه چهارم 


تشکیل میگردد. حضور بهم رسانند. 


دستور جلسه 
- سایر موارد 


اطلاعده نوبت اول 


شرکت تعاونی مسکن وزارت نفت (آپی جی) به اطلاع اعضای محترم مشروحه زیر که فاقد آدرس و شماره تلفن در این تعاونی می‌باشند می‌رساند ضمن 
مراجعه به کارگاه تعاونی واقع در جاده سولقان - بلوار کوهسار - نرسیده به کلانتری ۱۲ و یا تماس با تلفن‌های ۳۰۷۷۷-4۳۰۸۱۷۷؟ در مورد بدهی معوقه 
خود اقدام نمایند. این اطلاعیه به فاصله ۱۵ روز دیگر تکرار و در صورت عدم پرداخت بدهی طبق بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه برخورد خواهد شد. 


هبئت مدیره 


آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مخمل پوشش ایران 
دعوت ميشود راس ساعت ۱۲ صبح روز یکشنبه ۸۳/2/۲۹ در جلسه 
مجمع عمومی فوق‌العاده که در محل دفترتهران به آدرس خیابان 
ولیعصر ‏ روبروی سینما آفریقا شماره ۷۵۹ طبقه چهارم تشکیل 
میگردد. حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 

-١‏ افزایش سرمایه 

۲- سایر موارد 


(- دارا بودن شرایط عمومی استخدام 

۲- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مربوطه 

۳- حداکتر سن ۲۵ سال (متولدین ۱۳۶۷ به بعد) 

6- عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت و نداشتن تعهد خدمتی به سایر شرکت‌ها و 
موسسات 

ج - مدارک مورد نیاز ثبت‌نام: 


شماره نام و نام خانوادگی شماره کارمندی 
ایریم قهرمان ۳۱۹۹ 
الیاهو | الیاهو گیلوانیان . . .۰ ۱ ۳۱۵۶۱ 


۴۵۳۴۲ ۳۴ 
۴۷۷۵۱ 


۳ | نینوس بیت بنيامین ۴-۴( 


شماره نام و نام خانوادگی شماره کارمندی 


۱-یک برگ تصویر از شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات از صفحه مربوطه) سید 
۲-یک برگ تصویر مدرک تحصیلی سود ای 
۳-یک برگ تصوير کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیرپزشکی 
٤-دو‏ قطعه عکس ۲*۶ با قید مشخصات 
ه-ارائه مدرک معتبر از مراجعه ذیصلاح در خصوص ایثارگران و وابستگان به خانواده معظم شهداء و ۱ 
مفقودین و جانبازان بیش از 7۷۰ 
د: زمان و نحوه ثبت‌نام و برگزاری آزمون: 
۱- زمان ثبت نام: از تاریخ درج آگهی تا ۱۳۸۲/2/۲۱ حضوراً با به همراه داشتن مدارک مشروحه فوق و 
تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۸۲/۵/۳ خواهد بود. 
۲- مکان ثبت‌نام: واحد جذب نیرو واقع در اهواز بلوار گلستان نرسیده به فلکه فرهنگ شهر خیابان ۲۲ بهمن 
مجتمع ۲۳ هکتاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

(توجه: علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۹۷۲۱۲۱۳ - ۰1۱۱ 

واحد جذب نیرو تماس حاصل نمایند.) 
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بشروبه 


آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع پوشش ایران 
دعوت میشود راس ساعت ٩‏ صبح روز یکشنبه ۸۲/۶/۲۹ در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده که در محل دفتر تهران به آدرس ‏ خیابان 
ولیعصر ‏ روبروی سینما آفریقا شماره ۷۵۹ طبقه چهارم تشکیل 
میگر دد. حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه 

- افزایش سرمایه 

۲- سایر موارد 
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نور الله محبان 
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قدرت الله شرب 


بررسی همکاری ایران و گاز 
پروم روسیه 


روسیه در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی 
همکاری می‌کند 


واگذاری آموزش صنایع غذایی 
به سازمان فنی و حرفه ای 


۶ درصد شاغلان در بخش کشاورزی 


۳ چهارشنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الاول ٩-۱۳۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۸۱۵ e‏ 


گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران عنوان کرد 


ضرورت جذب سر مایه های خار 


رئیس کل سرمایه 


سهم ایران در تولید 09 


ر شداشتغال و توان‌نظام ار 


سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایجاد فرصتهای شغلی مهم است 
ی و و 


تڪ «اطلاعات ۱ و و ص ج و ج ي ي0۱ ي ي يي عنوان شد: 


و صد افزایش نافت 


دولت بررسی خواهد شد. 


کشاورزان به دنبال دارد. 


شرکت فر آورده‌های نسوز آذر اصفهان به عنوان واحد نمونه کشور انتخاب و معرفی شد 
کشور و اولین صادرکننده محصو لات نسوز به کشورهای ارویایی است 


اصفهان -خبرنگار اطلاعات: 

شرکت فرآورده‌های نسوز آذر اصفهان بزرگترین تولیدکننده مواد نسوز 
در ایران امسال به عنوان واحد نمونه کشور انتخاب و معرفی شد. این 
شرکت 1۰ درصد از مواد نسوز مورد نیاز کشور را تولید می کند. 

آقای مهندس محمد تدین مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نسوز آذر 
در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی با بیان این مطلب گفت: 
این شرکت زیر پوشش شرکت تکادو به عنوان بزرگترین تولید کننده 
مواد نسوز و تنها تولیدکننده فرآورده‌های دولومیتی در ایران با پشتوانه 
ره ال تا دض افیا تا ات 
وبا ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن انواع فرآورده‌های شکل‌دار, بی شکل و 
محصولات ویژه نسوز. انواع صفحات و دریچه‌های کشویی مورد 
مصرف پاتیل‌های فولاد و تولید ۳۰۰ هزارتن آهک صنعتی. بخش 
عمده‌ای از نیاز صنایع فولاد. سیمان. آلومینیوم. پتروشیمی, نیروگاه. 
پالایشگاه. صنایع غذایی. مسی و... را تأمین می کند. 


وی افزود: 
عمده محصولات تولیدی این شرکت قبلا از خارج وارد می‌شد که 


در سالهای اخیر از واردات آنها جلوگیری شده است. 

آقای مهندس تدین با اشاره به عوامل موفقیت و نمونه شدن شرکت 
فرآورده‌های نسوز آذر گفت: نگاه مستمر ما به توسعه و نوآوری از 
عمده‌ترین عوامل موفقیت بود. به طوری که در هر فصل دو محصول 
جدید به بازار عرضه کردیم و مطابق با نیازهای کشور به مواد نسوز. 
فضای تولید خود را توسعه و گسترش داده‌ایم. 

وی همچنین اصلاح و بازسازی تجهیزات. تغییر تکنولوژی و افزایش 
توان رقابتی با عرضه محصولات بهتر در بازارهای رقابتی. کاهش 
قیمت تمام شده و اصلاح ساختار فروش و صادرات و توسعه بازارهای 
فروش را از دیگر عوامل موفقیت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: 
براساس برنامه تدوین شده به منظور توسعه بازارهای فروش محصولات 
از سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸. امیدواریم تا پایان سال ۲۰۰۸ بتوانیم ۱۲ درصد 
محصولات شرکت را به خارج از کشور صادر کنیم. 

مدير عامل شرکت فرآورده‌های نسوز آذر در ادامه سخنانش با بیان 
اینکه این شرکت سال گذشته اولین صادر کننده محصولات نسوز به 
کشورهای اروپایی بو ده است. گفت: نفوذ به بازارهای اروپایی از اقدامات 
مهم شرکت بوده است. و در عین حال که 1۰ درصد از نیاز بازار داخلی 


را نیز تأمین کرده‌ایم. یکهزار و پانصدتن محصول نیز به کشورهای 
اروپایی و خاورمیانه صادرکرده‌ايم. 
مهندس تدین در ادامه افزود: اصلاح مستمر ساختار که برخی سازمانها وشرکتها 


از آن غافل هستند. از موارد مهم دیگری است که این شرکت در دستور کار خود 
قرار داده است و در این راستا ما اولین شرکت در ایران هستیم که ساختار محصول گرا 
را به فرایندگرا تبدیل کرده ایم و شاهد موفقیت‌های آن نیز بوده ایم. 

وی با تاکید بر امر آموزش پرسنل و کارکنان شرکت گفت: در زمینه 


آموزش درون سازمانی و برون سازمانی شرکت فرآورده‌های نسوز 
آذر همواره پیشتاز بوده و با اجرای to‏ نفر ساعت آموزش سالانه و اعزام 


نیرو به خارج از کشور برای گذراندن دوره‌های آموزشی. همواره در 
جهت توسعه منابع انسانی گام برداشته ایم. 

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نسوز آذر در بخش دیگری از سخنان 
خود سرمایه گذاری ویژه در امر تحقیق و توسعه را از دیگر اقدام‌ها 
عنوان کرد و گفت: حدود سه درصد از کل فروش خود را صرف وامهای 
تحقیق و توسعه و خرید و ایجاد تکنولوژی می کنیم. 

آقای مهندس تدین خاطر نشان کرد: برنامه ریزی‌های شرکت برای 
قطع وابستگی و افزایش توان رقابتی است. لذا به گونه‌ای برنامه‌ریزی 
و حرکت می‌کنیم که وقتی تعرفه‌های واردات برداشته می شود 


آسیب پذیری ما کاهش پیدا کند و با مشکلی مواجه نشویم و همچنان 


سرباند و سرافراز باشیم. 
وی همچنین از تلاش بی‌وقفه مدیران. کارکنان و کارگران دلسوز 
شرکت برای دستیابی به موفقیت‌ها قدردانی کرد. 


5 بسمه تعالی 
اگهی دعوت از بستانکاران 
(نویت اول) 
در اجرای ماده ۲۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله 
از کلیه بستانکاران شرکت سهامی خاص مرکز مهندسی صنایع ایران 
(در حال تصفیه) به شماره ثبت 4۸۸۱۲ دعوت می شود با در دست 
داشتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج 
اولین آگهی به آدرس تهران - خیابان مطهری - بعداز خیابان 
سهروردی - پلاک ۲۱ طبقه اول مراجعه فرمایند. 
بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
مدیر تصفیه شرکت سهامی خاص 
مرکز مهندسی صنایع ایران (در حال تصفید) 


اگھی تصمیمات شرکت سهامی خاص شهد سردشت 
به شماره ثبت ۳۶۵۳ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
۱- صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۱ تصویب شد. 
۳- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۲ تعیین شد. 
حاجی رزاقی 
مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه 


کهی تغبیرات شرکت لامپ دور 
سینت هنن ۵۸۸1 
پاستناد صورتجلسه هیات مدیره ه مورخ ۸۱/۱۱/۱۵ آقایان منصور ابن‌الرضا به سمت رئیس هیات مدیره و 


امیرابوطالب کمائی مقدم به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسین قدمیان به سمت مدیرعامل (خارج 
از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور 
هرکت و قرارفادها با امضاء یکی از آقایان او ابوطالب کماتی عم با منصوز این الرضا و با ست 
ان اترتا ای مهای راهان اک کدرا نھ اف میس را سس کیا یر 
با مهر شرکت معتبر است. ٍ 

PP/FSPFF‏ اداره ثبت شرکتها و موّسسات غیرتجاری 


معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
از پدیده خحشکسالی به صورت ویژه در هيات 


دکتر ستاری فر» هنگام بازدید از مناطق 
زیان دیده شهرستان کهنوج در استان کرمان افزود: 
هيات دولت هفته اینده دراین زمینه جلسه‌ای 
خواهد داشت که نتایج خو شحال کننده‌ای برای 


وی به خبرنگاران گفت : خشکسالی به ده 
استان کشور زیانهای زیادی وارد کرده که جنوب 
استان کرمان و بخشهایی از هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان بیشتر از سایر استانها زیان دیده است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت: هر چند از چهارسال گذشته تاکنون بیش از 


۱۷۷ ۷۷ ۷۷ ۰۲۵22 Trains. Com 


بزرگ که مشکلات بیشتری دارند. خواهد بود 


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
عوارض ناشی از خشکسالی به طور ویژه 
درهیات دولت بررسی می‌شود 


۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران زیانهای وارده 
ناشی از خشکسالی به این شهرستانها اخحتصاص 
یافته اما با توجه به وسعت خشکسالی این مبلغ 
رقم ناجیزی محسوبتب می شود. 

۳ ستاو ی فر» همچنین حبر از ارائه 
پیشنهادی از سوی این سازمان برای رسیدگی و 
کمک به زیان دید گان ناشی از خشکسالی به هیات 
دولت داد. 

معاون رئیس جمهوری که از تقاط 
بحران زده (بچگان»؛ (کندر) و «بن مغ» از توابع 
ی مر ق 
افزود: درصورت اجرای این مصوبه حند صد 
میلیون تومان درقالب تسهیلات بانکی و 
بلاعوض به کشاورزان و دامداران زیان دیده 
کشور کمک خواهد شد. 


راه آهن جمهوری اسلامی‌ایران 


۲ 68 


شرکت قطارهای مسافری رجاء 


17۱ E 

آکهی مناقصه شماره ۸۲/۰۳ 
سازمان: شرکت قطارهای مسافری رجاء 
موضوع مناقصه: خرید 1٩‏ دست کت و شلوار و ۵۷۲ 
عدد شلوار تک خیابان 
کریمخان زند - نبش خیابان سنائی - پلاک یک - طبقه دوم - 
امور قراردادها 
مهلت دریافت اسناد: ۸۲/2/۲۸ 
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سایتهای 
WWW ۰1121068. com‏ 


محل دریافت اسناد؛ تهران 


سهامی عام تبت شده به شماره ۸۷ 
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷ و ۸۲/۲/۲۲ تغییرات 
زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱- شرکت صنایع پٹ اصفهان به نمایندگی 
آقای سیدمحمد میرمحمد صادقی شرکت ریسندگی و بافندگی بافنزبهنمایندگی آقای محمدرضا اگرمی 
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای احمد تهرانی شرکت سیمان اصفهان 
به نمایندگی آقای امیر حمزه حسین‌نژاد شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به نمایندگی 
آقای محمد علی خراسانی به سمت اعضا اصلی - هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه 
حسابرسی امجدتراز سپاهان و آقای محمد حسین احمدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی 
و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمد 
میرمحمد صادقی را به سمت رئیس آقای محمدرضا اکرمی را به سمت نایب رئیس (هیئت مدیره) 
و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. ۳- روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها 
شرکت به تصویب رسیده است. 
حسین ناظری - مسئول ثبت شرکت های اصفهان 


<< 


اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین 


حلاص اگهی مراند۵) 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین در نظر 
دارد مقدار ۲ هکتار از اراضی مزروعی موقوفه 
حاج آقاخان واقع در روستای شمس آباد عرب را به 
افراد واجد شرایط به اجاره واگذار نماید 
شرکت کنند گان جهت کسب اطلاعات بیشتر 
می‌توانند با شماره تلفن ۲۲۶6۱5۱ و یا به اداره اوقاف 


و امور خیریه ورامین واقع در مجتمع ادارات روبروی 
کمیته امداد امام خمینی(ره) مراجعه نمایند . 


3 
3 علی شاه تیموری 
3 سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین 


صفحه ۱۸ 


مسبیر کار در طلامب کرای یی ر کرد 


تا سال ۲۰۱۰ مبلادی راه اندازی می شود 
ایجاد بزرگترین منطته آزاداقتصادی 
بامشارکت ۳۷ کشور اروپایی و عربی 


اجلاس نحوه تشکیل منطقه آزاد اقتصادی «اروپا ۲ کشور عضو و نامزد عضویت در اتحادیه 
مدیترانه» در ایتالیا برگزار شد اروپا در منطقه آزاد جدید مشارکت می کنند 
مصر. اردن. فلسطین. سوریه و لبنان از جمله طرح ایجاد بازار آزاد اقتصادی نیز تو سط 


شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در نظر دارد هیجده قلم 


خریداری نماید از اینرو از علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه 


۳ ۳ 


بسمه تعالی 
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان 
توا تلم سل 
تبت شده به شماره ۸۳۱۸ 
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۱۳۸۲/۳/۲ 
اس ساب سور وان سال‌مالی ۳ یکت اسر 


ډه تصو دب رسد ه و مو سسیه E‏ برسی 


دعوت می‌شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ برگ شرایط 
شرکت در مناقصه و لیست مشخصات اتصالات درخواستی 
و تحویل پاکتهای مربوط به مدت ده روز تا آخر وقت اداری 
۵ به آدرس ارومیه انتهای بلوار شهید باهنر شرکت 
آب منطقه‌ای آذربایجان غربی مراجعه و یا با تلفن ۰٤٤٤-۳٤٤۹٩۹۹‏ 
اداره تدارکات و یا با تلفن ۰۲۱-۸٩۹۰۵۰۱۳‏ دفتر نمایندگی تهران 
تماس حاصل فرمایند. 


امجد تراز و 
آقای محمد حسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و 
CN‏ سل ات 
روزنامه‌های اطلاعات و آسیا جهت درج آگهی‌های شرکت 
تعیین شده است. 


۱ ۳ 3 > ۱ ِ ررر ين ناظر ی 
شرکت اب منطقه‌ای اذربایجان غربی مسئول ثبت شرکت‌های اصفهان 
[ 0 


0( ۳1 مناقصه عمو می شماره ۸۲/۳۵/۱۲۸۷ 


سازمان انتقال خون ایران درنظر دارد تعداد سی دستگاه الیزاریدر و سی دستگاه الیزاواشر را از طریق مناقصه خریداری نماید. 
داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه ظرف مدت بیست روز از تاریخ نشر این آگهی در ساعات 
اداری اسناد مناقصه مشتمل بر شرایط عمومی و اختصاصی را در مقابل ارائه فیش بانکی به مبلغ 5۰.۰۰۰ ريال که به حساب ۲۸ 
خزانه‌داری کل بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز شده باشد از سفارشات خارجی سازمان به آدرس 
طبقه هفتم ساختمان ستاد مرکزی واقع در تقاطع بزرگراههای شهید همت و شیخ فضل‌اله نوری دریافت نمایند. پيشنهاد دهندگان 
باید با توجه به مندرجات اسناد مناقصه. مدارک لازم را تهیه و در پاکت‌های سه گانه لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت ۸/۳۲۰ صبح 
روز شنبه مورخ ۸۲/۵/۱۸ مطابق با ۲۰۰۳/۸/۹ به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند. پیشنهادهای واصله راس ساعت ٩/۳۰‏ 
صبح همان روز در کمیسیون منأقصه به آدرس مذکور بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد. 

ضمانتنامه شرکت در مناقصه هشت هزار دلار آمریکا می‌باشد که پيشنهاد دهندگان ملزم هستند اصل ضمانتنامه بانکی فوق الذکر 
صادره از یکی از بانکهای معتبر و رسمی ایرانی را به نفع سازمان انتقال خون ایران به انضمام پيشنهاد خود تسلیم نمایند. ضمانتنامه 
مذکور باید حداقل سه ماه از تاریخ ۸۲/۵/۱۸ اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. 


سازمان انتقال خون ایران 


۲۴۱۱ م الف 


" وزارت جهاد کو 
آگهی مزایده فروش نقد و اقساط 
نوبت دوم 


شرکت سهامی شیلات ایران در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندر انزلی - خیابان پاسداران معروف به 

زمین آستان دو را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش رساند. لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی 

می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۵/۱ (بجز ایام تعطیل) به آدرس: تهران خیابان دکتر فاطمی غربی 

- شماره ۲۵۰ - شرکت سهامی شیلات ایران - طبقه چهارم شمالی - دفتر بودجه و تشکیلات و یا در انزلی به آدرس غازیان 
- اداره کل شیلات گیلان مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مزایده اقدام نمایند. هت جهت کسب اطلاعات 

بیشتر می توانند با تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. 

تهران: 1۹4۳۳۲۲ یا 1565666 (داخلی: ۲2۲۸-۲2۰۳) و مستقیم: ٦٩٤۳۹٥۱-۲‏ 

انزلی: ۳۳۰۰۱-۵ - ۰۱۸۱ 


۲ الف روابط عمومی و بین‌الملل شیلات ایران 


اطلاعات اقتصادی: اتاق 
بازرگانی تهران آمادگی خود را 
برای اعزام هیاتی از بخش 
خصوصی کشورمان به عراق 
اعلام کد 

به گزارش روابط عمومی 
اتاق ایران» مهندس «بهزادیان» 
ی ایا امیس در 
نشست علاقه مندان بخش 
خصوصی برای حضور در بازار 
عراق عنوان کرد و گفت: با توجه 
به مصوبات اخیر شورای عالی 
ات ملی حصو ر بخش 
خصوصی ایران در بازار عراق 
می تواند نتایج بسیار مثبتی را برای 
ادامه مبادلات تجاری و بازرگانی 
دو کشور فراهم کا 

وی افزود: با برنامه ریزی 
دقیق و همکاری مرکز توسعه 
صادرات و اعضای علاقه مند اتاق 
بازرگانی مي توانیم تجربه ناموفق 
کشورهای آسیای میانهء افغانستان 
و کویت بعد از جنگ رابه فراموشی 
بسپاریم» به همین منظور هیاتی از 
ار ات را ها 
اقتصادی را حهت سط و 
کسر ازتاطات ری و 
اقتصادی به بغداد اعرا 
تنها برای صادرات به عراق سفر 
نخواهد کرد بلکه روابط پایدار 
افتصادی را در برنامه کار خود 
تاه ا جرا ارضاط 
متقابل است که می تواند نوع سالم 
روابط تجاری را شکل دهد. 


به مناسست روز صنعت و معدن 


مهندس جهانگیری وزير 
صنایع و معادن در روز صنعت و 
معدن. ضمن قدردانی و ارزوی 
توفیق روزافزون برای مدیران و 
کارکنان شرکت مس شهید باهنر 
بخاطر نمونه بودن واحد صنعتی 
در سال ۱۳۸۱ لوح تقدیر به 
مدیرعامل شر کت صنایع مس 
شهید باهتر اهدا کرد. 


% 


اطزایات 


حمایت وزارت تیرو از مبکران و مخترعان در هننمین نمایشگاه بین المللی برق 


سرویس اقخصادی: 
گردهمایی هماهنگی مسئولان 
ستاد هفتمین نات اه 
بین المللی برق با مدیران 
شرکتهای صنعت برق با هدف 
برگزاری مطلوب نمایشگاه 
برگزار شد. 

در ات گردهماس < کر 
حسینی مشاور وزیر و سرپرست 
دفتر روابط عمومی و امور 
بين الملل وزارت نيرو ضمن 
اشاره به اخرين وضعیت 
TE TT‏ 
ابن فته اظهار داشت اران 
توانمندیهای صنعت برق. 
ي د زمینه های 
سب هانة کد‌ارین:ن e‏ 
مناسب برای حمایت از مبتکران» 
مخترعان و انديشه‌های جدید و 
بسترسازی مناسب برای توسعه 
و ارتقای همکاریهای علمی. 
فنی» تجاری و اطلاع رسانی از 


توزیع شیر یارانه ای خانوار و مدارس ۲۰درصد افزایش یافت 

اطلاعات اقتصادی: میزان عرصه و توزیع شیر 
یارانه ای اعم از خانوار و مدارس در سال جاری 
به یک میلیون و ۸۴هزار تن رسید که این حجم 
۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش بات است. 

این مطلب را آقای چمنی مدیر روابط عمومی 
شرکت صنایع شیر ایران در گفتگویی با حبرنگار 
«اطلاعات اقتصادی» عنوان کرد و گفت: در راستای 
کاهش مشکلات و رفع نیاز مردم» ۱۵۵ هزار تن 
شیر یارانه ای به مجموع شیر یارانه ای خانوار 
اضافه شد و این حجم آز ۸۴۵ هزار تن به یک 


لرن افایسی ات اس 


وی این افزایش سهمیه شیر پارانه ای رادر 
چارچوب پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی 
و‌بازر گان دانست و کشت اراش عرضهة شیر 
پارانه ای بیشتر در مناطقی مثل تهران. اصفهان و 
بعضی شهرهای بو خواهد بود که مشکلات 


بیشتری در این زمینه داشته اند. 


اهداف و شاخحص های بر گزاری 
هفتمین نمایشگاه بین المللی 
برق است. 

وی جلب و جذب 
سرمایه‌های داخلی و خارجی و 
اک و 
درا اهتاف مان گام دک 
ق رئيس تب 3 نمایشگاهها و 
جشنواره‌های صنعت آب و برق 
کشور اغلام کرد بررسی اثرات 
مقوله برق در توسعه کشور و 
بررسی چگونگی تهویت 
راه کارهای صادرات و واردات 
تجهیزات فنی برق و چالشهای 
سرمایه گذاری در صنعت برق 
اس هی هن اس کد 
طول برگزاری نمایشگاه با 
دعوت از یی ی زر 3 و 
صاحب نظران داخلی و خارجی 
درباره‌ی آنها بحث و تبادل نظر 
خواهد شد. وی در پایان اظهار 
امیدواری کرد که شرکتهای یاد 


می شو د. 


شد ه با دستاوردها و انتکارات 
جدیدی همراه و از کیفیت 
بیشتری نسبت به نمایشگاه 
پیشین صنعت برق برخوردار 
ناشن شانان د کر است» همین 
نمایشگاه بین المللی برق از ۱۴ تا 
۸مرداد ماه سال جاری در محل 
دایمی نمایشگاه‌های بین المللی 


اطلاعات اقتصادی: وضع 
عوارض بر تو لد صنعت 
تلویزیون را با خطر مواجه کرده 
اسست: 

محمد حسین برخوردار 
مدیرعامل کارخانه سام 


مدیرعامل یک واحد نمونه: 


ابجاد شرابط ناعادلانه بین تولند و واردات, صنعت تلویزیون رابا خطر مواجه کرده است 


برخوردار افزود: اکنون ما 
معادل ۳ درصد ارزش تولید را 
عوارض و مالیات می پردازيم در 
حالی که واردکنندگان این مبلغ 
در بازار برای تولید کننده و 
قاوه کنله. ادلاه ست 


برخوردار گفت: هم اکنون 
۰ درصد قطعات محصولات ما 
ساخت داخل است و این رقم 
در اینده افزایش خواهد یافت. 
وی خاطرنشان کرد ما 
اماده ایم برای سار تو لید کنند کان 


جمنی سهمیه روزانه شیر پارانه ای تهران را 
۰ آتن ذکر کرد و گفت: با توجه به ابلاغ معاونت 
امور دام» روزانه ۹« شیر یارانه ای خانوار در 


مناطق ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۲۰ و پاکدشت تو سط سایر 
شر کت هاعرضه خواهد شد. 

وی در همین زمینه به افزایش عرضه شیر 
بارانه ای مدارس در سال حاری از ۰ به ۴هزار تن 
اشاره کرد و گفت: سهمیه ۲۰هزار تنی شیر مدارس 
در سال گذشته در قالب سهمیه شیر یارانه ای 
اوا دات امالا 
برافزایش» مستقل از شیر یارانه ای خانوار توزیم 
می شود که بدین ترتیب در مجموع امسال حدود 
یک میلیون و ۸۴هزار تن شیر یارانه ای اعم از دائمی نمایشگاهها آماده بازدید 
خانوار و مدارس توزیع می شود. 


صنعتی از سوی وزارت صنایع 
و معادن بر گزیده هش افا 
اکنون می بینیم بر خورد دو گانه 
دولت با تو لېك کننده و واردکتنده 
لطمات جدی به این صنعت 


فرانسه»ء اتریش» سونئد. کر ه؛ 
0 هند امارات متحد عربی» 
انگلیس؛ چين و... بر و 
می شود. همچنین در طول 
و اى نمایشگاه» سه میز گرد 


تخصصی با عناوین برق و وارد می کند. 
توسعه» برق و سرمایه گذاری و ۹ 8 ۰ نماث > 
برق و توانمندیها و صادرات با sss‏ یشگاه 


SS‏ و مقامات س | 1 حفاظت و 
بلندپایه کشور بر گزار خواهد ۷ 
سر و یس افتصادی: 

بخستین نمایشگاه بین المللى 
حفاظت و ایمنی محرط کار و 
زندگی هفته آینده در تهران بریا 
ات ۲ 

به گزارش خبرنگار ما در 
این نمایشگاه که از ۲۳ تا ۲۸ تیر 
در محل دائمی نمایشگاههای 
بین المللی تهران برپا می شود 
ادها و کا یت فا 
تولید کنیل گان و واردکنند گان 
لوازم و تجهیزات ایمنی و 
معرض بازدید گذاشته خواهد 
این نمایشگاه در روزهای 
بازدید از ساعت ٩‏ صح تا 


حجم تولید علاوه 


اق 


استغاده از یشم دباغی شده باعث افت کیفیت فرش دسنباف می شود 


اطلاعات اقتصادی: در جند سال اخیر 
ری دساف اران باس ان صاذرار. 
روبرو بوده که یکی از دلایل بروز این 


ایجاد اشتغال فراوان و مولد دارا است. 
دکتر انصاری استفاده از مواد اولیه و با 
کیفیت داخلی خحصوصا پشم تولید شده در 


در حد بسیار بالاء هم پشم و هم پوست که 
آرزش تولیدی و صادراتی بالایی دارند, لطمه 
خورده و درنتیجه کیفیت محصول نهایی 


تلویزیون در کشور قطعه تولید 


ن کم 
خصوصی به بهره‌وری و کیفیت در این گفتگو حمیدرضا 
توجه جدی دارد و این واحد هاشم نیا رئیس هیات مدیره سام 
تولیدی به عنوان یک واحد الکترونیک گفت: کیفیت و توجه 
تمه اط ماما نات شنت رصان ی مداص 
وطی ۵ سال توانست به رتبه این شرکت است و بزودی تولید 
دومین تولیدکننده تلویزیون مانیتور را در تیراژ انبوه اغاز 
کشور دست یابد. خواهیم کرد. 


وی گفت: 


اطلاعات اقتصادی: چهارمین دوره مسابقات 
اھان ا ایو ۲۱۵۱۴۰ را جر شاه 
هنرمندان ایران برگزار می شود. به گزارش خبرنگار 
ما جون کونگ کیم مدیرعامل شرکت سامسونگ 
ایران که برگزارکننده این مسابقات است گفت: 
۵ اولین و بزرگترین جشنواره بازیهای رایانه ای 
در دنیاست که همزمان در ۱۲ کشور از جمله امریکاء 
چین» روسیه. انگلیس, فرانسه و ایران برگزار 
می شود. وی هدف از بر گزاری این مسابقات که 


بر گزاری جهارمین دوره باز بهای جهانی کامپیوتری در تهران 


کشور را از دلایل موفقیت فرش دستباف 
خاطرنشان ساخت: بیش از ۳۲ هزار تن پشم 
شسته و ۶۴ هزار تن پشم ناشور در کشور 
تولید می شود. میزان مصرف داخل نیز در 
حدود ۶هزار تن است که در صنایع مختلف 


مشکلات. کم توجهی به مواد اولیه فرش و 
خصوصا پشم و نحوه استحصال ان بوده 
است. به گزارش روابط عمومی مرکز 
تحفیقات فرش E‏ ایران» 3 کتر 
حمیدرضا انصاری رنانی استاد دانشگاه در 
همایش «بررسی اسیب های وارده از 
مصرف الیاف پشم دباغی شده در فرش مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر انصاری با 
دستباف و ارائه شیوه های مناسب جهت اشاره به دلایل افت کیفیت فرش دستباف 
استحصال پشم از پوست با بیان این مطلب ایران اظهار داشت: متاسفانه بخش اعظمی 
افزود: در حدود ۸میلیون نفر بطور مستقیم و از پشم مورد استفاده در فرش ایرانی پس از 
غیرمستفيم از هنر .صنعت فرش دستباف و کشتار دام به روش دباغی حاصل می شود 


یعنی فرش دستباف دچار اسیب می شود. 

انصاری یاداور شد: در حال حاضر در 
بسیاری از کارخانه های دباغی کشور از ماده 
شیمیایی «سولفید سدیم» در مقیاس بالا 
اساد می کنند که تارات تامطلویی در 
دوام» رنگ و بطور کلی کیفیت فرش 
می گذارد. وی در پایان به تحقیقات صورت 
گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای 
و گونه اشکالات کیفی و یافتن 
جایگزین مناسب بجای ماده سولفید سدیم» 
تحقیقات گسترده ای صورت گرفته که 


چهارشنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الا ول ٩-۱۴۲۴‏ ژوئیه ۲۰۰۲ -شمار۲۲۸۱۵۵ 1۸ 


وی توجه به کیفیت» 
راندمان. افزایش تولید» کاهش 
هزینه های ارزی و کاهش 
مصرف انرژی رااز جمله دلایل 
انتخاب این واحد به عنوان واحد 


برتر ذکر کرد. 
دز این ات همچنین 
جون کونگ کیم مدیرعامل 


بر کت اسوک انران. کفیک؛ 
محصولات تولیدی در سام 
الک ولیک در خد بهتر ین 
محصولات کره انس و 
زمینه های صادرات این 
محصولات به کشورهای 
همجوار در حال تحفق ا 


از سال ۲۰۰۰ هر ساله تکرار می شود را رقابت در 
دنیای عاری از محدودیت‌های زبان و فرهنگ ذکر 
کرد. کیم ادرا مک سر دیا یں 
ورزشهای فکری و هوشی» ایجاد فرهنگ یکسان 
برای نسل رایانه‌ای و اینترنتی و گرداوری جامعه 
ورزشی و علمی در کنار یکدیگر را از جمله 
انگیزه های بو کا ری این مسا قات دا ست 

کے انس برندگان این مسابقه برای ادامه 
رقابت در فینال به کره جنوبی اعزام می شوند. 


میزان بار مجاز برای کامیونها اعلام شد 


تهران ۱ واحد ر کی 
خبر: معاون دفتر ایمنی و ترافیک 
سازمان حمل و نقل و پایانه های 
ظرفیت بارگیری به منظور 
افزایش سطح ایمنی حمل و نقل 
و کاهش خسارت های ناشی از 
حمل بار اضافه از اول مرداد 


نقل با موضوع نحوه رسیدگی به 
تخلفات وسایل نقلیه حامل بار 
اضافه در راههای کشور تصویب 
شد و بار همه وسایل نقلیه حمل 
ونقل کالا در جاده‌های کشور از 
اول مرداد کنترل می شود. وی 
افزود: وسایل نقلیه شامل کامیون 
بنز ٩۱۱‏ خاور ۸۰۸ خاور ۶۰۸و 


صنایع وابسته به آن ارتزاق می کنند که با 
توجه به معضل بیکاری که کشور با ان روبرو 
است. این هنر . صنعت زمینه لازم را برای 


سرکت بیمه صادرآن و سرمایهگذاری] بنبانگذا 


که این مساله افت کیفیت شدید را درپی 


دارد. وی اضافه کرد: در روش دباغی پوست 
به دلیل استفاده غلط از مواد شیمیایی ان هم 


نتیجه آن پیشنهاد استفاده از ماده هيدرو کسید 


محمودآبادی» گفت: با هدف 
افزایش کنترل بارگیری وسایل 
نقلیه با وزن بیش از ظرفیت 


برحی دیگر از انواع کامیون و 
در ایین نامه نحوه زسید ره 


اتش سوزی 


تخلفات وسایل نقلیه حامل بار 
اضافه» قرار می گیرند. وی افزود: 
به ازای افزایش هر تن به وزن 
وسایل نقلیه نرخ خسارت ناشی 
از آن به طور تصاعدی افزایش 
می یابد» به طوری که با افزایش 
دو تن» وزن مجاز وسیله نقلیه 
نرخ خسارت در محورهای 
منفرد (۲ محور ۶ چرخ و محور 
مضاعف ۸ چرخ )به ترتیب ۳۰۰۰ 
و ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ ریال محاسبه 
ی 


در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه کلیه کالاها و خدمات» 


مراتب رابا شماره تلفن ۱۲۴ گزارش فرمائید» روابط عمومی سازمان 
بازرسی و نظارت همه روزه از طریق پیامگیر ۸۴۰۷۱۸۸ اماده 
فریافت اوا ت و ادها ی مرو دان کرام می اند 

الف: گوشت و فرآورده های گوشتی 

.استشمام بوی نامطبوع 

۲ لزج شدن» سبز شدن و شل شدن سطح گوشت 

۳.وجود لکه های سیاه» سفید پاسبز _ 

تاه تشن رک کت ا کل شد .ان 

۵رنگ پریدگی فرآورده گوشتی 

#۶مرطوب و شل شدن سطح خارجی 

۷سبز شدن درون کالباس 

۸ وجود لکه های سفید. سبز یا سياه به علت رشد قارچ 

۱ جگر سالم دارای بافت سفت می باشد در صورتیکه جگر 
فاسد حالت پخته و لهیده دارد. 

۲.در جگر فاسد کپسول يا حبابهای سفید رنگ آن به راحتی 
جدا می شود که در جگر سالم این طور نیست. 

۳.رنگ جگر سالم قهوه ای روشن می باشد درحالیکه جگر 
فاسد به رنگ تیره مایل به سبز و سیاه است. 

ج: ماهی فاسد , , 

1 استشمام بوی گندیدگی. 

۲.رنگ ابششها به خاکستری گراییده و يا سبز می شود. 

۳ باقی ماندن اثر و جای انگشت برروی بدن ماهی. 

۴.فلسهای برجسته و سست. 

۵فرورفتگی چشم و خاکستری و تیره شدن مردمک» چشم 
ھی تاره بان انات 

۶باله های تیره و به رنگ سربی. 

۷.فلسها و نیز پوست به راحتی از گوشت جدا می شوند. 

۸ گوشت نرم و لهیده شده و به رنگ زرد یا ابی درمی آید. 

د: میگو فاسد 

دصورتی شدن باله ها و کنار دم. 

.نرم و لزجی و تیرگی پوست میگو. 

۱ لاغری لاشه مرغ. 

۳.مشاهده رنگ سبز در سطح لاشه و همچنین محوطه داخلی 


شکم مرغ 


۵ جمع سل آت در محو طه شکم. 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه کالا و خدمات 
ار ما 

در ضمن روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت همه روزه 
با پیامگیر ۸۴۰۷۱۸۸ اماده دریافت انتقادات و پیشنهادهای شما 


شهروندان گرامی می‌باشد. 


ری ا فر آزردهای ممرل استاندان آاچاری سا ارون 


۱ تعاریف: 


ماکارونی: به گروهی از محصولات خمیر آماده پخت که 


خمیر حاصل می شود گفته می شود. ادامه دارد 


پیمه های اعتباری و اعتبار صادرات کالا و تضمین سرمایه گذاری 


و دارای مجوز صدور انواع بیمه نامه های باربری. مسئولیت و 


با عنایت به ماده ۶۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی ام خردادماه ۱۳۵۰ و به منظور آگاهی عموم از عملکرد وضعیت شرکت تیصه صادر ات 5 سر مایه‌ گذار ی (سهام خاص) در سال ۱۳۸۱ 
صورت‌های مالی خود را که در تاریخ 1WAP/F/®‏ پس ار رسیدگی موسسه حسایرسی و خدمات مالی دایارایان یه تصویب مجمع عمومی رسیده۵ است ارائه می‌نماید. 
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شر کت یمه صادر ات و سر مایه گذاری (سهامی خاص) 
تر از نامه 
به تاریخ ۱۳۸۱/۱۳/۳۹ 


داراتیهای عغیر جاری 
سایر د ار اتیها 


سرمایه گد اربهای بلتدمدت 


دارائتیهای جاری 
ید هیهای جاری 


حعوق صاحیان سهامم 


سر مایہ 


اتد‌وخته ها 


سود آنیاشته 


ذخیره سنوات خدمت 


+" 


۱۴۰۹۸۱۲۳۳۰۰ ۷/6 ۸۷/۷ ۹۴۹ 
۲۰ ۰۲۵۵۱ 
۱۸۰۶۵۵۰۶۸۹۰۵۶۵ 


۱۰۲۰۸۲۱۰۲ ۵۱۰۱۰۵ 


۲۶۰۰ ۰ 
)۱۶۰۵ ۳۹۰۰۶۰۱۱۸۸ 
)۶۰۲۱۱/ ۰۲۰۲۳۰۹۹ ۱( 


۲۳۳ ۰/۹ ۴ 


هه هه هوءه ۲ 
۵۰۸۵۸۶۰۰۰۳۳۵ 
اک و( 
۰۳۰۰۳۵۵ ۲۳۷/۰۱۷ 
۳( 


۳ ۰۹ ۳ 


(ارقام یہ ریال) 
(تحجدید اراتہ شدہ) 


۱۳۳۰۳۹ ۶۰/۳۳۱۸ 
۸۹۶۰۲۳۷۷۵۹ 
۲۳۱۰۰ ۵۳۰۳۲۱۰۳۶۵ 


۱۲۸۵۰۱۲۰۲۵۰۲۱۹۰۱ 


۱۲۶۳۰۰۸۰۶۰۵۵۰ 
)۱۳۰۱ ۸۰۱/۰۹۵۲۰۶۹ ( 
)۸۰۰ ۱۱۸ ۰۲۰۱۰۸۱/۶۸ 


مه ام ۱ 


Po.o000:000:O000 
.هه‎ 
۱.۸۵۹ ۰۵ 
۲۶۰۶۰۹۰۹۶۲۰6 ۵٩ 
۱۱/۲۰۸۵ ۷ 


مهم ۱ 
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در تبریز برگزار 


می‌ سود 

اطلاعات اقتصادی: اولین 
امسال بر گزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی 
جهاد کشاورزی. اولین همایش 
ملی خشکبار از تاریخ ۲ تا ۱۴ 
رما مال سای مارت 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی» 
اساد او ۵ سازمان حهاد 
کشاورزی و سازمان بازرگانی 
استان اذربایجان شرقی در تبریز 
بر گزار می شود. 

دراین همایش موضوعاتی 
کف اتراع ح کنار ار ریق 
فعالیت‌های به زراعی و به نژادی» 
بر رسی مز یت های دسبی 
محصو لات حت خشکباری و توسعه 
گونه‌های جدید با مزیت نسبی 
مطلوب. بررسی جایگاه و نقش 
تشکل ها در صنعت خشکار» تفش 
صنایع و فن آوری‌های جدید در 
بهبود کیفیت 
استانداردهای جهاني و تطابق 


اطزایات 


ضرورت حذب سرمایه های خارحی, رشد اسغال و توان نظام بانکی 


تهران . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رئیس کل سازمان 
سر مايه لا خار جی و 
کمک‌های اقتصادی و فنی ایران 
گفت: تحقق رشد اقتصادی 
هشت درصدی در کشور تنها در 
سایه بکارگیری سرمایه ها در 
فعالیت های مولد امکان پذیر 
است. 
دکتر «محمد خزاعی» در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره 
به اهمیت سرمایه گذاری (اعم 
از داخلی و خارجی) در ایجاد 
فرصت های شغلی و رشد و 
توسعه اقتصادی افزود: برای 
حل مشکلات و کمبودهای 
اقتصادی بايد سالانه بیش از 
هشت درصضد وشد افتضادی 
داشته باشیم.وی اضافه کرد: 
برای دستیابی به این مهم. 
O‏ 
درصد تولید ناخالص ملی در 
کشور باشد که این سهم در ایران 
بسیار ناجیز است. 
رشد اقتصادی ایران در سال 
کشت حدود ۷/۲ درصد و رشد 
اقتصاد غیرنفتی ۶/۸ درصد بود 
که زمینه مناسبی برای دستیابی 
به رشا بای هکت رال وا 
کشور است. 
وی با تاکید بر کاهش نفش 
بخش نفت در اقتصاد کشور 
گفت: افزايش درامدهای مالیاتی 
دولت و انجام امور عمرانی 


بیشتر از سوی دولت. مستلزم 
جذب سرمایه گذاری (اعم از 
داخلی و خارجی) در کشور 
است.وی افزود: براساس 
براورد. ایران به لحاظ ریسک 
سرمایه گذاری در رتبه چهارم 
قرار دارد که در مفایسه با 
کشورهای دیگری که ریسک 
چهار برای آنها ر نظر گرفته 
شده» از وضعیت و تبات سیاسی 
با د رک هداز امبت: 

خزاعی, توان نظام بانکی و 
پولی کشور را برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی کافی 
بل‌انشت و گفت: از انجا که نظام 
بانکی و پولی ایران برای انجام 
معاملات اقتصادی بین المللی به 
فناوری های روز دنیا نظیر 
تجارت الکترونیکی 
سرمایه گذاری به سهولت امکان 


E 


رئیس کل 
سرمایه گذاری خارجی افزود: به 
دلیل ات گوناگون 
سرمایه گذاری خارجی رئیس 
جمهور, مجلس» دولت و مجمع 
تشخیص مصلحت بر جذب ان 
اتفاق نظر دارند و بر این امر تاکید 
می کنند و مقام معظم رهبری نیز 
در سخنان اخیر خود مجددا بر 


سازمان 


اهمیت این امر اشاره فرمودند. 

وی اضافه کرد: به دلیل 
استقبال گسترده‌ای که از جذب 
سرمایه گذاری خارجی داریم 3 
تقاضاهای خوبی که برای انجام 


مسایل بهداشتی در تولید حشکبار, 
شیوه‌های ر تبلیغات و بازاریابی 
و بازارداری» قوانین و ضوابط 
سازمان تجارت جهانی (۷۷/۲0) و 
تاثیر آن بر تولید و تجارت خشکبار 
ایران» چگونگی حمایت و پشتیبانی 
صادراتی کشور. رقبای جهانی 
خشکبارایران» حفظ و افزایش توا 
رقابتی کشور با انهاو.. مورد بحث 
و تبادل نظر قرار می گیرد. 


ارا ا 


میزان خرید گندم مازاد کشاورزان به 
۳ میلیون تن رسید 


اطلاعات اقتصادی: از ابتدای امسال تانیمه اول تیر ماه میزان خرید 
گندم مازاد کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به ۲ 
میلیون و ۹۸۴ هزار و ۴۷۶ تن رسید.به گزارش روابط عمومی سازمان 
مر کر ول روش ی مج ین سم ری 0 
هزار و ۷۲۰ تن گندم به سیلوهای سازمان غله تحویل شده بیش 
هزار و ۲۵۵ تر ذخیره و یک میلیون و ۵۲ هزارو ۶۶تن آماده تحویل به 


از ۱۷۹ 


راههای همکاری پاد مستضعفان و شر کت (گز پروم) زونه بررسی سل 


فروزنده رئیس نناد مستضعفان و جانبازان با «الکسی 
میلر» رئیس شرکت گاز پروم روسیه ملاقات و راههای 
گسترش همکاریهای دوجانبه رابا وی مورد بررسی 
ار داد. 

دو طرف دراین دیدار در مورد نحوه همکاری 
مشترک بین بنیاد و گازپروم در فازهای ۱۵ و ۷ حوزه 
پارس جىوبى ده گفتگو و تبادل نطو ردا تن 

فروزنده و میلر همچنین ضرورت تدوین برنامه 
زمان‌بندی و تشکیل کروههای کاری برای بررسی و 
اجرای این طرحها را مورد تاکید قرار دادند. 


هی دعوت مجمع عمومی عادی ساب 
ژ مجمع عمومی فوق العاده 
س رکت سهامی خاص کارخانجات تار ویودایران.کاشان 


محترما بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید 
که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده 
شرکت که در ساعت ٤‏ بعداز ظهر روز یکشنبه ۲٩‏ تیرماه ۱۳۸۲ در محل 


دفتر شرکت واقع در کاشان جاده فین تشکیل می‌گردد. حضور به 


هم رسانید. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالبانه: 
- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت. 
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی 
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل. 

6 تعیین وضعیت زمینهای شرکت. 


-٥‏ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های. 


7- سایر موارد. 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده: 
(- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت. 
۲- افزایش سرمایه. 


ال عملکرد A!‏ 


مشترک رای اجرای طرحهای اعلام شده 
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه 
۰ ساله بین بنیاد و گاز پروم در مورد همکاریهای 
دوجانبه در زمینه گاز را به گفت وگو تبادل نظر 
گذاشتند.حفاری حاههای گاز و ساخت دکلهای 
مربوط نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث رییس 
بنیاد مستضعفان وجانبازان با رئیس شرکت گاز پروم 
رو ۳: 


سرمایه گذاری از سوی سایر 
کشورهادر ایران شده» جگونگی 
تت ا و E‏ جذب 
سرمایه گذاری خارجی در کشور 
در ی تشخیص مصلحت 
مورد مطالعه قرار فت . 
در م تشخحیص 
مصلحت ظر جى 


به گفته وی. 
منظور 
در دست 
تا تا دی که مو جب 
اقتصادی با سرمایه گذاری 
خارجی است. مورد بررسی قرار 
ی ردکرای رز 
صورتی که راهبرد و یت تست 
کلی برای تبیین برنامه و عملکرد 
سایر بخش های اقتصادی 
E‏ تشخیص ا به 
ا در ایران از رای و 
رونق بیشتری برخوردار خواهد 
شد. 

محور حاده دماوند از 
سرق له عرب مسلون سل 
به علت اجرای عملیات 
روکش ۷ حاده دماوند 
حدفاصل پل روگذر شهید بابایی 
تا سه راه ازمایش از شرق به 
است. 

روابط عمومی شهرداری 
منطفه ۴ دیروز اعلام کرد 
رانندگانی که قصد دارند در این 
محور تردد کنند می توانند از 
طریق بزرگراه شهید بابایی و 
جاده تلو به جاده دماوند وارد 
ا 

همچنین از رانندگان 
خو استه سل انت هنگام عبور 
از این محدوده حاده دماوند در 
هر دو جهت غرب به شرق و 
بالعکس به ویژه هنگام انحراف 
مسیر > کامل احتباط کنند. 


با اجرای طرح متانول چهارم پتروشیمی زاگرس 


سهم ایران در تولید متانول جهان افزایش می بابد 


سرویس اقتصادی: 
شرکت پتروشیمی زاگرس» 
مجری طرح متانول چهارم. 
ما اه a‏ 
دزو گترین واحدهای متانول 
جهان را در زمینی به مساحت 
۱هکتار در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس برعهده گرفته 
استتا: 
به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی» 
این طرح با ظرفیت یک میلیون 
و ۶۵۰هزار تن متانول در دست 
احدات دو ده 
محصولات تولیدی ان نیز در 


و کاربرد 


تهبه ۲82 اسیداستیک» و 
همچنين بعنوان حلال e‏ 
پائین دستی » جسیهاء صدیج» 
انواع پلاستیکها و سوخت دیزل 
ال ای 

پراساس این گزارش» طرح 
مق و و 
افز و ده. ڌو سعه صادرات و 
ارزاوری بیشترء» اشتغال زایی و 

این کار اک است: ا 
اجرای پروره های متانول سوم 
فن اوران در منطفه ویژه 
اقتصادی ماهشهر و چهارم 


با موافقت هیات وزیران؛ 


پارس جنوبی (عسلویه» سهم 
ایران در تولید متانول جهان 
افزایش چشمگیری یافته و تولید 
ان در مجموع به بیش از 
۲میلیون تن در سال خواهد 
رسید. ضمن اینکه عملیات 
اجرایی طرح متانول چهارم از 
مال اه وی ان 
خردادماه ۱۲۸۲بیش از ۵۰درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. 

لازم به یاداوری است» 
میزان سرمایه گذاری طرح 
مذ کور شامل ۱۵۸میلیون يورو 
ارزی و ۸۹۴میلیارد ریال» سرمایه 
گذاری ریالی است. 


چهارشنبه ۱۸ تیر ٩-۱۳۸۲‏ جمادی الاول ٩-۱۳۲۳‏ ژوئیه ۲۰۰۲ -شماره۲۲۸۱۵ o‏ ۱ 
توسط نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان شد: 
اعلام آمادگی شورای شهر تهران برای اجرای طرح‌های نیمه نمام عمرانی 


نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران» نیمه 
تمام ماندن طرح‌های عمرانی در پایتخت راسبب 
از بین رفتن سرمایه ملی یا 

«حسن بیادی» دیروز در گفتگو با خبرنگار ایرناء 
وجود تعداد زیاد طرح‌های عمرانی نیمه تمام در 
شهر تهران راناشی از نبود مطالعه و کار کارشناسانی 
ذکر کرد.وی اظهار داشت: مسئولان وقتی کار 
یر امک رح وا دون ال واچ کار 
کارشناسی E‏ کار با هزینه زیادی 
مواجه می شوند. 

وی افزود: یک طرح با براورد هزینه اولیه و با 
دارابودن برنامه زمان بندی با مدیریت صحیح به 
نتیجه خواهد رسید. 

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران. 
معاون فنی عمرانی شهرداری در حال بررسی. 


برنامه ریزی و اولویت بندی طرح‌های عمرانی 
نیمه تمام شهر تهران است. 

وی» به پیگیری های شهردار تهران نسبت به 
امور شهری اشاره کرد و گفت:به زودی کار اجرایی 
طرح‌های عمرانی نیمه تمام و رها شده به پایان 
خواهد رسید. 
طرح‌های عمرانی را دارای مشکلات بودجه و 
برنامه دانست و تاکید کرد: شورای اسلامی شهر با 
همکاری شهردار تهران آماده رفع مشکلات موجود 
برای اتمام طرح‌های عمرانی است.سادی گفت: 
کمیسیون فنی» عمرانی و مهندسی شورای شهر در 
ال او ریت بای طرح ها ی عهر ی 
مطالعات کارشناسانه را شروع کر ده اه 


انت و در 


مسیر کنار گذر تالاب انز لی تغییر کرد 


رفس هایس کار کار الاب 
انزلی با موافقت هیات وزیران تغییر کرد. 

به گزارش خبرنگار ماء جبهه سبز ایران با 
انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز خرسندی با این تغییر 
اعلام کر 

سرانجام یکی از تلاش های فعالان محبط 
زیست سرزمین به سامان رسید و این نتیجه در 
روزگاری که عرصه‌های زیست محیطی سرزمین 
مورد تجاوز و تخریب مستمر قرار دارند بسیار 
نویدبخش است. در واقع در چهارچوب تخریب 
پایدار سرزمین (به جای توسعه پایدار) چنین 
خبرهایی حرکت فعالان محیط زیست را جان 
تازه ای می بخشد. از ۵ سال پیش فعالان محیط 


زیست به ویژه دوستان گیلانی فریاد می زدند که 
جاده کنار گذر تالاب انزلی فاقد توجیه زیست 
کته و زحم خو رده تالاب بین المللی انزلی 
وارد خواهد آورد به ویژه تلاش‌های آن گیلانی 
جسور دکتر نظامی مدیر کل محیط زیست استان 
گیلان مثال زدنی است. اکنون هیئت وزیران با 
تغییر مسیر کنار گذر و استفاده از گزینه‌های قابل 
قبول موافقت نموده است. 

جبهه سبز ایران این دستاورد را به همه ی 
دلمشغولان محیط زیست و همه‌ی زنان و مردانی 
که در سوگ تالاب گریستند تبریک می گوید. باشد 
که این راه ادامه ياد و اینده سبزتر گردد. 


تقدیر از راه‌آهن به خاطر رعایت مسائل زیست محیطی 


آموزش صنایم غذایی به سازمان آموزش فنی وحرفهای واگذار شد 


وزارت کشاورزی و سازمان 
اموزش فنی وحرفه‌ای کشور 
باامضای تفاهم نامه درباره 
آموزش های بخش صنایع 
غذایی و ماشین آلات کشاورزی 
ده سازمان آموزش ف و 
حرفه‌ای کشور توافق کردند. 

روابط عمو می سازمان 
اموزش فنی وحرفه‌ای کشور 
اعلام رده کرای تفاهم نامه 
وزارت جهاد کشاورزی به 
تجهیز و راه‌اندازی کارگاه‌ها و 
مکان های اموزشی خود برای 
اموزش روشهای 
ونگهداری ماشین الات 


تعمیر 


این تفاهم نامه وزارت حهاد 
کشاورزی تمام نبازهای 
اموزشی خود را به سازمان 
آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام 
ی ا یه هه 
و تدوین ات 
آموزشی اقدام کند 

آقای افر گفت: 
سازمان برای سرعت بخشیدن 
به اجرای این تفاهم نامه درحال 
تدوین کتب و استانداردهای 
مورد نیاز است تا فرصت های 
جدید برای جویندگان کار در 
این بخش بوجود اورد. 

وی یاداور شد: سازمان فنی 
وحرفه‌ ای سعی دارد دربخش 
کشاورزی بویژه در صنایع 


اطلاعات اقتصادی: شر کت 
راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران 
در چجهارمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست که ۰ تا ۱۴ تبرماه 
در محل نمایشگاههای دائمی 
تهران برگزار شد به عنوان «حمل 
و نقل سبز» لوح تقدیر مقام دوم 
داد. به گزارش روابط عمومی 


راه آهن جمهوری اسلامی ایران, 
این مقام به حهت ویژگیهای 
خاص زیست محیطی راه آهن 
شامل آلودگی کمتر» مصرف 
کمتر انرژی فسیلی و ایمنی بالا 
در جابجایی بار و مسافر به این 
سازمان اعطا شد. 

گفتنی است که در روزهای 
رتاس مایت ام ن الما 


اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه سرمایه گذاری 
در بخش حمل نقل را ۲۱درصد کاهش می دهد 


تهران . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 

مدیر گروه حمل ونقل دفتر 
بهینه سازی مصرف انرژی 
گفت: اجرای برنامه بهینه سازی 
مصرف انرژی سبب ۲۱درصد 
کاهش در هزینه سرمایه گذاری 
در بخش حمل ونقل کشور 
خواهد شد. 

(سبدمحمد صادق زاده) د 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی‌سالبانه 
شرکت صنایع بارت کاغذ(سهامی خاص 
جلسه مجمع عمومی عادی سا ليا ذه شر کت صنا یع 


پارت کاغذ (سهامی خاص) 
یکشنبه مورخ ۳۹ در محل قانونی شرکت واقع در 
کیلومتر ۱١‏ جاده فریمان تشکیل می گردد. 


ک سس 


ساعت ۷ صبح روز 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی 
آنان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد در 
جلسه مذکور حضور به هم رسانند. 


) استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی و حسابرس شرکت. 


۲ بررسی و تصویب صورتهای مالی ویادداشتهای همراه برای سال 


مالی منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹. 


۳) انتخاب حساپرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی. 
)٤‏ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای 


مدت یک سال. 


٥‏ سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد. 
هیئت مدیره شرکت صنایع پارت کاغذ 


هیئت مدیره شرکت تارویود ایران - کاشان 


به نام خدا 


(سهامی خاص) 


فراخوان مقاله زتهمین همایش آتوسعه صادراات غير تفتی کشور 
۲ ۷۳ مهو ماه ۸۲ ۰.۱۲ قر ریز 
تارمحوریت: جانگاه آتولید و صادراات در بر نامه های توسحه 


برگزار کنندگان: استانداری آذربایجان شرقی. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. سازمان بازرگانی. سازمان صنایع و معادن و دانشگاه تبریز 
به یاری خداوند متعال وبا بازنگری تجرییات هشت همایش گذشته و با عنایت به تأثیر این همایش‌ها در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی 
کشور در آستانه برنامه چهارم توسعه. نهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با محوریت جایگاه تولید و صادرات دربرنامه‌های 
توسعه. در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز برگزار می‌شود. 
از اساتید. متخصصین. کارشناسان. صاحبنظران اقتصادی. صادرکنندگان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی دعوت می شود درزمینه 


موضوعات زیر مقالات خود را تهیه و تا تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ چکیده آن را بصورت تایپ شده در یک صفحه ارائه نمایند. اصل مقالات لازم است 
حداکثر در ۱۵ صفحه تایپ شده تا تاریخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ به آدرس دبیرخانه همایش ارسال گردد. 


موضوعات همایش 


۱- بررسی و ارزیابی سیاستهای توسعه صادرات دربرنامه‌های 


توسعه (موفقیتها و ناکامیها) 


۳= پرزسی مقایسه‌ای صادرات در کشورهای صادرکننده نفت» 


درسهایی برای ایران 


۳- روشهای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران بمنظور 


توسعه صادرات 


۴- استراتژی تولیدات داخلی ایران. رقابت‌پذیری و راهکارهای 


مناسب برای توسعه صادرات 


۵- تاثیر تقاضای الحاق ایران ب٥۲0‏ در برنامه چهارم توسعه 


صادرات 


۶ بررسی نقش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در توسعه 


صادرات 


۷- نقش تشکیل شرکتهای بزرگ صادراتی منطقه‌ای در توسعه صادرات 


صادرات 

صادرات 

صادرات 

توسعه صادرات کشور 
توسعه صادرات 


یافته‌های علمی و تحقیقاتی) 


۸- نقش نهادها. موسسات و ایرانیان مقیم خارج در توسعه 
- روشهای استفاده از توانمندیهای تعاونیها و۱4۵ ها در توسعه 
۰- روشهای استفاده از امکانات بازارهای مالی برای توسعه 
۱- راهکارهای جهت دهی ظرفیتها و توانمندیهای منطقه‌ای برای 
۳- شیوه‌های مناسب بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف برای 
۳- راهکارهای توسعه صادرات خدمات (فنی مهندسی. 


۴- تجارت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه 


مقالات رسیده در کمیته علمی همایش بررسی و تعدادی جهت ارائه در همایش انتخاب خواهند شد. در ضمن مقألات برگریده در 

کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ و منتشر می شود. ضمناً هرینه رفت و برگشت و اقامت میهمانانی که مقاله آنان به تأیید کمیته 

علمی برسد به عهده دبیرخانه همایش بوده و هدایایی نیز تقدیم خواهد شد. 

علاقه‌مندان جهت اخذ اطلاعات پیشتر می توانند با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایند. 
تلفن دبیر خانه. ۵۵۳۹۲۹۴ فاکس: ۵۵۳۲۳۶۸۵۵۶۸۰۷۱ تلفنخانه: ۵۵۵۱۱۳۶- ۵۵۶۶۱۱۰ 


دییرخانه همایش 


بت و یکمین گردهمایی 
فصلی ملی انرژی ایران گفت: 
برای اجرای برنامه بهینه سازی 
مصرف انرژی در بخش حمل 
و نقل کالاء در ۲۵سال اینده به 
۰ تریلیون ريال سرمایه 
ی تست تست 

وی کاهش هزینه های 
انرژی» گسترش مصرف گاز 


طبیعی. جایگزینی وسایل نقلیه 


با ظرفیت بالا به جای وسایل 
یه طرفیت این وا از جیا 
مزایای اجرای برنامه بهینه سازی 
مصرف انرژی در کشور ذکر 
کرد 

به گفته وی» برنامه ۲۵ ساله 
بهینه سازی مصرف انرژی در 
سا ۱۳۰ 
آغاز خواهد شد و تا سال ۱۳۰۸ 
به طول می انجامد. 


آگهی فروش زمین 


قطعه زمینی به مساحت ۰ هزار مترمربع دارای ۰ سند 
شش دانگ سه هزار متری مجزا با قابلیتهای کاربری مختلف 
بر خیابان ۲۶ متری متعلق به شرکت صنایع نساجی 


نجف بافت به فروش می رسد. 


متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره 
۵ تماس حاصل فرمایند. 

آدرس: اصفهان نجف آباد - گلدشت - خیابان معلم 2 
جنب کاشی نیلو - شرکت صنایع نساجی نجف بافت. 


آگهی دعوت مجمع عمومی‌عادی سالبانه 
شرکت مهندسین فر آیندسازان انرژی 
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۷۸۶۶ 


بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت می‌شود. در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱١‏ صبح روز دوشنبه ۷۳/۰/۳۰ در 


محل شرکت واقع در تهران - 


دستور جلسه: 


خیابان جهان آراء - 
تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 


کوچه ٤١‏ غربی - پلاک ۸۰ 


- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد 


سال مالی منتهی به ۸۱/۱۲/۲۹ 


۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۲/۱۳/۲۹ 
- سایر مواردی که اخذ تصمیم درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. 


هیتت مدیره 


مجمع عمومی عادی سالانه 
۰4٩‏ ۰ ۳1 و ۰ 
جمعیت زنان مبارزه با الو د گی محبط زیست 
از اعضای محترم جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست 
دعوت می‌ شود در روز یکشنبه ۸۲/٥/٥‏ ساعت ٤‏ تا ٦‏ بعدازظهر 


دستور جلسه: 

۱. استماع گزارش بازرس 

۲ گزارش مالی جمعیت 

۳ انتخاب هیئت مدیره 

۴ انتخاب بازرسان 

۵ تعیین خط مشی سال ۸۲ 


جمعیت زنان مبارزه با آ لو دگی محیط زیست 


(ردعوت به همکاری) 
مهندس عمران -عمران 


به عنوان رئیس و معاون کارگاه با حداقل 
۵ تا ها سال تجریه مفید در رشته 


سدساری یا راهساری جهت 


کار در استان 


سیستان 9 بلو چستان دیاز مددیم. 
ساعت تماس ۸ الى ۱۷ 


-۵ 


1۸۹۳۷۵ 


محرط زیست عرفه راه آهن مملو 
از کودکان و نوجوانانی بود که 
اق با وس کدرا ور 
قالب نقاشی به سبزترین شیوه 
از حمل و نقل اهدا کردند. 
شناورهای فلزی و 

مب 2 

فایبرکلاس و موتورلنج‌های 
چوبی بیمه 

اطلاعات اقتصادی: 
شناورهای فلزی و فایبرگلاس 
و موتورلنج‌های چوبی بیمه شد. 
روابط عمومی سازمان 
بنادر و کشتیرانی اعلام کرد: تمام 
شناورهای فلزی با ظرفیت 
ناخالص بالاای ۱0۵۰ 1 و نیز 
پرچم جمهوری اسلامی ایران 
از تاریخ ۸۲۷۸ تحت پوشش 
یکی از کلوپ های ۴۱ قرار 
می گیرند. همچنین مقرره مذ کور 
در مورد موتورلنج‌های چوبی از 
سال اینده اجرا خواهد شد. 


موظف شد. غذایی فرصتهای جدیدی به 
مدیر آموزش های جویندگان مهارت و کار ارائه 

کشاورزی سازمان آموزش فنی . کند. 

وحرفه‌ای کشور گفت براساس طاهرپور گفت: توجه به 


تا سال ۳۰ میلادی راه اندازی می شود 
ابحاد بزر کنر ین منطقه آزاد اقتصادی حهان با 
مشار کت ۳۷ کشور ارویایی و عربی 


اتحادیه اروپا و ۱۷۰ کشور نامزد پیوستن به این اتحادیه. برای 
هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی خود در بخش روابط درون 
اروپایی» مدیترانه‌ای و جهانی در شهر «پالرمو» در جنوب ایتالیا گردهم 
امدند.محورهای این نشست سه روزه تعیین راهبرد مشترک برای 
ارائه در اجلاس سازمان تجارت جهانی در سپتامبر سال جاری و 
راه‌اندازی منطقه ازاد اقتصادی اتحادیه اروپا و حوزه مدیترانه اعلام 
ماه اش 

اتحادیه ارویا درصدد است با همکاری ترکیه. الجزایر» تونس. 
مراکش» مصر اردن» منطقه خود گردان فلسطین, لبنان» سوریه, قبرس» 
مالت و رژیم نژاد پرست صهیونیستی بازار اقتصادی حوزه مدیترانه 
را تا سال ۰۷۰ ۰ راه اندازی کند.همچنین در ادامه این نشست. اجلاس 
وزیران کشورهای حوزه مدیترانه نیز برای بررسی طرح بازار آزاد 
اقتصادی منطقه در ایتالیا اغاز شد.وزیران حمل و نقل ۵ کشور 
ارویانی نیز ایک تست درمورد کرش ارتاطات و خدمات حاده‌ای 


و نقل و انتقال کالا بر گزار کردند. 


۰ میلیارد ریال ( 


اعلام می گردد: 


سهم می‌باشد. 


آورده نقدی تأمین خو اهد شد. 


۵ ۱/۱/۷۲ مي باشد. 


اعلام ننموده‌اند یا آدرس 


(بخارست سایق) . خیابان ۱۷ (شهید بهزاد : 
مرأجعه و گواهيذامه مربو طه را دریافت نما ډذد. 


تصویب هیئت مدیره و مبانی قانونی 
سهامدارانی که در مهلت دوماهه استفاده از حق تقدم به شرح 
بند ۲ فوق از حق تقدم خود استفاده ننمایند.. در بورس اوراق 
بهادار تهران به فروش رسیده و از خالص فروش مبلغ اسمی 
سهام به حساب افزایش سرمایه و باقیمانده به حساب 
بستانکاری سهامدار ذینفع در دفاتر شرکت منظور خواهد شد. 


غذایی کالاهای تولیدی را 
اشتغال بعش کشاورزی تحول 
ایجاد کند. 

وی افزود: اموزش های 
کشاورزی بدلیل گسترد گی 
جغرافیایی و حضور ۲۶ درصد 
حدی سازمان اموزش ف 
وحرفه‌ ای کشور است که در 
افزایش رفاه روستاییان و افزایش 
فرصتهای اشتغال روستایی حائز 


خشکسالی ۵سال 


م2 ۰ 
گذشنه در کشور ۶۲ 

هرارو ۵۶۰ منلبارد رال 
زنان ده بار آورده است 

زاهدان خبرگزاری جمهوری 
اسلامی:مدیر کل دفتر مطالعات 
هماهنگی امور ایمنی و بازرسی 
وزارت کشور گفت: در اثر 
خشکسالی پنج سال گذشته ۶۲ 
هزار و ۰ مارد ریال زیان به 
کشور وارد شده انیت . 

سید عباس بخ ترا در 
جلسه ستاد خشکسالی استان 
سیستان وبلو جستان در 
فرمانداری جابهار. افزود دولت 
فقط ۰ درصد از این ميزان رابه 
زیان دید گان پرداخت کر ده 
ی ی ی :در پنج سال 
یری و کا هش زیان 
خشکسالی در کشور انجام ۳ 


+ 


ایا 


بنا به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فو ق العاده مورخ 
۵۶ به هیئت مدیره مبنی بر افز ایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 2۰ میلیارد ريال به ۸۰ میلیارد ریال. هیئت مدیره شرکت 
صنعتی بهپاک (سهامی عام) در جلسه مورخ ۱۲۸۲/۵/۵ خود 
تصویب نمود که افزایش سرمایه از مبلغ 6۰ میلیارد ريال به 
٤‏ میلیارد ریال) از محل مطالبات سهامداران 
بابت سود سهام و واریز نقدی انجام پذیرد. لذا در اجرای مفاد 
مواد ۱۹ و ۱۷۰ قانون تجارت. بدینوسیله مراتب استفاده 
صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام جدید به شرح ذیل 


۱- مبلغ اسمی هر سهم جدید یک هزار ریال و تعداد آن 0۰۰۰0۰۰؟ 


۲- هر یک از سهامداران در قبال هریک سهم خود در تاریخ 
۱۳/۵ (تاریخ تصو یب هبئت مدیره) حق تقدم در خرید 
یک سهم جدید را به ارزش اسمی دارا می باشند. 
۳- بهای سهم جدید در مورد اشخاصی که در تاریخ ۱۲۸۲/4/۵ 
سهامدار شرکت بوده‌اند از محل مطالبات آنها بابت سود و 


6- مهلت استفاده از حق تقدم سهام جدید از تاریخ ۱۳۸۲/8/۲۲ 


ه- برای کلیه سهامداران گواهینامه حق تقدم خرید به آدرس 
مندرج در مدارک شرکت توسط پست سفارشی 


ننك . لام استسهامدارانی که قبا آدرس خود را به شر کت 
۵ مشخصات کامل و آدرس دقیق خود را به شرکت 
اعلام نمایند. سهامدارانی که به دلیل نداشتن آدرس و يا به هر 
جهت دیگر گواهینامه حق تقدم خود را دریافت تنمایند. 
می توانند ظرف مهلت مقرر در بند ٤‏ به امور سهام شرکت 
واقع در تهران ‏ میدان آرژانتین . خیابان احمد قصیر 


شفق) ‏ پلاک ه 


هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک(سهامی عام) 


اطزایات 


چهارشنبه ۱۸ تیر ۰۱۳۸۲ ٩‏ جمادی الاول ۰۱۴۲۴ ٩‏ ژوئیه ۲۰۰۳- شماره ۲۲۸۱۵ > ۱ 


RC ۵ 


۰. | 6 


مرکز تخقیقات مخایرات ایران دز نظر دارد خت والذانري امود خدماتی کید اه ی ماه نسبت بث شناسایی پیمانتاران واجذشرابط ذز گروه شای مختلف زیر برای سال‌ضای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳۲ از طریق عقد قرارداد اقنام نماید. 
لذا از کلیه پیمانتاران و تعاونی‌ها و شر کت‌شائی که ذارای سابقه کار مفیذ ذر فعالیت‌هشای زیر می باشند , دعوت بعمل می آورد و س س س تاد اس سم با اه بات ند اب اب اس با ان ات اب اب اه با ات نا تن ابا اب ابا ت تن ات نا اب بت ات با تب اد 


از تاریخ انتشار آخرین آگہی ظرف مذت ۲ روز کاری نسبت به تکسیل فرم اقدام و همراه با مذارک مندرج ذر فرم شناسایی به | ۱ 
آدرس : قران , انتبای خیابان کار گرشمالی , مر کز تحقیقات مخابرات ایران , اداره تدار کات تحویل و یا با پست سفارشی ارسال ۱ ۱ 
ضمنا شماره تللن‌های : ۲۳۰۰۹ و ۸۸۹۷۰۸۷ در ساعات آذاری(۸ صبح تا ۱۶ عصر ) آماده پاسخگویی به سوالات می‌باشند. ۱ 
8 جهت سب امالاعات دیشتر ده سابت اینتردتی مركز مراحعه فرمانید ,2 هاامآاممد۵ ۱۲ ۵ ۱۱۳۱ :ییا دم ۱ ۱ 
| 
۱ ۱ 
ت ۳ ۱ - ۲ 1 ۱ 
2 د اول = ناهین نیروی انسانی جهت : ۱ 
1 ۱ 
رذیف ۱-۱ اتتظامات حفاظت فیز یکی ۱ ۱ 
ردیف ۱-۲ - امور دفتر اطلاع زسانتی و انتشارات و کتایخانه ۱ 
رذ یقے ۱۰۳ ۰ خد مات نظافت ساختمالیا. سر ویس های بیداشتی و مکو هة ۱ 
ردیف ۱-۶ - امور اذاری و تحلیلاتی ي سس خفخات قفی ساقهافی | 
1 ۱ سوابق ۱ 

۱ . ا سوایق ۱ 
و - سرویسن آیاب و دشاب کار کنان به نقاط مختلف در شیر تبران و خومة ۱ ۱ 
رذیف ۰۲ ۲ - حفظ و نگیداری فضای سبز ۱ بپشتر از ده سال کستر از ده سال ۱ 
ر دیف ۳- ۲ = طبع غذا . سرویسن, آشیز خانه و رستوران / گردش اي ساليانه: ۱ 
ردیف ۶- ۲ - اموز نقلیه و دنبه‌بندی سازمان مذبریت و برنامهرپزی درمورد پیماتلار ساختعاتی و تاسپساتی ذرصورت اغرال | 
| 
" گروه سوم - خد مات فقتس : مد ارك مورد نیاز : 
ردیف ۱- ۳ - تعمیر و نگیداری و کالیبراسیون دستگاه‌های الدازه گیری ز الکترونیکی ) فز کیل شد یق | 
ردیف ۲- ۲ - تعمیر و نگیذازی کامپبوتر ها , سیستم‌های جانبی و ماشین‌ضای اذاری تین تایه رن ۱ 
ردیقف ۰۳ ۳ - خدمات جاب و شیر - لپي آخرین آ کی روزنلسة رسي | 
* مستلدذات توتنعندبیای شر کت شامل ۲ - تجر پیات و تنوایق ۱ 
هروه / - لیست سازسانیا و طرف‌های قرار داذهای قبلی ۱ 
ردیف ٤-۱‏ - طراحی معماری محاسبات فنی , برآورد مالی و اجراء ردیف ۰-٤-۵‏ اجرای نقاشی ساختمان E‏ ماه ETE‏ نت ۱ 

۱ ۱ 5 3 13 : 

ردیف ۶۰۲ - طراخی معمازی ذاخلی, پر آورد مالی و اخراع ردیف ۰۳۴ ۶ - ساخت سازه‌های فلزری ۱ - امتتاتامت اچرایی ۱ 
ردیف ۶۰۳ - طراحی فضای سبز. پرآورد مالی و اجراء ردیف ۷- ۶ - ساخت و بازسازی کارهای چوبی ۱ ۲ با تکمیل قرم و ارسال مذارك اعلام آمادگی جهت ردق رذیف‌های ۱ !وا دارم: | 
رذیف ]۰ ] - بازسازی . تعمیر و نگیداری ساختمان‌ها ردیف ۰۸ - تامین نیروی ماهر ساختمانی ۱ ۱ 
i‏ فا ۱ ۱ خانوان کي 3 تسس 1 از e‏ دز | 
تج - تاسیسات حرارتی . برودتی و الکتریکی : ۱ ۳9 ۱ 
ردیف ۰۲ ۵ - ندز لت تین ۱ ص ۱ 


ردیف ۳- ۵ - تعمیر و نگیداری 


TRC 5 ۱ ۳ 
RC ITRC 
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لا فش زد | ماه ‌ 


هر کز تصعیقات مخابرات ایزان در نظطر دارد جت اتجام پر وازه‌هاي تحقبقاتی نود در سال‌های ۸۳ ۱۲ و ۱۳:۸۳ ۰ شر کت ھای مشاوره‌ای و تحقبقاتی شنور را شلاسایی و دعوت به شمناری نماید . 
لذا از تلبت علاقمندان که دارای سابہقة علهی - تحقیقاتی صفید ذز ژزهیلة ضای صندرج در عناوین زیر می باشند , تقاضا می شود ضمن تکمبل لمودان قرم هر بوطة شهراه با هداز ک و اسناد 
در خوانستي به درس : تبران . انتیبای خیابان کار گر شمالی . مر کز تعحقیقات مخابرات ایران . اداره قدا ر کات وا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ 
تحویل و با با بست سفار شی ارسال تمایقد . ۱ 
لطفا بر رزوی با کت جصله در سای سس ۶ مالاا ) قید شود . 


ضمنا شماره تلف : ۳۳۰۰۶۴۲ در ساعات اذاری ( ۸ صیع تا ۱۶ عصر ) آماذده پاسخگویی به سوالات می‌باشت. 
۳ <هت سب اطلا صات دبشتر يهك سادت ادخترنتی مركر مراحهد قر مائیت . / 1 ip application‏ ۵۰ ۱۱۳ :یی http‏ 


۱- فناوری فضاتی ۱ 
۴ ۔ پردازش سیکنال ۳ ۰ ۲ 
٤‏ - سیستم‌ضا و فناوری نوری [| زمینه‌های قعالست : 
۵ ۔ آنتن و انتشار امواج س 
۷ ۔ مخابرات سیاز Nh‏ 
بل - سیستم شاق نیو نیج " 
٩‏ ۔ جامعه اطلاعاتی 
۰ - پشتیبانی و تحقیقات خاض ز طراحی مذارات) || مدارت مورد نیا 
۳۲ آموزش تخصصی - کین سولیق و تجر بات فحقببانی و پژوهشی ردیف‌های منتخب 
- لپی ذرچات علعی و تحلعقاتی 


۳ قناوری جخابرات و اطلاعات 


اعلام آماذ گی چېت عقد. قرارداد بر اساس ضوابط مر کز تحقیقات سخابرات ایران 
- یزان توالصلدی ضاي سوجود تیت انهام قر سل از پروه ای منتخب از لحاظ : - پر سللی 


۵ - امثیت شیکة - تحپیزاتی 
۴ برنامة‌ریزی ملی توسعة ۱C۲‏ - مالی 


۷ - توسعه شبکه مخایرات کشور 

۸ - طرح آزادسازی و خصوصی‌سازی 

٩‏ ماخوازه مصیاح 

۰ ۔ طرح امور مشتریان و تکریم اریاب رجوع 

۱ طرح پشتیبانی و ایجاد. ۱۱۵۵۵۱0۵۲ امراتز رشد) 

۳ ۔ مطالعه آثار اقتصادی , اجتماعی : فرهنگی فناوربیای مخابرات و اطلاعات 
۳ - تدوین سنذملی توسعه 


للم و تام دراه کی فک | مدد قاری لاس», 


کو دنده : ۰ تومان -جوجه : ۰ تومان 
ورودی و حق سرویس : رایگان 


خرید و فروش لوازم دست دوم 
نعمیرات 


از ۲۷۰ هزار هکتار از 
س تحت تأثیر فرسایش باد 


خدمات مجالس 


زیبائی و سلامتی .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان 
بهداشت و درمان قم ۰ هزار و ۱۵7 هکتار از مساحت 
۱ استان قم بیابانی و کویری است که تحت 
ثلفر و موبایل فرسایش بادی قرار دارد. 

کامپدوتر مهندس نیستانی افزود: از این مقدار ٩۸‏ 
هزار و ۱۲۵ هکتار واقع در مناطق حسین آباد 
پل و مسیله جزء مناطق بحرانی است. وی 
حمل و دقل درکارگاه آموزشی. مشورتی که به مناسبت 
E‏ روز جهانی بیابانزدایی در قم برگزار شد. 
گفت: در صورت عدم چاره‌اندیشی. این 
استخدام استان در آینده متحمل خسارات ناشی از 
آماده به کار ات 

۱ وی اضافه کرد: استان قم به دلیل دخالت 
عوارض طبیعی همچون کویر. دریاچه 
خدمات اداری نمک. حوض سلطان و وزش بادهای غربی 
و شرقی با نایایداری هوا و گرم و خشک محمودآباد. بستان و حسین آباد مشکلات ضایعات شهرداری و کار خانه ها و 


000 


ری بودن در تابستان و سرد و خشک بودن در پیش‌روی فعالیت‌های بیابانزدایی و خاکبرداری بدون ضابطه از جمله این 

تفریحی. ورزشی زمستان مواجه است. راهکارهای آن به مدت یک روز بررسی موارد ذکر شد. 

املاک در این کارگاه با حضور تشکلهای شد. استان یک مپلیون نفری قم بیش از یک 
غیردولتی حریم سبز و ندای قطره و چرای مفرط. زراعتهای غیراصولی. میلیون و صد و بیست و سه هزارهکتار 

پیامهای شخصی همچنین اعضای شورای روستایی رهاسازی اراضی کشاورزی. انتقال مساحت دارد. 


نبازمند بهای اطلاعات هر هفته علاوه بر 


ضميمهة روزنامه , در سطح شهر به طور 
رایکان بین عموم توزیع می شود 


ی . ۰ 


5 لق رااان سوزوین تسه 


فاطمه تاصد 
شاگرد اول با معدل ۲۰ کلاس 
اول دبستان شهید میری 
با تشکر از خانم حاجی باباتی 
و خانم فراهانی 


قم . خیابان آذر - نبش ۴۵ متری عمار پاسر 
مرکز فروش کریستال اشعری ۷۷۰۴۷۱۹ 


E-MAIL:‏ خ چهارمردان /ابتدای ۴۵متری‌عماریاسر نم 
۷ 6 ۴۸۱۸ روبروی بانک کشاورزی ابلاک ۲۴ 


۳ طا ارتاد ‏ ۴ ۹3 ۰ 4+ پرتیراژترین ویژه‌نامه استان قم 
نیازمند یهای | ار“ ا ا مخاطب الاير ؟ اطلا ع رسانی سر اسر سقارش آگهی: ۷۷۲۷۴۶۴ ۷۷۵۹۸۶۴ 


0 نماینده گر و ه ۸ شر کت 
ادب گردن هرا جدول شماره ۱ eT‏ 


ایزایران «مانیتورهای 
.لیکن .مجلسی که در مقام احترام به شخص برگزار می‌شود. نیا زمندیهای اطلاعات ۳ 1 و BenQ‏ و شرکت 


۱ سیما آوا (مانیتور [۲۲20560) 
۳.مکان ‏ حادثه در استان قم 
۶ دستی .از انواع شانه‌ها واحدی در سطح مس ره 
سیستم‌های ایده‌ال ۱۰۰ 
. الکتریسیته به زبان عربی .بیماری سگ ساعت اشتراک اینترنت 
شبانه رایگار 
پا ر الان 


.رگ گیاھی ۔ قسمتی از کمربند قم : خیابان دورشهر . ابتدای 
۷ تنھا ۔ زیرکی و رندی خیابان سمیه - پلاک ۳۶ 


تلفاکس : ۷۷۴۱۷۸۵ 
۸ همدم و مونس ۔ هوس زن باردار تلفن ۷۷۴۷۱۳۶-۷ 


٩‏ پسوند آلودگی شعید ه پاز 

۰ هدایت شو ند ه . خدای هندو 
هد عمودی: آیارتمان سه طبقه 

۱ کشوری تازه استقلال یافته مسکونی ۲ واحد تجاری با 

۲.مهیا و فراهم ‏ آشیانه حیوانات برق مجرا و دو بر در 
بهترین نقطه شهر (میدان 
مطهری) دو خط تلفن. گاز . 


#ورزش خشن آب با بهترین قیمت 
ه. نأحیه‌ای خشک و بی آب و علف تلفن ۶۶۰۵۹۰۷ 


۳.بله روسی . چين و چروک پوست . تنها و یک تنه 


7 پاداش نیکوکاران ۔ قاضی ورزش 
۷ محل ۷ تحصدا .در حرکت 


۸ ترس از انجام کار.شهری در گیلان 


کیفیت آردل وااز 
با تجربه‌ها بپسرسید . 
مرکز فروش 
انو : 


٩‏ ضمیر مفرد . نوعی ساز 
۰ آندک ۔ پسوند شباهت 


فروشگان اخوان شریفی 
۵ - ۶۶۱۴۵۳۴۵ 


- به چند بازاریاب با 


شار کات با دو دسر ارت لہ - ورس د ٹر دننگن در زل دارد 1 4 7 
۳ 15 ۳ 4 موسسه مطیوعاتی 


2 » 4 
ات از ٠‏ ا | ١‏ ۱ ا | © 4۵ ی سب ù ۰ +e‏ 
,اہ اك - : (9 ار درد ویره 7 ¢ x‏ 3 د ا لین ار ك IS‏ اروف كد ام دم اید ھر / 4 d4‏ که e‏ کبه د ۱ ای اسب am‏ تجرد 


تبلیغات از ۱/۵ ت ۴/۵ بوابر هزینه پرداخت شده /۲- تأمین مازاد هزینه از محل معرفی کا رآموز یا قبول خدمات/ اعتصات کیا کار با | اعتماد شما = اعتبار ماست متیر نبازمنجیم 
: ۳ 


آدرس: خیابان چپارمردان. کوچه شماره ۷ انتیای کوچه » سمت راست 


تو پرداحت )ا | | تماس : ۱۷الی ۲۲ 


تس 4# 


. امیزان مشارکت شبکه در قالب 


معرفی کا رآموز /دانش آموز ِ 
قبول خدمات یا محصولات (مبلغ کل قرارداد) 


Ao FF oe‏ ا پیرایس موسوی || نیازمندیهای اطلاعات 
rere... P7000780 | e‏ اصلاح مو با مدلهای | | ویژه استان قم 


2 جدید و دلخواه شما 
چ > خ امام ۔ابتدای ۳۰ متری 


E‏ کیو انفر - 02/11 آدرس دفتر جذب آگهی: 


جمع کل مبلغ 


با همکاری :آقای بحری 


متری عمار پأسر کوچه 
شماره ۸ پلاک ۲۷6 


وتو اولین سالگرد رحلت پدر بزرگوارتان و نهمین سالگرد رجعت 


پیکر پاک برادر شهیدتان را تسلیت عرض نموده و برای شما 
۱ 1 سے : جه يکر 7 ⁄ ۴ 7 ی ۹ ۳ )14 


من 


N‏ و م 
SE‏ ب 1 E‏ 
E 7‏ 

0 bA 


۲۰.۲ 


نیا زمند بها تلفنی آ هی می یذ یر د ۰۲۱-۲۳۲۲۵۲۳۳ 
فا کس ساز مان نباژمند بها ۲۳۲۳۳۸۸۶ - ۰۲۱-۳۲۳۲۳۹۶۳ 


رو و سر ما 0 EN.‏ اسا مس ۲ ا ۳ اموزش و فروش کلبه سازها 
2 يه وروس ِ ۱ ۱ ۱ ۸ 3 A:‏ ¥ ۱ تو سط استاد مجر ب در کی ناه ترین زمان 


۱۵۰ انانده خرید کد‎ Ns 


ا ۲ مکانی جهت اشپزخانه صنعتی 
7 قالیشو ۲۵۰ 7 ا 
ی و : = به یک آشپزخانه يا سالن سوله حدود 
# خدمات مذزل کد ۳۰۰ ٣۰ ۰ / E E, a‏ تا ٥۰۰‏ متردارای آب . برق 
J5‏ گاز و تلفن محدوده کیلومتر ۱۵ جاده 
خدمات مجالس کد ۳۵۰ 1 ۱ * » ۱ مخصو ص کرج برای پخت غذا بصورت 
1 اجاره به شرط تملک مورد نیاز است. 


ع 
5 


3 


7 زیبایی‌وسلامتی کد ۳۰۰ 
a‏ بهداشت ودرمان کد ۴۵۰ 
"2 » تلفن همر اه کد ۵۰۰ 
خرید وفروش تلفن کد ۵۵۰ 
7 کامپیوتر کد ۶۰۰ 
7 ماشین های‌اداری کد ۶۵۰ 
اتومییل کل ۷۰۰۱-۸۰۰ 
تعمیرات وتزئینات کد ۸۵۰ 


حمل ونقل کد ٩۰۰‏ : 
ا 


تا شاه 


ا 8 


0 لت خدمات صنعتی کد ۹۵۰ 
بخ استخدام کد :۱ 
2 آماده کار کد ۱۰۵۰ 


7 آموزشگاهها کد ۱۱۰۰ 


خدمات اداری کد ۱۳۲۰۰ : نمایند گی ادرس دفاتر 

7 املاک و مستفلات کد ۱۱۵۰-۱۵۵۰ ی کی ای درا مت رل 

ب تفریحی‌ورزشی کد ۱۶۵۰ ارگ تهران نو | خیابان دماوند VEIISFA‏ 0 > جاده‌کرج | ۶۳۵۲۵۸۱ 
۳ پدامهای‌شخصی کد ۱۷۰۰ لمح ۱۳۳۸۹ ۱ رار بالاترار مسجد - پاساز 3 ۳۱۱۳۴۱۱ 
۰ پوشاک کد ۱۷۵۰ 8 ( جر ین خر ۳ ۱ ِِ_ بهشت ر ن کامپیوز ۳/۴( 


7 متفرقه کد ۱۸۰۰ 5 نیابان دکتر شریعتی - نرسیده به خیابان دول ۳ شرفی اصفهاز ۹9۳۴ 
1 گوسفند زنده کد ۱۸۵۰ ید خندان | خیابان دکتر شریعتی - زیر پل سید خندار بارار تهران | پانزده خرداد بین مسد نورور خار ۹( 


آبی 


@ 
۵ ۰ 4 
مس ریسا ی اطلاعاست نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیر د ۲۳۲۳۲۵۳۳۳ 
00 4% 


شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳۲۲۲۴۸۸۶ 


۴۰ شریک وسرمایه گذار ۷۰ ١۰ا‏ متر ۷۰ خریدوفروش وام 


۵۰ کاریابی | ۸۰ ۱ متربه بالا 


متراژگوناگون 


VV.‏ گالانت | ۲۰ تراشکاری وسری‌سازی 


۳۸۹۰ لنسر | ۳۰ خرید‌فروش,اجاره‌ماشین‌آلات 


میل و لوازم چوبی 


صونیو تصویری 


عتبقه جات 


TO ۴٠‏ تا | ۳ ات | سا طلاسازی سوت ارس 
۵۰ فروش کامپیوتر | ۲۹۰ رنو ۳۲ | ۴۰ بافنده | ۱۱۰ کتاب‌های‌آموزشی ۱۳۰ کابینت 
۳ نرم افزار | ۴۰۰ خریدوفروش‌حواله‌اتومبیل | ۵۰ برنامه نویس | ۱۲۰ گلدوزی وا کفسابی‌ونماشویی 
لا چرخ‌خیاطی | ۱۰ باغبانی‌وفضای‌سبز پرستار | ۱۳۰ ماشین‌نویسی ۱۵۰ لوازم‌بهد اشتی 
۳ چوبی وفلزی | ۲۰ پاسیووگلکاری پزشک | ۱۳۰ مشاورخانواده | ۳۰ خانه | ۱۶۰ لوله‌بازکنیوتخليەچاه 
۵ حراج خانگی | ۳۰ خشکشویی‌مبل‌وموکت وفرش ۳ 
۶ ساعت طلاوجواهر | ۴۰ سمپاشی 
¥ صوتی وتصویری | ۵۰ نظافت منزل ومحل کار 
۸ روف ا ۰ دار گنگ وسال 
.۹ فرش | ۷۰ مر هاگ | ۳ gs‏ 
ا لوازم بچه گانه ِ فتوکپی وزیراکس | ۱۰ 


۲ لوازم موسیقی ۴ لوازم‌التحریر ا ۳۰ | ٣۰  طایخ . ٠۴١‏ تعمیرخودرو ۲١‏ ۵ا۷۵ متر 
۰ لوازم ورزشی | .رم | . سس« ا ا 
۱۳ موکت ۱ تا متر 
۴ یخچال ۶ متر 
۱۵۰ تام نا ۳ مق قاس غروس ۱ متر 
۶ کلکسیون (تمیر-عتیقه) | ۴۰ عکاسی‌وفیلمبرداری ۱ متر 


کرایه ظروف 


۱ متربه‌بالا 


۱ متر 
۶ متر 


0ات 


رسای اطلاعاست 


نیازمندیهای اطلاعات 
درراستای خدمات رسانی 
به هموطنان گرامی باطلاع 
میرساند. 
همه روزه پیام های 
شمارادرمورد لوازم 
واشیاء دست دوم که 
تصمیم به فروش آنها 
را دارید 
ازساعت۸الی۲اظهر 
رایگان چاپ می‌نماید 
تلفن تماس: 
PPPoA‏ 


لوازم چوبی 


مبلمان ومیزناهارخوری 
۷نفره 
چوبی روکش چرم 
PAFIIVS‏ 


مبلمان ومیزنهارخوری 
۸نفره مشکی 
۲۵۰هز ارتومان 
۱۳۷۸۳۴ 


مبل راحتی تشک دوبلء نفره - ۳۵۰ هزار 
تومان میر تلویزیون ۳۰ هزار تومان 
تخت یک نفره ۲۰ هزار تومان میز تحریر با 
صندلی گردون ۵۰/۰۰۰ تومان 
۵۲ ۵ ۴۵ 


میز آرایش 


و جلو مبل 


میل پرده آمریکایی با 
اتوماتیک بالش بزرگ پر - 
روتختی و پشه بند 


۱۳۶۵۹ 


میز و صندلی ناهار خوری 
۳ نفره مشکی درحد آنتیک 0 تومان تخت 


خواب نوجوان‌با کمد ۲ در ویترین ۰۰/۰۰۰ تومان 
AoloAVY‏ 


کتابخانه تحریردار 
۰ تومان جا جيم تبتی 


ماشینی ۱۵۰۰۰ تومان 
1+۵۴" 


یک دست مبل 
بخچال ماشین لباسشویی دوقلو 
زاین فرش ۶ متری نجف آباد 
AFA‏ 


آمریکا با () و یک عدد کاست ۳ 
موج رادیو قیمت ۶۰ هزار تومان 
۴۳۹۶۵۷( ۳۶(مساعت تماس ٩‏ شب به بعد 


یک دستگاه تلویزیون 

گراندیک آکیند ۲۱ رنگی 
۰ تومان 
۳( 


دوربین فیلمبرداری 
هندی کم 
با مانیتور قیمت 
۵۰ هر ار تومان تلویریون 
۱ اینچ پارس 
کنترل دار. رنگی 
قیمت ۴۵ هزار تومان 
۳۳۶۴۳۳۵ 


تلویزیون رنگی پارس 
۶ اینچ ۶۰هزارتومان 
۵۶۴۳۶۴۵ 


یک دستگاه فریرر 

پارس ۱۲ فوت در حد نو 
۰ تومان 
۳( 


یخچال ۱۲ فوت پارس 

فرش ماشینی ۱۲ متری دوچرخه 

۶ کوهستان دنده ای کمک دار 
۳39۳۳ 


ماشین لباس شویی 
آرمایش هه هزار تومان 

فریزر پارس ٩۰‏ هزار تومان 

مبلمان ۸ نفره 
۰ هر ارتومان چرخ خیاطی 
برادر ۱۰۰ هزار تومان 
۳( 
۸ 


قهوه سارا آلمانی 
پلویز ناسیونال 
تلفن رومیری 
دیواری سرویس 


قاشق چنگال شش نفره 
۳۴۴۵۹ 


بخاری ارج نفتی محل قدیمی 
۰ تومان سماور نفتی . 
عالی نسب ۵00۰ تومان 
FPASO%‏ 


یکد تگله؟۱ ۳ 5 پنتب ۳ 
به همراه پرینتراچ بی 


۰لیزری ور ایتر 
AoVVlo?%‏ 


گوشی بی سیم سینوس ۴۴ 
۰ تومان گوشی موبایل 
نوکیا ۵۰0۰ تومان 
۸۳۵۰۳۸۴ 


گوشی موبایل 
نوکیا Plo‏ 


درحد نو ۵۵ هر ارتومان 
گوشی موبایل 
سامسونگ N |oo‏ 
۵ هر ارتومان 


"1+۳۳ 


چرخ خیاطی و گل دوزی 

مری فلاور اصل ژاین تمام 

فلری قیمت ۱۰۵ هزار تومان 
۸۹ 


به اقساط 
مدرنترین مبلمان 
با چک کارمندی 
۸ اس (/۱ 


قالیشویی رفوگری رنگیرداری 


آژنگ س 


خشکشوئی مبل موکت 


فرش جام جم 
منصف ترین خریدارفرشها و قالیچه‌های 
دستباف نووکهنه چهت صادر ات 
۶-۲۰۵ 


فرش پارمی 
بهترین خریدار فرش 
نو و کهنه 
PFEFoF$™ ۷‏ 


تعمیر انواع یخچال فریزر 
لباسشویی کولر آبی و گازی 
تعمیر فوری در منزل 
سراسری تصمینی 
گاز یخچال 
۰ تومان 
۳۵۰۵۰۳۶-۰۴۳۳۴۷/۳۵ 
۳۳۵۳۷/۶۵۹ 
را ام اس او از ات 


تک گاز ماژیک ۳3 ۰ 
سرویس اجاق گازهای خارجی 
شعبه مرکزی بازدیدمجانی 
۲۵۳۰۵۲۳۵۵۳۵ 


تعمیر انواع 
کولرگازی ۷۷ 


وایت وستینگهاوس 
سرویس در محل قطعات 
اصلی موحود است 


۳۳۱۳۸۹۵۶-۷ 


موسسه فنی تکنوپارس 
متخصص در تعمیر انواع 
یخچال فریزر . لباسشویی. 
کولربا کادری مجرب 
شارز گاز ۶۰۰۰ تومان 
۱۴۳۵۵ 
مرا ۱ 
تجریش ۲۷۳۹۷۶۰ 


تعمیرگاه مرکزی 
کولر گازی چیلر نصب . 
شارژ سرویس کولر 
گازی و آبی 
حتی در محل بدون تعطیلی 
۱۴ 
۳۱۳۱۳۳۵۰ 
۳۷/۵۴ ۱ 


رفع پوسیدگی ورنگ یخچال 

فریزرسایدبای‌سایدلباسشویی 

جوش پلاستیک وشارر گاز 
۳۰۸۲۳۰۱۷-۵۵۵ ۵ ۳ ۳ 


تعمیرات میلیران 
با ۲۵ سال سابقه کار در شرکت 


مبلیران با سرویس رایگان 
۴۴۳۵۹۵ 


نارلترین دورنده پیر آهن 
جهت مبل های شما 
۵٩۱۳۲۱۹۱۷۳۵۰۵۳۵۴‏ 


۶۹۳۵۱۱۹ APF 
۶۹۳۶ ۸۵-۰۵ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


حکایت چوب 
متخصص در تعمیر میلمان 
رویه کوبی»رنگکاری,نجاری 
مبلیران در تمام نقاط 
تهران باردید و حمل 
رایگان 
اس ۱ 
6٩۱۳۲ ۰۱۵/۸۵۵‏ 


مبل خراسان 


تعمیرات هر نوع مبل 
استیل و راحتی 
و رنگکاری نقد و اقساط 
محل باردید 
رایگان 


VPs“ 


مبل ونیز 


و راحتی مبلیران پیراهن 
مبل ارزان 


۱۷۴۴۳۷۶۴ 
۱۳۲۶و 


مبل رضوان . تعمیر رنگ 

نجاری رویه کوبی و پیراهن مبل استیل 
تمام پارچه و راحتی نقد و اقساط 

۵۲۳۰-۵۲ ۳۳۳۲۳۷۹۵۰ اه 


مبل شیرخدانی 
سفارشات: رنگکاری وتعمیر وتعویض 
رویه مبل پیر اهن ورنگ دریهای چوبی 
باردیدر ایگان FVIAAFF‏ 


(مجاز ۱۱۰ جمهوری) 
انواع تلویریون » ویدئو . 
صیط VCD, CD‏ و دوربین 
با صمانت سراسر تهران 
(۶ خط ) ۶۱۷/۱۳۵۰۳ 
۶خط ۶۱/۳۴۹۳ 


تعمیر تلویزیون رنگی 
درمنرل - فوری ارران 
۵۵ ۶-۸۹ عز م۲ 
۱۳۲۳۴۵۵۳۴گه 


اور ژانسی SONY‏ 
بدون تعطیلی وایاب وذهاب 
باگار انتی کتبی تعمیر درمنزل 
۳ ۴۸۳۳۶۰۵۵30 


پارس گروندیک ۲ 
تعویض لوازم 
به قیمت دولتی 
۷۳۵۳۷ 


کلیه لوازم صوتی و تصویری و 
دزدگیر نصب در محل رایگان 
کائینی ۵0۳A‏ 


شماره فاکس نیازمندیها ۸۸۶ ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴ 


مجاز مرکزی 
جنرال الکتریک 
تعمیرانوا ق 
لیاسشویی‌ظر فشویی تست 
یخجالهای ساید بای ساید. 
آاگ . فیلکو کن وود 
بدون تعطیلی در سر اسر تهران 
1-۲۳۳۵۳۴۴۹ ۱۷۴۶۹۷۵ 
۷۴۳۶۵۶۳-۴۳۵۶ 


قالیشوتی و رف و گری 
داریوش 


(بیوک سابق) 


دفتر مرکزی : 
۳ ۵ ۵0۶۱۳۶۰3۵ 
کارخانه : 6۳۳۹۴۳ 
تلفن ۵۱۳۷۵-۵۳۰۶۲ 


با شامپو خارجی موکت مبل فرش 
۳۳۵۰۱۳۱۳-۵ 
۸۱۵۳۵۵۳۴-۵۵۳ 


سرویس 
م وی 5 3 ئی 
مبلمان موکت فرش و تشک 
اتومبیل با ۳۰ سال تجربه 
عملی و علمی گرانترمطمئن تر 
۳ ۸۲۰/۸۱۳۹۶ 
AFoA™®‏ 


سمپاشی ایرانیان 
با مدیریت پروین 7/۱۰۰ 
اداره جات و منازل, 
بدون تعطیلی 


۱۷۸۱۴۶۳۳۷۵٩-۸ 
۵٩۱۳-۲۴۶۵۱۰۶ 


سمپاشی 7/۱۰۰تضمینی 
پاسموم پایروتیروتید 
سوسک » موش,موریانه »ساس 
هرهواحدیک واحدر ایگان 
مرکزی ۸۸۰۷۸۱۵ 
شمیرانات ۲۵۲۱۱۱۳ 
انقلاب ۶۶۰۱۳۶۵ 
پونک ۱ 


شستشو با اصول مذهبی‌تحویل ۴۸ ساعته 
مرکزی ۲۳۷۵۱۰۱۰ 


AFA 
AVATAAA 
۸۵۹ 
FF °AYYTF 
۱۷۳۳/۳۲ 
۱-۳۵ 
۱2/۸۹۹۰ 
۱۳۱۰ 
۱9۳۸۹ 
۱۳۳۸۳۳۳۲۳ 
۱9۳۹۵ 


پاسد اران 


سهروردی عباس آباد 


جنت آباد 

سعادت اباد 

جردن 

ستارخان .ژاندارمری 
بوسف اباد 

امیرآباد گیشا 
جمهوری 

اریاشهر 

آزادی ستارخاڻ 
اکباتان 


F0۴۹ تهرانسر‎ 


چهارشنه ۱۸ تب ۱/۱ ۱ 


به شماره تبت ۳۰۵۱۷۶ نظافت منرل. 


محل کار و اداره‌جات با کلدری مجرب 
۵ ۶۲۶۳۳۶۸۷۶ 


پانا تهران 
ادارات 
n o “‏ ی مبل 9 موکت 
مرکزی ۱۷۵۰۹۰۶۸ 
ستارخان ۷۹۳۳۵۴۵ 
تهرانپارس 1۳,۹۳ 


۳۳۴۰ ۰۰ 
Call 
Call 


FAQ/o00 


باغ و سالن 
با تمام امکانات 
۳/۳۹۹۶" 


مخصوص مجالس-ادارات 9 
موسسات 
۳۳۵۸( 


دستگاههای لاغری 


زریبایی وتناسب اندام 
ازتولیدبه مصرف ,دوسال 
گارانتی وخدمات سریع 


2,۶ 
0۹۱۱۳۱۸۲۵۰۱ 


۱۳۱2: 9۵ 
۱۳:۰۵:9۵ 
۳۱/۰ ۵ 
۳۱/۰ 9۵ 
(۳۱/۵۵/۹۰۰۵ 


کوچک نمودن شکم 

بهترین کمربند الکترونیکی 
| - اچ -ب -کروب 

$$oAPF-o°91۳PPFAY1 


11۵/000 
]A0/o00 
}oo/o00 
۱ (3/۹۵ 
۳۱/۰9۰ 
]A0/o00 


تجهیزات آژمایشگاههای صنایع 
غذایی کنترل کیفی وتحقیقاتی 
۶۸۰۲۳۳۷/۵-۰۹۱۱۲۳۱۱۵۵۱- ۶۱۶۹۹۱۷ ۱/۰0۵(« 
1/۹۰۵ 


Şo/ooo 


انتفال بیماردر سطح 
شهرو شهرستان و اجاره 
اکسیژن ویلچر ساکشن 
شبانه روزی 


جع 
۹( 
o11PFAo°IVY‏ 


0۱9/۰۰۰ 
Şإo/o00‎ 
ŞA\o/o00 
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MTC SP/SP 256 DDR 
FOR TEX 


256 DDR 
256 SD 
512 DDR 
512 SD 


سامسونگ فله سیلور 
سامسونگ فله رنگی 
سامسونگ قابدار 20] 
دیتا لایف فله 

ایپاک بدون گار انتی 
سونی قابدارطرحد ار 
نونیم 5۱۷۵۲ 
Creation‏ 

50۳۷۵ رنگی 
CRA OUN‏ 

سونی فله 

فله 10۴ 

قابدار 12۳ 

Sun Sung 


BLUE TOOTH 


6967-010 
6968-010 
SONY 16/40 
CTX 16X 
PIONEER 16X 


SONY 52x 
کر انز‎ 

C.T.X 56x 
ASUS 52x 
ASUS 40x 
TEAC 52x 


TEAC 
TEAC ORIGINAL 
MITSUMI 


رسای املاعاست 


موبایل امیر 
میرداماد 


تنهاخرید ار 
۰ع<دسیح) کارت 
فروش بصورت 
نقدواقساط 


۳۳۱۳۹۴ 
PPPVSAA 


بازرگانی محبوب ۱۲۱ 


خریدار وفروشنده 
رند وکدپایین معمولی 
نقد واقساط(وام) 
باچک وبدون 
چک‌دردفتر امورمشترکین 
۲۳۵۰۶۳۵۷-۵۲۵ 


موبایل افسریه 
خریدو فروش انواع خط و 

کوشی صفرو کارکرده 

۱۳۸۰۱۱۵۴ ۳۸ 


بهترین خریدار و فروشنده 

صفر . کارکرده. فیش »رند 

کد پابین ( نقد و اقساط) 3 
۴۳۸۱۳۵۴ 


کارکرده » فیش . روند 
و کد پایین بدون تعطیل 


(۳۷۰ 


موبایل نبوت 
اقساط 
با رونوشت رسمی 
حداقل پول پیش 
۵ الی ۲۰ ماهه 
بهترین خریدار 
و فروشنده خط 
(میدان انقلاب) 
۰ ۶۷۹۵۰0۶۹-۷ 
۳ و ۶۹۵۸۰۸۲ 


موبایل مهرداد 
با ۱۲ سال سابقه صوتی 
و تصویری به موبایل شما 
وام می دهیم 
و موبایل شمار | مجددا 
واگذاری می‌کنیم 
۵۳ ۶۱۷۱۸۸۵۳۰۶۷۱۷ 
۶۱۷۰۵۱۰۷-۴ 
o10‏ 


سیم کارت بين المللی 
2 0 و ]1018 مشاوره و 
توریع موبایل ماهواره ای 
تریا گوشی و لوازم جانبی 
خرید و فروش سیم کارت 
صفر و کارکرده 
۶ ۸۴۲۸۷۹ 
۸۱۴۱۲۳۵۱۴۷۵۲۵ 
۲۳۴۸۱۱۱-۵۹۱۱-۴۱۱۴۲۴۱- ۳٩و‏ 


خط شما 


۶۹1۵1۸1-۲ 


نمایندگی فروش کارت اینترنت 
6٩۱۱۳۷۵۳۸۱۵۳۲‏ 


o ° <‏ 5 ر ات 
مادربرد.هارد Maxtor‏ 
C8‏ وکلیه قطعات 
کامپیوتر بازیابی اطلاعات 
ورفع بدسکتور آموزش 
UJin - ۱‏ 
رفع عيوب درمحل 
AF‏ 


امداد کامپیوتر 


آلیسون 


نصب ویندور - تعمیر ات 
عیب یابی 


و آموزش رایگان 
۶۴۶۸۹۱ 
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خدمات کامپیوتر در محل 

تعمیر ات سیستم و پرینتر نصب 

ترم افزار - شبکه و پشتیبانی 
7.۷۷ 


پارا دایس سیستم 

تعمیر ات سیستم در محل,بازیابی 
اطلاعات پاک شده - شبانه روزی 
۵0٩۱۱۲۱۴۵۳ ۰۵۹-۳۵۵‏ 


EPSON OCE 
HP-Tally 
APoA®I®-APIPFF 


مهدی کامپیوتر 


خرید.فروش,تعمیرات 
قطعات .اسکنرءپرینتر 


o۹۹ P17 
۵ ۴ 


برته رایانه 


نماینده محصولات 
MSI‏ 
خرید و فروش 
سیستمهای 
نو و دست دوم 


۶۱۷۳۸۱۷۶-۶۷۵ 


خرید. فروش, ارتقاء 


سیستم نو و دست دوم 
بصورت نقدی 


۸۷۵۴۴۱۱ 
۸۳۴۴۹۹۱ 


مانیتور - هارد 


و سیستمهای 
نو و دست دوم 


۳/۹2 
۰۱٩۱۱۴۵۵۷۸ 


پارسیان پردار 


نقد - اقساط 
۴۵ هزار 1700 ۳4 
۵هزار 1800 ۳4 
۵ هزار 2000 P4‏ 
۰ هزار 2200 ۳4 
۶۵ هزار 2400 ۳4 
۳ سال گارانتی 
»پدکاور.اینترنت 
دوربین اینترنتی 
هدیه 
۳۴۴۶۹۱-۲۲ 


کامپیوتر اقساط 


( با وام بانکی ) 
با دفترچه قسط بانکی 


۵0909۵۸ 


توسعه رایانه پیوند 


فروش کامپیوتر 
نقد - اقساط 
خدمات (ا) 
لوازم جانبی 


۰۵۰۴۳۶ ۷ 
۴۵ 


در راستای طرح زیر بنایی 
در فاز اول فروش ۱۰۰۰ 
دستگاه رایانه بصورت 
اقساطی تخفیف ویژه برای 
سازرمانهای دولتی و 
خصوصی نمایندگی فعال 
۹۷(" 
۸۳۳۴۶۵۳ 


قطعات گار انتی دار 
+ رایتر رایگان 
شرایط دلخواه شما 


AAVIFV? 


جنیوس کریتیو 
لوازم جانبی کلی وجرئی 
نماینده فعال تهران 
وشهرستان 
می پذیریم 


(۳-۹۸ 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳۲۲۲۴۸۸۶ 


MHK 


محک مشاورین پارس 


نرم افزارهای 
بین المللی بازرگانی 
انبارداری حسابداری 
کنترل تولیدوقیمت 
تمام شده 


۸۱۴۱۲۵۱۰-۳ 


خریدوفروش 
انواع أ) خام 
۱۳۰۸۱۳۶۱۷۶۳۱۱۱ 
۳ ۰۷۰303 ۳/۸۰۰۷ 


انواع 0 خام باگارانتی 

لوارم جانبی قیمت تجاری 
پخش تهران رایگان 

۵٩۱۱۳۰۹۸۴۵۱-۴ ۸۷۱۵۰۳۹۹-۵۲۴ 


سانتر ال - فکس 
Panasonic -Telecom‏ 
۳۹۳۶۵۰ 
۳۹۳۳۷/۷۳۹ 


سان نترال 9 فاکس 
پاناسونیک تلکام آلمانی 
5 خرید وفروش نصب 
تعمیرات با گارانتی 
۱۵۳۴ 
1-۸ 


Panasonic 


فاکس ءتلفن »سانترال 
خرید.فروش .تعمیرات 
(سهروردی ) 


AFoVAFV 
۸۴۳۳۳۰۵ 


توجه توجه 


سانترال و فکس 
وفروش مناسب و ارران 
| نثنایی 


AVAPFAA 
AVAA 


فکس ۶کاره SHARP‏ 
۶ دستگاه در یکدستگاه با قابلیت پرینتر 


واسکنروکپی گارانتی تعویض + تحویل‌رایگان 
AAFFFAA-AAPA®PF‏ 


انواع تلفن سانترال 

SIEMENS-Panasonic-telekom 

فروش + نصب + تعمیرات 
۸۸۱۴۶۸۱۸۳۵۵۳ 


e.‏ ° در e.‏ رد 
انواع فاکس 
۵۳۶۳۵۰۸-3۵۳۳ ۱۷ 


کولرهیدرولیک انژکتوری 
۳۳ ۷۹۱۳۸ 


۳3 ی © 
پژو اردی سبز ۷۸ 
فوق العاده سالم کارکرد FVooo‏ 
سند اول فوری فروشی 
FPPVVPo‏ 


آردی VA‏ 
رنگ قرمز 
قیمت ۵/900 
$$PolAS‏ 


اردی عدسی مدل ۷۹ 
درحد صفر - کولردار به 
۳۳۵۷( 


آردی مدل ۷۹ 
سبز نمره گرگان 
فوری فروشی 
۳7۱۷۶1۳۸۱۷۱-۷[ 


آردی مدل ۸۱ 
طوسی روشن کولرفابریک 
فوق العاده سالم وتمیر 
۷/۹۴(" 


۷ 
پز 9 ار دی مدل AI‏ 
عدسی کولردار هیدرولیک بیمه 
بدنه بادزدگیر لاستیک پژویی 
۱/2 


معاوضه یافروش 
اپل استرا۴٩‏ رنگ سرمه ای 
متالیک بالوازم اضافی 
۳۳۴۵۷ 


اپل استرا تیب ۲ 
مدل ۴ | eee‏ نایی 
قیمت ۱۰/۳۰۰ 
®%۶1099۶-o911PPPoSoo‏ 


اپل امگا مدل ۹۵ 
۳ ۳۲۳۰۱۷۸۸۸۱۸۸3 


اپل آسترا ۹۵ 
تیپ ۲ آلبالویی 
6۵۰0160۰۱۳۹-۵ 


انواع 60 خام (فله وقابدار)وفلایی دیسک و... 
(فقط بمدت یک هفته) 


ارزانترازهمه -همراه باجوایزارزنده وزیرقیمت بازار 


۶۷۱۶۰۶۳-۶۷۳۲ ۳۷۹۳ ۹ 


الدرمبیل مدل ٩۰‏ 
سالم - کولر روشن 


۰ میلیون 
۲ ۳۵ سر سرت 


بنر ۱۹۰ 
۳ سال خوابیده - فوری فروشی 
۷ - ۸۹۶۵۱۶ 
AIVVVYI‏ 


بنز ۳۳۵۰ 
چهارمدل ۷۳ 
۲۳ ۱۷۶۰۱۷۴۱۵ 


بنز ۲۰۰ اکازیون مدل ۷۴ 
رنگ نشده خیاطی ۱۵ سال 
خوابیده موتور و بدنه بسیار عالی 
۵۳۳۰۳-۵۰۵ ۶۱۷/۳۶ 


بنز ۲۲۳۰ مدل ۷۵ 
همکاری کارکرد کم فنی سالم 


سبز کاهویی ۴/۵۰۰ میلیون 
۲۳۳۶۱۸۸۸3۵۹ 


بنز ۲۲۳۰ مدل ۷۵ 
بسیار تمیز - فروش یامعاوضه 
باپیکان مدل ۷۵ به بالا 
VAAPV®‏ 


بنز ۳۳ نقره ای ۷۹ فول 
امکانات کولردار رینگ اسپرت 
فنی وبدنه سالم ٩‏ میلیون 
۳ و ۸۸۱۲۵۶۲ 


بنز ۲۳۰ مدل ۷۹ 
سفید . فول » اتاق ۸۴ 
بدون رنگ 
2۰2۷" 


بنز ۲۳۰ مدل ۱۹۸۶ 
فول کامل کلیه لوازم ٩۳‏ 
بدون رنک 
۷ 9۱۱۳۲۳۴۶۲۹۵-۰ 


ینزه۲۲ ۲ مدل ۱۹۹۲۴ 
سفیدفروش یامعاوضه 
باآپارتمان 
۲ ۵9۱۱۳۳۴۵۹۶۳۰۰ 


بی ام و ۲۰۰۲ آلبالویی 


مدل ۷۴ سالم 
با لوارم 
به قیمت پیشنهادی 
فوری فروشی 


۱۱۳۳۳۹۵۶۶۰ 
(۳ 


بی ام و ۵۱۸ 
مدل ۷۷ 
فوری فروشی 
۱۴۵۶۶۰۵ 


دفتر نمایندگی 


در 


ارات 


۱01۳۸۳ 


چهار شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۱۵ 


Vl®oo0o00 
V1Voo000 û 
VPoooooo 


VPFoooo G 


اف ا ا 
۲ | انژکتوری عنابی | ۱۱۴۰6۰ تا ۱۱۳۵۰۰۰۰۰ 


سواری پژو 1۱۳۰۰ 


۱1۶۵۰۰0۰0۰ پشمی‌انژکتوری ۱۱۶۵۰۰ تا‎ | ۲ GLX 
۱۱۶۵۰۰0۰ مشکی انژکتوری | ۱۱۷۰۵۰۰ تا‎ | ۲ 
سواری پژو ۱۵۱۲۰۰۰ ۱۳۸۲ | کاربراتوری در بازار کم است‎ 


سواری پژو پارس (پرشیا 


۱۳/۲ مشکی متلیک جدید 0٩‏ ۱۵۲۰۰۰۰ تا 1۵16000000 
AY‏ | بژجديد ۵004| تا 1۵1000000 


IFVQAooo00 GIFA® م۰١ یشمی‌جدید.‎ AY 
یشمی‎ 


سواری پژو ۳۰۶ IAP‏ 


1۱۳,۹۳۳ ۱ 0 تا 


SLITS 
سیمشه | | 2 هیده‎ 
۳-۳ 


| بهترین‌رنگ‎ AF 


هه 1۱-۰ 


l0P۳®ooooo 


وانت تک کابین مزدا 


looo0000 GloPQooooo 


وانت دو کابین مزدا 


سروس | ۳2| طقف | رورت 
WAP‏ 7 1۱۳-۳۵ 


ماکسیما 


FoQoooooolğ®looooooo 1WAP 
۳۶۵۵۵۵۵۵۵ ]رین رنگ دنده ای |۵0000 ۳۶ت‎ ۸۸ ۲ r | 


اضر ض 


جو | 7 
۳ ۲ | بهترین رنگ | م۱۴۳۰ تا ۱۴۲۵۵۵۵۵۵ 


سوپر دولوک 1۳A‏ | مشکی 1۸۰ | دربازارکم است 


1۱۳4-۰۳ 
سشواری هر دا ا PPoooo0000 GPPPooooo0o‏ 
۲۳ | نقره ای متالیک ۵۲۲۴۰۵۵۵ ۳۳۳۵۵۵۵۰۰۵ 
ا ]PPooo000 GlPPoooooo Ar‏ 
1۳۹*۰۲ نها ۳-۵( 
]oo00000 GlPloMQoooo IAP‏ 
سواری دوو ماتیز 1A‏ ك VVoooooo‏ 
1۱۳-۳ ۱ 
سیصتت ۳ | سم 
1۳A‏ | تولیددنمی‌شود | 
سواری نیسان پاترول دودرب | ۱۳۸۲ LE,‏ تولید نمی شود 
ا ص 
سواری سپند ۳۲ WAP‏ مشکی متالیک ۴۸۵۰۰۰۰۰ تا ۴۸۵۰۵۰۰ 


پروتون ۵ درب 
سواری پراید (صبا 


فول 67 


سواری رانتیا 


سواری نیسان پاترول 


رسای املاعاست 


بی ام و ۵۱۸ مدل ۷۸ 
فوری فروشی 
۴۳۳/۵۴ 


بی ام و ۵۱۸ مدل ۷۸ 
سفارش آمریکا قابل توجه مشکل 
پسندان رنگ سبز امازونی 
۱/۸۸۸ 


بی ام و ۵۱۸ مدل ۷۸ 


بسیار تمیز فوری فروشی 
۹ ۱۴ په بعد 


بی ام و ۵۱۸ مدل ۷۸ 
رنگ سبز ارتشی , باکولر 
فرمان هیدرولیک 
٩-۱۹۹۲‏ 


بی ام و ۵۱۸ مدل ۷۹ 
سپر آمریکایی به بالاترین 


پيشنهاد » فوری 
۸۳۸۱۳۶۱۱-۷۲۱ 


پاترول مدل ۷۱ 
سفیدبالوازم 
فوق العاده سالم 
۲۳۲۳۶۵۵۲۲۳ 


پاترول مدل ۷۳ 
چهاردر - سرمه ای نقره ای 
زیر قیمت ‏ سالم » فوری فروشی 
0٩۱۱۳۴۵ ۵ ۷۰۳-۵۱‏ 


پاترول ۲ادر 
آخر۷/۲مشکی سالم 
F۵۵۸‏ 
۳۸ 


پاترول ۷۲ دودر 
کارکرد واقعی ۱۲۰ هزار 
۷ ۸۰۶۳۲۶ 


پاترول ۷۳ دودر 
موتور ژاپن پلاک ج کولر 
هیدرولیک سالم بالوازم اضافه 
۵٩۱۱۲۳۳۷۶۳۹۵ ۳۷‏ 


پاترول مدل ۷۴ 
چهاردر سرمه ای متالیک بدون 
رنگ شدگی در وضعیت بسیار عالی 
6۵۵۱۰۱۷/۳۹ 


پاترول مدل ۷۴ 
۴ در بدون تصادف 
موتور خارجی فروشی 
۱۷/۶۵۵ 


پاترول ۴در 
مدل ۷۸ صفرکیلومتر 
سبزوکرم ۴سیلندر 
۱:۷۰(" 


پاترول مدل ۱۳۶۲ 
آلبالویی نقره ای 
فوری فروشی 
1/۵۸ 


فوری فروشی 
FoVVFVE‏ 
o۹۹‏ 


پراید سفید آخر ۷۴ 


هاچ بک فول کره ای 
بدون تصادف 
ورنگ شدگی 
۵/۵ 


۲۰۹۵۱۷۳۵-۳ ۷ 


۱ پراید آخر ۷۵ 
فول صندوق دار کره ای سند اول - 
سفید ,نمیز «فروش یامعاوضه باپیکان 
۳۳۷۶۵ 


پراید مدل ۷۶ 
سفید صندوق دارفول 


بادزدگیر 
"7" 


پراید VV‏ 
سفید تمیز وسالم 
فوری فروشی 
۳-۵۸ 


پراید مدل ۷۷ 
سفید رنگ - کره ای 
فوری فروشی - فنی سالم 
2 


پراید صندوق دار ۷۸ 
فول - سفید کاملا سالم رنگ 


نشده بادزدگیر فوری فروشی 
۵۴۵-0۹۱۱۳۳۹۸۴۵۵ ۳۲۳۶۰۱۷ 


پرایدصندوق دارمدل ۷۸ 
تمیزرنگ دودی روغنی 


فوری 
۵٩۱۳۳۰۳۴۹۱۳۱۷۰۵۵‏ 


E3 ۰‏ 
پرایدسبزیشمی ۷۸ 
صندوقدار 
بادزدگیروروکش 
۱۹9۶ 


پراید سعفری ۷۹ 
سالم بدون رنگ 
۲۱۷/۱۸۵۳۵30۴ 


پرایدصندوق دارسفید 
مدل ۸۰تمبر 
فوری 
FoVAPAY‏ 


پراید Ao‏ صندوقدار 
سفند 


کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر 
۵ 


پراید صندوق دار Ao‏ سفید 
فول - بدون رنگ 
فوری - فروشی 
AYY۵94۹‏ 


با لوازم اضافی 
فوری فروشی 
۱۵۳۹( 


پراید AI‏ 
کارکرد ۰۰۰/ ۰ بالوازم 
۴۴۳۸۷۸ 


پرایدا۸ سبریشمی 
درحدصفرقوری فروشی 
۷۸( 
۴ ۹ 


۱ پراید مدل ۸۱ 
رنگ اجلاسی در حد صفر با 
لوارم اضافی فوری فروشی 

(۹ 


پراید آذر AI‏ 


فول صندوقدار 


۶۵۱۸۸۸۵۵-۶ 


پراید مدل ۸۱ 
صندوق دار یشمی سالم و 


تمیز قیمت ۶/۹۰۰ - فوری 
۱ 


پراید مدل ۸۱ 
هاچ بک 


۱/۸ 


پراید مدل ۸۱ 
یشمی - دزدگیر - »۶ درصد فنی - 


کره کارکرد ۱۷۰۰۰ فوری فروشی 
تماس ۸ به بعد ۷۸۲۰۲۸۱ 


پراید صفر 
تحویل ۸۲/۲۴/۱۴ 
AFI‏ 


پڑو۲۰۶صفر 


۳۰۴۷/۳۹ ۳ 


دعوتنامه پژو ۲۰۶ 
سند بنام خریدار 
رنگ دلخواه 


(۳۷ 


پژو ۶ صفر خشک 


قرمز متالیک 
پلاک ل 


نا ار ای اس ار 


فروش نقدی واقساط 


صفر وکارکرده 
وانتخاب شما 


واه( ۸ 


پژو 6۱ مدل آخر ۷۲ 
سرمه ای با کولر فنی اتاق 


فوق العاده سالم فوری 
۳۵۶۵ 


فنی سالم - فروشی 
یامعاوضه با ۲۰۶ 
۳ ۵ 6۳۳۹۹۸۱۷-۰۱۳ 


FFFPAFF 


پژو ا6 مدل ۷۳ 


پژو ۲۰۶ ص ۷۵ 
زغالی متالیک با دزدگیر 
لوارم اضافی 1۱1۰9/۳۰۰ 
۷۵ ۵ ۶۱۳۰۶۵۳ 


پژو ۴ GL‏ 
مدل ۷۵ اطاق و فنی سالم 
فروشی 
اه ۱۸/۰ 


پژو ۴۰۵ مدل ۷۷ 
فوری فروشی 
۳ ۲۰۶۳۹۵۵ 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


پژو ۴۰۵ مدل ۷۷ 


اجلا سی 
فنی کاملا سالم 
رینگ اسپرت 


(۶۷/۳۵۵۹ ۷۰ 


فوری فروشی 
--۸۸۳۱۵۱۳ 


پژو ۴۰۵ مدل ۷۹ 
دودی متالیک ۲۰ سال خوابیده 


درحد نوفروشی یامعاوضه 
۸۱۳-۰۱ ۳۹۲۰۱۷ 


پرشیا آخر ۷۹ 
بژ متالیک درحد نو 
مصرف کننده ۱۳/۳۰۰ 
۳۸۰۹/۹۵( 


پژو ۶ مدل ۸۰ 
سبز کریستالی , فوق العاده سالم 


فروش با معاوضه پراید - ماتیز 
٩۱۱۱۱۳۲۶۵۱‏ 


پر شیا ۸۰ پشمی 
بدون رنگ سالم دزدگیر با ارم 
طرح ترافیک فوری فروشی 
۶۹۸۱۲۳۹-۳۷۳۱ 


پژو پارس ۸۱ 
یشمی ط پلاک 
فوری فروشی 
۲۱ 


پژو ۲۰۶ سفید مدل ۸۱ 
سلامت فوری قفروشی یا 


معاوضه با اتومبیل اررانتر 
o9۳ PAos1%‏ 


×61 ۸۱۰ یشمی با رینگ 
و لاستیک کارکرد ۱۵۰۰۰ 


فروش با معاوضه 
۳۰/۸۱۳۲۲۹۵۲ 


پژو ۳9۶ 


سفید مدل ۸۱ 


۱-۱۹۶ 


نقداقساط 
پژو۲۰۶مدل۸۱رنگ مشکی 
AVSAAVo‏ 
۸ 


پژو ۲۰۶ مدل ۸۲ 
نقره ای متالیک - ۲۷ ل 


خشک به بالاترین پیشنهاد 
۱۹۱۳۳۹۷۵ 


پڙو پر شیا صفر ۸۲ 
دررنگهای مختلف 
بامناسب ترین قیمت 
AIFPSY 9۸‏ 


پڑو۴۰۵صفر ۸۲ 
دررنگهای مختلف 
بامناسب ترین قیمت 
۸۹۱۹۰۱۷۵-۶ 


پژو۶ه اصفر ۸۲ 
دررنگهای مختلف 


۸۹۱۹۰۱۷۵-۶ 


پونتیاک فایردبرد 
مدل ۷۳فنی سالم 
باضبط وباند 
۱۵۹ 


شماره فاکس نیازمندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


خودرو 


۰ از ۵ تا ۸۲ 
۰ ماهه 


۱۶۵۳۱۷۱۸۷۱۳-۵ 


پیکان لیمویی مدل ۵۳ 
و پیکان سفید مدل ۵۱ 


فوری فروشی 
72۵۹ 


پیکان مدل ۵۴ 
رنک سبز 
سند دست اول فروشی 
09۱۱۲۰۰۸۷۵۳۹3۷ 


پیکان > مدل ۵۳۴ 
با لوارم - فنی و اتاق سالم 
فوری فروشی 
۴۱۳۶۵۶۵ 


پیکان استیشن 
مدل ۵۶ 
فوری فروشی 
۳92۳۹۸ 


فوری فروشی 
پیکان مدل ۵٩‏ 
رنگ قهوه ای 
۵ - ۱۱۳۳۳۵۷/۵ 


پیکان مدل $o‏ 
دولوکس سفید تهران ۲۷ 
۵ سال خوابیده اسنتنایی 
۴ 
پیکان مدل۶۴ 
فنی بسیارسالم 


PAF 


پیکان پژویی - آخر ۷۰ 
کرم رنک 
فوری فروشی 
۶ ۳۳۶۱۳۸3 


پیکان مدل ۷۵ 
فروشی 
oPPWSPPVS‏ 
1۱-۵ 


پیکان مدل V۶‏ 
۶ دنده با لوارم بسیار تمیز 
فوری فروشی 
۳-۸( 


پیکان ۷۸ 
سفید فقط مصرف کننده 
تهران ع 
۳۹(" 


پیکان مدل ۸۱ 
فوری فروشی 
۳۳۳۹/۴( 


۲دستگاه پیکان صفر ۸۲ 
انژکتوری فول 
فوری فروشی 

۴۸۱۹۷ ۰۴-۰۵ ۴۴۳ 


فنی زردکاملاسالم فوری 
فروشی 
٩۱۳۰۱۹۷ ۱۱۶-۳۳۶۵۵‏ 


تویوتاسلیکامدل ۷۵ 
فنی وبدنه کاملاسالم 
قیمت ۲/۸۵۰ 
۱۵۹ 


تویوتاکرونامدل ۷۶ 
طلایی ضبط و () فروش 
یامعاوضه باپیکان یاپرایدمدل بالا 
۷ابه بعده۴۶۳۵۰۵۰۴۴ 


do o ۱‏ ناپی 
تویوتاکرونامدل۷۶ ۲۰سال 
۵٩۱۱۳۱۴۱۷۴۳۵۰ ۷‏ 


تویوتاشکاری 
مدل ۷۸ 
تاره تعمبر 
o911PPAPo®‏ 


تویوتالندکروزکالسکه 
مدل ۷۸ سفیدباکولر 
۱۸ 
۳۶۷" 


تویوتا کرونا ۷۹ تهران ۲۵ 
o.‏ ۳ اتی د e.‏ اول 
تلفن ۳۶۰۱۷/۵۰۳ و ۲۰۰۶۹۰۶ 


تویوتاکرونامدل۷۹ 
1/۹۱/۰۷" 


مدل ۸۱ فوری فروشی 
۵(" 
اس ۱۸7 


تویوتا۸۴کرونا 
سفارشی ,کولردار۴درب 
دزدگیراتاق فنی سالم فروشی 
۳-۵۹ 


تویوتاکرولامدل ٩۳‏ 
کارکرد۷۶هزارتایدون رنگ 
o91PVYPIVE‏ 


در ۲۳ ساعت کفشته 
هموطنان گرامی در سراسر ایران عزیز می توانند همه روزه از آخرین اطلاعیه روابط عمومی 
ستادفرماندهی نیرو ی انتظامی‌در مور د خو دروو موتورسیکلتهای مکشوفه اطلاع 


O 6 44 4‏ لا < <>< هو 


۰ ۰ ۰ 
4 + + ۰۰ ۰۰ ۰( 4 
۰ 3 3 3 ۳ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ۳ 
L1 4 4 L1 L1 4 4 L1 L1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
سح حور حور ھ وم ح 
مه مج م4 4 %4 وه 


۰ )۰ ۰ 


پیحان پزویی 


۱ب 
۶۱1 
۴۶۸ج ۹۹ 
ص ۹۲ 
۵۹ط ۵ 
CARE‏ 
ا وخ 
YVEAVYYT‏ 
۸ سس ۵۵ 
۲ص ٩۹۵‏ 
۱۹۵۷۵ 
T21‏ 
FN AY‏ 
۳۵۲ 
۵ ۱۳ 
۵0۳۵/۵ 
۳۳۸۲ 
TORT‏ 
4۶1 
۲۸2/۹ 
Ë2‏ 
AA‏ 
۱۳۵۹ 
۸۵٩4۵۲ ۷‏ 
Ab‏ 
۴7۹ 

ا کی ک۹ 
A۸۸1۵‏ 
AVA‏ 


چهار‌شنبه ۱۸ در 020 0 0 5 


کروکی تهران ۲۷ به 
بالاترین پيشنهاد 
PPVAFA®‏ 


جیپ صحرامدل۷۶ 
فنی سالم رنگ مشکی 


متالیک فوری فروشی 
۲۲۹9۲۵۳-۴ 


جیپ صحرامدل۷۶ 


مشکی فوق العاده سالم 
بالوازم اضافه 
۵٩۱۱۲۱۴۵۶۱۳۲ ۸۸۵۲‏ 


جیپ صحرامد ل ۷۷ 
مشکی کولر فابریک 


(۶۸ 


بعلت مسافرت فوری فروشی 
۸۷۳۰۵۰ 


بورس ماتیر 


خرید. فروش 
صفر و کارکرده 


۲۵۱۳۹۷۶۸ 
۳۹۳۵۶ 


کاملا سالم 
۱۳-۵۰ 


دووسی یلوآخر ۷۷ 


بعلت مسافرت به خارج 
فوری فروشی 
بالوارم اضافی 


(۰۶۴ 


بدون رنگ - نوک مدادی 
فوری - نیاز مالی 
۳۱۹۵۸ 


دوو سیلو ۷۹ 
بژ قدیم سالم 
بدون رنگ فوری 
۰٩۱۱۲۵۴۱۸۱۴ ۴۶۵‏ 


مدل آخر ۸۰ بسیار تمیز 
فوری فروشی 
۵ ۱۹۱۳۷۵۵۷ 


سی یلومدل ۸۱ 
صفر خشک دودی متالیک 
فوری فروشی 
۳۴۶۴۵ 


فوری فروشی 
۸ ۶۶۱۶۲۳۸۵-3۳3 


ماتیز۸۱ 
نقره ای کم کارکرد 
۳۴۱( 


دوو سيلو 
مدل ۸۲ 


صفر رنگ بز 
روشن متالیک 


۳۷۱۳۳۱۶-۳۳۷۵ 


دووسی یلومدل ۸۲ 
صفربدون واسطه مشکی 
۱۹۴۳۹ 12/۸" 
AVAAFoA‏ 


سی یلو صفر ۸۲ 
قیمت ۱۲ میلیون 
AVASSOY‏ 


مدل ٩۳‏ 
در حد نو 
۴11411 


دوو ریسر GTE‏ مدل ۹۲ 
سرمه ای - دزدگیر باکولر 
روشن تعویض بایراید 
۷۴۳۹۳۶۸ 


٩۳ آخر‎ ETi دووریسر‎ 


کارکردکم دروضعیت 
بسیارعالی 
۳۵۳۶( 


دوو ریسر GTI‏ 


اول فوری فروشی 
۹ 0 ۶۳۵۹ ۳0:۱۷ 


ریسر STF‏ 
سفارش اروپاسرمه ای 
بسیار تمیروسالم بی واسطه 
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سرمه ای روشن متالیک ٩۳۴‏ 


دزدگیر 


ریسر 6۲۲ 
مدل ٩۳‏ نوک مدادی 


فوق العاده سالم و تمیر 


۸۳۲۵۱۷۷۰۵۵ ۷ 


دوورسیر 
مدل ٩۳‏ 


رنگ نوک مدادی فول 
اتوماتیک فنی سالم 


۵٩۱۱۳۹۴۱۶۵۲۳۰۳ ۷ 


ر بسر ETI‏ مدل ۹۳۴ 
بدون رنگ 


قیمت ۷ میلیون 
۳۲:۱9:۳۵ 


دوو ۴١‏ مدل ۹۴ 
فروش يا معاوضه 


۲۸۵۵۲۰ 


دوو ربسر ETI‏ مدل 9۴ 
سفید - بسیار تمیر با 
سیستم ترمر اپل 
۱۱۳۳۷۹ 


دوو اسپرو مدل ۹۳۴ 
بژ روشن 
Pooo 6 ۸۷۱۱‏ 
۵ ۸۰۶۱۷۳۷ 


رنوسپندصفر 
۳ 5 سند e.‏ قر 
ارکارخانه فوری فروشی 
APSYA1۹‏ 


رنومدل/۵۸تصادفی 
فوری فروشی 
۴( 
AVPVVA۵®‏ 


رنو۵۹رنگ بژ 


به بالاترین پیشنهاد فر وشی 


(۹ 
۹۲ 


رنومدل ۶۰ 
تهران ۲۶ آبی آسمانی 
رینگ اسپرت فوری فروشی 
AAoVASF‏ 


رنومدل ۶۳ 
نمره شیرازکرم شکلاتی به 
علت نیارمالی فوری فروشی 
و ۳۲۵۳ 


سپندآخر VA‏ 
نوک مدادی فوری فروشی 
۳۹۷9( 
 ۷‏ وا( 


رنوسپند 
مدل ۷۸ بدون رنگ به 
2۴۴۹۵ 


رنوسیند۲ 
آخر۷۹ 
۶۰۹۰:۰۳۷۵(" 


رنو ۲۱ - مدل ٩۹۵‏ 


فوری فروشی 
۱۳۵۰ 


شورولت نوا 6۵ 


قهوه ای متالیک 
فوق العاده سالم 
فوری فروشی 


۳۴-۱۳۶ 
اف 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


سبزکاهویی فنی سالم 
فوری فروشی 
|۳1۵۹۵ 


رنجرور مدل ۷۸ 


کولر روشن - بسیار تمیز 
فوری فروشی 


۳۳۵۵۲۵ 
oa 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


کادیلاک مدل ۶۰ 


قیمت ۳/۷۰۰ میلیون - فوری 


۱/۳۴۹ 


گالانت ٩۱‏ 6۵15 
تهران ۴۱ زرشکی 
فوری فروشی 
AVISVSF‏ 


گالانت مدل ٩۲‏ 


سرمه ای سندتک برگ به 


بالاترین پیشنهاد 
وا 4 وان 


چهارشتبه ۱۸ در ۱۱/۸۲ ۰ ۱ 


مردا ×اG‏ ۰ ۱۳۳۳ 
مدل ۸۰ آلبالویی 
کارکرد ۲۰ هزار 
۹ 


مزدا 617 مدل ۸۱ 
۶ص در حد صفر رینگ و لاستیک 


۲۰۷۲۳۹۵۱ 
و اس ای ای او ارات 


مردا سواری ٩۳۹‏ 
مدل ۱۹۷۸ 
بسیار سالم وتمیز 
و مس( 


افتجار دار د که با لاع همشهریان عزیز برساندکه چاب پ آگهی‌ندازامند یا 


همه روژه تا ساعت ۱۲| 


بددراس مشننود.شما فرصت دارید در کمترین زمان ممکن دربازاں انسل 


کدی نگ 


ایا هی روزهای #۵شنبه میتوانید با پرداخت ۰ قتومان 


در ۵ شبه بازار اتومبیلتان را در فرصت آخر هفته بفروشید ویا 
اتومبیل دلخواهتان را بخرید 


شورولت نوا °۶ 
مدل ۶۵ - فول 
فروشی 
۶۳۹۶۴۱ 


نوا ۶۶ فنی سالم 
مدل ۶۵ - کولر روشن 


2۳۳-۹۵۲ 


شورولت مونت کارلو 
مدل ۷۳ کاملا سالم تاره 


تعمیر فوری فروشی 
۸ ۱۳ 


نوا ٤۶‏ مدل ۱۳۵۷ 


فول - فنی و 
اتاق سالم 
قیمت ۳/۲۰۰ 
فوری فروشی 


م2 


پاسات مدل ۷۸ 
قرمز - کولرروشن - تودوزی چرضی 
فوری فروشی فنی سالم 
GIF (‏ ۱۶) ۸۲۵۹۰۹۷ 


فیات ۱۳۱ مدل ۷۷ 
ره امه 
رنگ لیمویی 

۳۱۳۳۵ 


کادیلاک استتنایی 
مدل ۵۳۴ 
بدون رنگ 
7۵۶ 


گالانت مدل ٩۲۳‏ 
سفید - سوپر سالن - بدون رنگ 


واقعی فروش پا معاوضه با سی یلو 
۳۸۴ ۱۷۸۶۲۹۸۱-۵ 


گالانت ٩۳۲‏ 
سوپرسالن رنگ بژ 


بسیارتمیزفوری فروشی 
مس ۱۸ 


میتسوبیشی لنسر ٩۳ GLX‏ 
رنگ بادنجانی 


قیمت ۱۱ میلیون 
۷ ۸۱۷۹۴۳۹۶-۲ 


نیسان پیکاب 
مدل ۸۱ 


صفر کیلومتر سورمه ای 
۳۱۴/۴۹( 


نیسان پیکاب 
سرمه ای ۸۱کارکرده۱۸۰ 


قیمت ۲۳میلیون 
٩۱۱۳۷/۵۹۵ Ao$oF‏ 


ولوو"۱۹۹۲ 
مدل ۱۷۴۰ 


جی ال دروضعیت عالی 
فوری بدون واسطه 
بفروش میرسد 


۳ تماس 
۵ تا شب 


هوندا آکورد مدل ۸۴ کوپه 


بسیار سالم قیمت ۴/۹۰۰ 
باارکاندیشن فابریک 
PFE; ۳۵۴۵‏ 


۳ 


فنی سالم - تمیر 
فوری فروشی 
FOPoAFA‏ 


هیلمن مدل ۷۵ 
۴ در قرمز گوجه ای فنی 
بسیار سالم ۲ میلیون 
2-۵ 


هیلمن چهاردر ۷۵ 
۷۹۰۶۶۱ 
1V‏ 1۹ 


هیوندا سوناتا 6۵15 
مدل ٩۲‏ سفید 


0 
AAlolAY 


کاروان ون ساییا 
مدل ۸۱ 


نقره ای درحد صفر 
فروش يا معاوضه 


۳۳۴۹۷/۶۳۶ ۴ 


استثنایی دنده ای 
(رنگ نقره ای ) 
- ۱۳۴۶۱۳ ۶۱۷ 


اسفند ۸۰ 
در حد صفر رادیو پخش ( روکش 
بیمه دزدگیر بی رنگ مقطوع ۴/۷۰۰ 
و ای ار ای ۵ ۵ ۱ 


P.K 


مدل ۸۲ مشکی متالیک 
فوری بیواسطه 
۳۳-۹ عه ۱۵ 


صفر ۳۲۰۷ 
مدل ۸۲ 

S 3‏ متالیک 
و او (۸۰ 2۸ 


P۸‏ صفر 
مدل ۸۳ مشکی متالیک بانمره 
وبیمه آماده محضر - زیرقیمت 
VPIA®AA‏ 


رنو P.K‏ 
مدل ۸۲ 


5 50 
VAPAPAF 


هوندا آکورد )€ مدل ۱۹۹۳ 


نوک مدادی 
فوق العاده تمیز کارکرد 
۵ هزارفروشنده 
واقعی 


۰٩۱۱۳۰۱۰۹۰۱۷ -۶۷۰۹۶۲۱ 


انواع خریداراتومبیل 
تصادفی درتمام جع 
نقاط کشور 

۱۷/۳۳۳ ۷ 


تصادقفی 
بهترین خریدار کس 


اتومبیل تصادفی 
۹ ۵۳۸۱۳۷۷۲ ۶ 


بهترین خرید ارصفر. دست 
دوم در غرب تهران 
0٩۱۱-۲۱۵۴۹۶۵ ۹۵۱۴۲۳۹۷-۶‏ 


ایزدی 
خریدار وفروشنده 
انواع صفرکیلومتر 
۳ و ۱۳۷۱۳۶۲۲ 


ونک بار 
وانت -کامیون 
۳۶۱۶۱۱۱-۳۶۰۱ 
آنی بارکاوه 
شهروشهرستان 


افسریه -مسعودیه -ایوذر 
۳۰۱۸۱۷۸/۳۸ 


اتوبارری (۲۰) 
برای اولین بار در ایران حمل 
اثائیه از جمع آوری تا چیدن 
۳-۲( ۱۳۵۷۰ 
دفتر نمایندگی 


رو زنامه اطلاعات در 


آگهی می‌پذیرد 
1۹۵۶ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۱۵ 


بای اطاعاست 


اجاره صندلی به خانم دیپلم فنی 


ترجیحا ساکن غرب تهران جهت 


تعدادی باراریاب 
مجرب جهت کاغذهای 


دندانپزشک و پزشک عمومی 
خانم و اپتومتری 


به تعدادی بازاریاب 


پونک بار 


غرب تهران 
۴۳۲۳۳۳۳۵-۲ 


© 
۱ وران بأو 
باکارگران ورزیده وییمه‌بدون تعطیل 
۶۴۱۳۳۳۳ 


فولکس بار 

کامیون ‏ وانت 
2۳۳ 
2-۳-۶ 


اتوبارامید 
پاسدار ان -شهرک اميد 
لویر ان -تهر انپارس 
سیدخندان -نارمک 
همراه بابرگ بیمه وانت 
کامیون شبانه روزی 
1۳۳۳۸۹ 
۱ 
۱۷۳۵۳۹۵ 


نارمک بار 


۱۵ 


وانت کامیون 
۸۱۷/۵۵۵۵۵۳ 


پیک پویان 
باشماره ثبت -تضمین کالاوخدمات 
حرکت ازمرکزشهربه تمام نقاط 
AFPPFodo ۸‏ 


۰ الى ۱۳۰ تن کاتو 


0۱۱۱ اس ات 
اه ما o9‏ 


بایرسهای سیک وسنگین 


٩۱۱۲۵ ۳ 
۱۳۴/۷۳ 


خرید - فروش 
دریل واگن کمیرسور 
0۳۳۹-۵۵ 
۴۹۵( 


آرایشگر ماهر بامشتری 
درمنطفه امیر آیاد 
۴ ۶۳ 


ابر وکار ماهر 
اپیلاسیون کارباتجربه 
وآرایشگر ماهر نیازمندیم 
(منطقه سلسپیل) ۷0" 


آر ایشگر حر فه ای 

بامشتری باپورسانت ۵۰/ویک 

وردست ونظافتچی نیازمندیم 
AVPPWPEH™‏ 


۶۴7۱۷ 
PFA 
۴ 
۶۳۳۱۳۵۶ فاکس‎ 


ژنراتور - رکتی فایر اجاره صندلی 
به تعدادی خانم 
آرایشگر ماهر 

۸49۵۹1۷ 


اجاره صندلی به یک 
آرایشگر خانم 
e“ oe ۳‏ ی 
APAFo™o‏ 


PIP“‏ ات 
o9 ۱‏ 


به تعدادی خانم آرایشگر 
oe ۳‏ ۰ ی ۰ دلی 
اجاره داده می شود 
فرمانیه ۲۸۳۳۸۶۲۳ 


بیل بکهوانترناش 
مدل ۳۵۰۰ 
فروشی 
زر اس [ 0 


ماشین تراش - فرزو سنگ 
و سری تراش - پیچ بری 
ساخت آلمان و سوئد و انگلیس 
۳۳۳-۳ ۷ 6۵۳ 


بورس ماشین آلات صنعتی 

و کارتن سازی ساخت و نصب ماشین 
آلات ورق سازی خرید و فروش 
۱۳۳۳ ۶۲۵۲۶۱۵۶۲۶ 


کباب پز 
وکارگر ساده رستوران 
۱/۵ 


سیلو - مخازن 
تانکرهای هوایی ورمینی 
مخارن استیل وتحت فشار 
۶۹۳۵۱۸۲۵۸ 


تعدادی خانم و آقا 
واردبه امور آشپزی 

فر پیتزا غذاهای فرنگی و 
دریایی و کافی شاپ 
با حقوق‌و مرایای فوق 
العاده عالی 9 مناسب 

تماس ۱۴ الی ۲۰ 
۸۰۴۸۲۵۱ 


قابل توجه 
بیمارستانها - برج ها 


دیزل ژنراتور ]۲۰۰۳۱۷ 
اتوماتیک با اتاقک ضد 
صدا- موتورکامینز 
ژنراتور استامفورد 
نو بفروش می رسد 


کباب پز 
ماهر وسالن دار نیازمندیم 
تماس ۸ تا ۱۱ و ۱۶ تا ۲۳۰ 
AVVVoAo‏ 


تعدادی کمک اشپز 
وکارگر ساده بدون جای 
خواب نیازمندیم 
تماس تایکهفته ۸۹۶۵۲۷۲ 


تلفن ۲۷۳۲۳۹۶ 


ژنراتورهای 
ا موجود ۱ نت 


تعدادی بازاریاب 
باپورسانت ویاداش نیارمندیم 
۱۱۳۱۳۵۳۹۸۸۱۳۰۴۷۹ گن 


فروکلین درجه یک 
هرکیلو ۱۸۵ تومان 
درجه دو ۱۳۵ تومان 

۵9۱۳۲۲۵۰۱۹۵-۰ 


به تعدادی ویزیتور 
فعال جهت لوارم ارایشی باحقوق 
ثابت وپورسانت نیارمندیم 
۳۹۸( 


به تعدادی بازراریاب 
مجرب جهت فروش لوازم 
خانگی وموادغذایی درسطح 
تعاونیها وفروشگاههای 
آیت اللہ کاشانی 
بعد ازبلوار ایوذر 
ساختمان ۱۱ - واحد ۱۳ 
۴۱۷/۳۴۳۵۶۷ 


خانم متاهل 
بروشینگ وشینیون کارماهر و 
یک کارگر ساده نیازمندیم 
۴( 


دیزل زنراتور ‏ ) 
فروش لوازم ید کی و ارائه خدمات پس از فروش sht‏ 
دیزل ژنراتورهای اSK‏ المان 

و کلیه دیزل ژنراتورهای کم دورو پردور در سراسر کشور 
تلفن FITAYFF_ FFF:‏ فاکس + ۶۳۴۲۳۳۱۳۵۶ 
تلفنهای همراه : ۰۹۱۱۲۲۳۸۶۷۱ و ۱۹۱۱۲۰۵۱۷۱۴ 
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جهت پخش موادغذایی - حقوق ثابت 
۰ هرارتومان + پورسانت عالی 
۱۷/۷ ۱ ۱۳ 


به تعدادی ویزیتورفعال 
جهت کاردرمحدوده بارار 
۵۶ 


ویزیتورمجرب 
جهت پخش لوارم ارایشی 
۶۴۳۹۵۶۲ 


به تعدادی بازاریاب 
بایکی ازتخصصهای زیرفروش گوشت 
ویامصالح ساختمانی نیازمندیم 
۶۴۹۵۳۹۹ 


تعدادی باراریاپ 

نیازمندیم حقوق ثابت 
+ پور سانت + بیمه 
۶۵1۲9۹9۹-6۲ 


شرکت تجاری Pand N‏ 
٥‏ تفر باز اریاب باحقوق 
تابت وپورسانت نیارمندیم 
7-۵۷" 


تعدادی بازاریاب 
مجرب باسابقه کارکتاب 
۶۹۲۴۱۳۲۶-۴ 


به تعدادی باراریاب مجرب با حفوق 
ثابت وپورسانت عالی نیازمندیم 
وت VAP‏ 


استخدام رسمی پاره وقت 
درآمد Poo‏ هرار تومان + 
پورسانت و مزایا فروش کامپیوتر 
ما( VA‏ 


باراریاب 
آشنا به کارهای ساختمانی 
در آمد ۱۵۰ هزارتومان 
VVPPPI-o91۳PIVOo®MSY‏ 


باراریاب مجرب 
جهت یک شرکت معتبر 
تولیدی نوشابه 


تماس از ساعت ۸ الی ۱۷ 


۱ ۰ 
VFAPPPA 


ویزیتور مجرب 
oe‏ بخ م۹2 ولات 


ایرانی و خارجی 


۱۷۹۳۲۱ 


بازاریاب باتجریه 
حهت آرّ انس مسافرتی به 
همکاری دعوت می شود 
۵ ۸۵۶ 


بازاریاب 


جهت فروش مواد شوینده ویاک 
کننده بامزایای عالی نیازمندیم 
۳۶۹۳۳ 


بازاریاب 
فنی وحرفه ای 


مجرب حداقل دییلم 
۱۳۴۳ 


بازاریاب 
با حداقل ۳ سال 
سابقه کار مفید 
دعوت به همکاری می گردد 


AVaIYFF 
AY 


پرینتر مورد نیار می باشد 
۱۹-۲۳ ۸۱۷/۱۵ 


باراریاب 
حرفه ای جهت لوارم وررشی 
واسباب بازی نیازرمندیم 
AVVoAPV‏ 


شرکت تولیدی 
مواد عذایی 


جهت مناطق ۱ تا ۸ تهران 

بار اریاب می پذیرد حقوق 

تابت بدون سقف فروش 
+ پورسانت+ بیمه 


AVAV®oo 


به تعدادی ویزیتوربا 
پور سا بالاوخەوق ج 
فروش لوازم خانگی 
۴ ۸۸۰۸۱۲۰۵ 


تعدادی ویریتور جهت پخش 
موادغذایی نیازمندیم 
دهقان ۷۷۴۶۶۷ 


قلاب بافی ویژه بانوان 
با حقوق مکفی (منطقه 
افسریه) ٩‏ الى ۵ بعد از ظهر 
۳۸۵۳۳۳۶ 


درمانگاه پایتخت 
بهیار با پرستار شیفت عصر 
۲ الی ٩‏ شب 
۳-۹۹ 9۱۳9۳۹" 


تعدادی خانم 
جهت نگهداری کودک وسالمندو 
امورمنزل باحقوق مکفی نیازمندیم 
۱/۸ 


بهیار یا پرستار 
e. ۰.‏ ره .۰ صبح 9 عصر 
مطب پزشکی - تهر انپارس 
۱۹ 


پرستار و بهیار با تجربه 
متخصص اعصاب و پزشک عمومی 
جهت شیفت عصر نیارمندیم 
۸۵۷۳۳۲۵ 


درمانگاه شبانه روزی 
صدرا - اسلامشهر 
در رشته آزمایشگاه 
N1‏ داخلی. 
ارتویدی,روانپزشک 
۳ اه 
۲( 


مسئول فنی داروخانه 
تمام و نیمه وقت 
۳۵ -۳۶۳ه 


۳775 

پزشک 

با پروانه تهران و بهیار 
۳۵۴۰۱ 


تعدادی پزشک عمومی 

دندانپزشک مامایی پوست تزریقات و 

داروسار با پروانه تهران جهت داروخانه 
۳ ۳( 


A1۳4۳ 


با پروانه تهران 
۸( 


۰ © ° 
دندانیزشک 
متخصص رنان و ENT‏ 
جهت یک مجتمع با سابقه 
۲ (۵2 


< ° 
پوست و دندانیزشک 
VPolll®o‏ 


ساختمان دندانپزشکان ۱۵۵ 
دندانیرشک با پروانه تهران 
دعوت به همکاری می شود 
۱۸ 


ار تعدادی 


دندانیزشک‌متخصص 


(ارتو - لته - فک و صورت) 
شرق تهران دعوت به 
همکاری می شود 


VAFPAo1A 


دندانپزشک آقا 
با پروانه تهران دعوت به 
همکاری می شود 
تماس ۳۰-۱۵ ۸۹۰۶۲۷ 


تابپیست مسلط به 
UJORD‏ 
۵0۱۷۱۵۵۵0۵0 


تایییست کاملا 
مسلط یه زرنگار 
۹۱39۸۹ 


تایپیست خانم 
موردنیاراست 


"+۶ 


نعمیر کار 
موتور سیکلت 
ای ]ی ۱۱۱ 


تعدادی کارگر وارد به باطریسازی 
و تعویض روغنی آتوبوس باجای خواب 
نیازمندیم (اولویت با شهرستانها) 
۳۴9۴۳ 


یک تعمیرکارو نصاب 
حرفه ای ر ادیو پخش 
نیارمندیم خیابان جمهوری 
$FoFAVP‏ 


به چند نفر سرویسکار 
با تجربه جهت تعمیر بخچال 
فریزر نیازمندیم. 
۶۹۱۳۲۳۶۱-۵ 


استخدام 
در جزیره کیش 


بامز ایای ویژه صافکار 
باطریساز. کولرساز. آپارات 
وتعویض روغن کار 


تهران ۶۴۰۴۲۳۶ 
۰ 


"1-۵۵ ۳ ۰ 


بهداشتکار خانم 
جهت مطب دندانیزشک 
PoVPPVY‏ 


تکنسین اتاق عمل و 


بهیارمرکزجراحی حکمت 
باسابقه وضامن معتبر 
PPPWoooV¥‏ 


مسئول پذیرش ونمونه بردار 


کاردان آزمایشگاه خانم 
۱۳۶۶ 


به چند نفر لوله کش 


جهت خدمات کارهای 
Poo™lo®‏ 


تراشکار 
جهت امور ماشین سازی 
فوری نیارمندیم 
۴91P‏ 


یه چند اکیپ جوشکار 


جهت گازرسانی مورد نیاز می باشد 
۵۱۷/۴۶۳ ۴۳۳ 
o90‏ اس ۱۱ ۱ 


تعدادی کار گر جوشکار 
و در و پنجره سار ماهر 
0٩۱۱۳۷۸۱۴۷۳۴6۱5۵ ۸ / ۷ / ۷۱‏ 


تعدادی تکنسین آشنا 
فوری نیارمندیم 
۴۸۹۱۳۳۴۱۳ 


سر یر ست کارخانه 
وارد به امور فنی 
پرسکاری 
۵2۵ 


قالب سار وارد به 
سمبه و ماتریس 
جاده ساوه چهاردانگه 
AP ۵Y‏ 


فرز کار 
حداقل ۵ سال سابقه کار جاده ساوه 


شهرک صنعتی چهاردانگه 
۵٩۱۱۳۸۳۵۱۶۵ ۵۲۵۲۳۵۵۱‏ 


به تعدادی 
لوله کش سبز کار 
و اهنی نیارمندیم 
PAY‏ 


تزریق کار 


در محدوده شرق تهران 
VFO‏ 


به چند نفر کارگر فنی 
آشنا به برق و مکانیک 
۸۸۳۴۵۳۶ 


یک شرکت تولیدی صنعتی 
به سه نفر دییلم تاسیسات 
آشنا به سیستمهای حرارت 
مرکزی و تهویه مطبوع 
1+۷۷" 
۸(" 


کار در کار خانه نبار مندیم 
۱:۳(" 


حسایدار با تجربه 


با حداقل 
۵ سال سابقه کار دعوت 
به همکاری می شود 


(۱۴به بعد) ۵۳۸۴۵۶۵ 


حسابدار آقا 
مسلط به کامپیوتر 
نیمه وقت 
۱۳-۳۰۳۵ 


حسابدار خبره 
۷ 1 
1-۴۶ 


حسایدار دیپلمه یا لیسانس 


در رشته مرتبط با ۳ سال سابقه 


دعوت به همکاری می شود. 
A۷۶1‏ 


لیسانس 
حسابداری با معدل 


بالای ۱۵ و فارع التحصیل 
از دانشگاه تهران ءبهشتی 
و علامه طباطبایی 


ما ۹ 


بتعدادی خانم جهت 
نگهداری سالمندشبانه روزی 
باحقوق کافی فوری نیازمندیم 
۳۳۲۵۶۳۹۲-۵۰۵ 


تعدادی آقا و خانم 

وارد به نظافت منزل با 
ضامن معتبر فوری 

۶۹۲۳۹۰۵ ٩۳ 


به تعدادی خانم و آقا 
برای کار نظافت در منزل و 
شرکتی نیازمندیم 
22 


فد تکار بازز 3 ته 
حهت کار در موسسه 
امورشی 
۸(" 


bhi 9 ١ ۰. 
"۱7-۳۵۹۷ 


ابدار چی و انباردار 
۰ .۰ شرك o.‏ ر E‏ 
۸۱۸۸۱۴۳۳-۳ 


کار مایندگی 
روزنامه اطلاعات در 


بای اطاعاست 


به تعدادی شلوار دوز 
ماهر کتان نیازمندیم 
حوالی رسالت 
PAPVAFV‏ 


تعدادی مزدی دور 
مانتو 
۱۳۱۵۳۴۹۵-۳ 


به تعدادی چرخکار ماهر 
رنانه دوز مجلسی ماهر 
۷۷۰( 


به تعدادی چرخکار 
لی دورنیارمندیم 
حوالی جاده ساوه 
۵۴۳۵۲ 


به تعدادی چرخکار ماهر 
فوری 
۵۳۳۸۶۲۱ 


چرخکاروزیگزرال دوز 
خانم باآقا 
2 (۸) 


زیگزال دورخانم 
جهت تولیدی پوشاک 
۱۵۴(" 


چرخکار ووردست 
خانم باآقا 
20۱۸۳۶۵ 


کارگر گلدوز ماهر و 
کارگر ساده نیازمندیم 
محل کار باز ارمسگرها 

A۸099۹ 


تعدادی چرخکار 
وسه سوزنه رن لی 
0۳۲۱ 


تعدادی زیگزال دوز 
چرخکار پادو شلوار دوز 
درمحدوده باز ار نیارمندیم 
۷(" 


زیگزال دوز و میاندوز کار 
و وسط کارخانم در محیطی 
کاملا زنانه نبا زمندیم 
۹ 


زیگزال دوز 
وجرخکار 
oo1%۹‏ 2 


به یک نفر خیاط 
پرده دور 
۰ ۳۵ ۷۲۳۸۵۳۵۱-۴۵۶ ۵ 


تعدادی دیپلمه 


گلدوزی کامپیوتری نیازمندیم 
2 


تعدادی خانم 
جهت اتووبسته بندی 
ووسط کاری (جمهوری ) نیازمندیم 
۱2۵۲۵ 


به تعدادی گلدوزماهر 
وکارگرساده 
۶۴۱۲۶۰۱ 


میاندوزکار 
برای تولیدلباس مردانه 
2۴۱۹۱۹۳۹ 


بسته بند ووردست خانم 
جهت لباس»نوزادی 
ŞFVPPS‏ 


تعدادی کاپشن دور 
بچه گانه و مزدی دوز 
بچه گانه نیازمندیم 
2۱۱۳۴۱ 


تعدادی کت دوز 
بچه گانه و مردانه 
$VPSAlo‏ 


چرخکار شلوار دوززنانه 
محدوده هاشمی - جیحون 
۳۹" 


تعدادی چرخکار مانتو دوز 
ووردست خانم یاقا 
۸/۸ 


تنه دوز - چرخکار ماهر 
خانم باحقوق عالی 
VFAFIF‏ 


زیگزال دوز 
ماهر دانه گیرماهر و 
کارگر ساده نیازمندیم 
APO;‏ 


کارگر ساده آقا 
جهت کار در خیاطی 
۳:۹۶( 


به تعدادی 
چرخکار ماهر 
1۳ 


به تعدادی چرخکار 
مانتو دوزماهر 
۳۳+( 


خیاط پرده دور 
باضامن 
ویادونیار مندیم 
29۹۰۳۷( 


به تعدادی چرخکار 
زنانه دور با تجربه و 
وردست نیازمندیم 
۸۹۷۸۸۸۱۳ 


وردست خیاط 
میرداماد ۲۲۵۲۴۹۷ 


راننده 
خاور با موبایل ساکن 


تهر انیارس نیارمندیم 
"۱-۳ 


راننده با اتومبیل 
مدل بالا جهت آژانس 
۳۹۹۳۴۳۴ 


راننده بااتومبیل 


(۳ 


به تعدادی راننده 
بااتومبیل مدل بالا ترجیحا 
پراید نیارمندیم 
۱-۷ 


راننده 
باوانت جهت توریع نان 
(ساکن جاده مخصوص کرج) 
۴۱۹۱۳۵۳۲-۴ 


به تعدادی راننده با اتومبیل 
جهت همکاری باآژانس 
واقع در اریاشهر نیارمندیم. 
۵۳ ۴۳۰۴۲ 


راننده بااتومبیل مدل بالا 
e. o.‏ ره e.‏ ر 9 e.‏ ۰ 
FPPEPVP‏ 


راننده با اتومبیل 
با درآمد مکفی جهت 
آژانس نیازمندیم 
۴۳۳۸۷۴۱ 


به تعدادی راننده مجرب 


یااتومییل 


حهت همکاری درموسسه 
توریستی تک واقع 
درشمال غرب تهران 


FFFFAFA 
FFFPA AVA 


راننده اتومبیل 
جهت آژانس بادرآمد عالی شیفت 
صبح و بعدارظهر نیارمندیم 
۱۳۴-۳ 


اتوبوس و مینی بوس 


اویکو و هیوندا با راننده 
۸۸۲-۳۴ ۴۶۶۶ 


راننده پایه | ماک 


(۵۹ 


راننده با تجربه 
به یک راننده 
0« 


تعدادی راننده 
پایه دو جهت کار در ایران 
خودرو نیارمندیم 
۰۱۷۵۵۰ 


راننده جرثقیل پایه یکم 
جهت کاربا ۵ تن اطلس 
حومه جاده قدیم کرج 
۶۳۵۶۳۷۳۱ 


راننده خاور ۶۰۸ 
ترجیحا ساکن شرق تهران 
باصامن معتبر نیازمندیم 

۱ 


تعدادی راننده 
با اتومبیل مدل بالا جهت کار در 


تاکسی سرویس نیازمندیم 
1/۹۳۳ 


راننده مجرب 
با اتومبیل مدل بالا برای کلیه 
نوبتها جهت کار در تاکسی 
AoPV$®‏ 


J‏ اننده 
بااتومبیل مدل بالا طرح داربدون کمیسیون 


وبدون طرح - آژانس شهرک غرب 
۰" 


راننده 
با اتومبیل مدل بالا 
۶۳۹۵۵( 


یک شرك o o‏ 
جهت کار در جنوب کشور به راننده 
جرثقیل ۳۰ تن به بالا نیازمند است. 

۸۱۷/۴۴۱۵۱۳ 


به تعدادی راننده 
بااتومبیل مدل بالا جهت 


شیفت عصر آژانس نیازمندیم 
0 ۸۱ ۱۵ ۹ 


راننده با اتومبیل 

طرح دار و بدون طرح 
فوری نیازمندیم 

تهرانسر ۴۵۲۴۷۷۷ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


استادکار وشابلون زن 
ماهر نیاز مندیم 
۳۳۳۵۳۸۳۶ 
۳۴۳۷/۱۷/۳۳۶ 


کارگر جهت کارگاه 
طلاوجو اهر ساری 
۱۷۳۸۳۴۵۱ 


قالبساز ماهر 
سرویس 
۱-۵۳۵۷ 


به تعدادی جوشکار 
طلاوجو اهر باصامن صنفی 
۸۷۳۰۶0۰ 


تعدادی همکار آقا 


AAo۹AFA 


تعدادی پرداخت کار و بسابکار 
باحقوق مکفی جهت کار 
درطلاسازی نیارمندیم 
۹۰+( 


موم کار وجواهر ساز 


۲ تن ۸۱۹۵ 


به یک کارگر 
بسایکار و 

پادونیازمندیم 
AoVPFV‏ 


فروشنده جهت پخش 
نوشابه در شمال تهران 
۳۳۰۳۰۴۳۴-۳ 


به تعدادی فروشنده مجرب 
آقا و خانم در امور پوشاک 
۳۷۳۷۱۵۱ 


۰ 4۹ > يگ هط 
چند تفر فروشنده 
نیارمندیم. خیابان فردوسی 

نبش کوچه برلن . فروشگاه نیلی 
۳۹۱۱۴۰۱ 


فروشنده ماهر خانم 
جهت مانتو نیارمندیم 
محل کار نازی آیاد 
APP‏ 


۰ © ‌ بش هط 
به چند نفر فروشنده 
حداقل با سابقه پنع سال جهت همکاری 

در یک گالری مبلمان نیازمندیم 
2 


فروشنده خانم 
ترجیحا حوالی ستارخان 
۰.۷" 


فروشنده آقا 
با تجربه و جوان در فروشگاه پوشاک و 
سیسمونی نیازمندیم 
۱۵۵۰ 


فروشنده 
پوشاک مردانه با ۲ سال 
سابقه نیازمندیم 
۷۸۹۳۳۳ 


شماره فاکس نباز مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


جهت کار مانتو نیازمندیم 
۱-۹۶ 
2.۱۶" 


فروشنده جهت کار 
در مانتو سرا 
A110VAF‏ 


1 یگ ٠°‏ هگ 
فروشنده پوشاک 
پوشاک مردانه و زنانه خارجی با 
پورسانت در منرل خودتان 
6٩۱۱۳۱۵۳۵۱۱‏ 


فروشنده پوشاک و لوازم 
بهداشتی مادر منزل خود 
باشید (ویژه بانوان ) 
٩۳۳۴۴۴۳‏ 


با عقد قر ارداد کتبی بدون 
آزمون تایپ در منزل 
۳۳ ۶۴۹ 


فروشنده پوشاک 
و لوازم آرایشی ما در منزل و 


مغازه خود باشید( تحویل در محل ) 
۶۸۶۴۴۴ 


به تعدادی خانم 
جهت دوخت عروسکهای 


پولیشی و کیف کوله نیازمندیم 
و ۱/2 


به تعدادی کارگر ماهر 
0۳۳۲۱-۳۵۹ 


جوشکار ارکون 
در محدوده شهر قدس 
0۳۶۲-۳٩‏ 


به تعدادی قالب ساز 
پلاستیک ودایکاست 
۷ ۱" 


به تعدادی کارگر برقکار 
تهران نیارمندیم 
۳۴( 


به تعدادی 


کارگر آهنگر ماهر 


وساده نیار مندیم 


(۳ 


به تعدادی کارگر ماهر 
جهت کار در پیترا فروشی 
۳۲:۰۳۶۵۶۵ 


به تعدادی کارگرساده وکارگر 
نیمه ماهروماهروجهت 
کاردرکارخانه بادر آمدعالی 
۳۱۳۵۲( 


ظرفشوی 
و یوفه چی 
PsP‏ 


کارگر ساده 
جهت کار در رستوران 
۳۳۶ 


چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۱۵ 


کارگرساده آقا 
جوان ساده شهرستانی جهت 


کارورستوران نیازمندیم 
۲۳۷۰۱۴۴۵-۳ 


کارگرساده دیپلمه 


گرافیست مسلط یه 
فری هند و فتوشاپ با 


۳ 222۸ 


گرافیست مسلط به 
0۲۵ خانم یا آقا 


آه ۶۹۴۳۲ 


جوشکار نیمه ماهر و 
خمکار نیا مندیم 
۱۷۳۹۰۸۸ 
۲ 


کارگرماهر 
به تعدادی خانم وآقاجهت کاردرشرکت خدماتی 
برای نظافت منازل واماکن عمومی‌نیازمندیم 
PsFPEVS‏ 


گرافیست حرفه ای 
یاسابقه کار مفید و مدرک 
مرتبط نیارمندیم 
2:۰۷ 


تعدادی کارگرماهر | |کارگر در و پنجره ساز 
فوری فوری ماهر 
PPAIEFP-PPAFPoo00o‏ ۱۷۴۴۱۵ 


به چندکارگرساده 


به تعدادی 
کارگر ساده و 
برقکار نیازمندیم 
۱۷۸۰۹۶۱۳-۰ 


طراح مسلط یه 
فتوشاپ ۰ فری هند و 
امور جایی نیازرمندیم 


AAA? PVoVoAo 


به چندگار گرساده 
خانم واقا جهت کارصحافی 
PVVIAPY‏ 


باطریساز ترجیحا آشنا 
به کولر پورسانتی 
با حقوق نیازمندیم 
AoP۵1F‏ 


کارگرساده وآشپزسنتی 
جهت سفره خانه سنتی 
وس نس اس ۵۵ 


بتعدادی رنگ کار چوب 
و نجار درمحدوده جاده کرج 
را روموت 


چند کارگر ماهر 
جهت رنگ کاری مبلمان و 
کارهای چوبی نیازمندیم 
۱۳۹۹ 


J‏ نگ کار ماهر 9 کمک 
رنگ کار پولیش 
o۹9 ۵۶۹‏ 


تعدادی جوان فعال 
FAPPAVo‏ 
۳11919۳ 


تعدادی کارگرساده آقا 
مجردساکن تهران 
۳۷( 


تعدادی کارگرساده 
جوشکارسوله نیازمندیم 
۳۹۳/۰۸ 
۳۹۲۵۴۳۳۵۴ ۳ه 


بذیرد 


4 


VTA 


تعدادی کارگرساده 


(۳۵۴ 


به چند اکیپ کچکار ماهر 
جته کار در جنوب کشور 
۱۳۴۳-۰-۶۹ 


ایران ازنظر جغرافیایی جزو مناطق خشک محسوب 
می شود ودارای بارندگی اندک وتبخیر بسیار بالا 
می باشد. 
ي ازهمین ا تبخیر می شود. 
ي ازکل اف قابل استفاده کشور۴/دربخش 
کشاورزی مصرف می شود 
کچ طبق نظرشورای جهانی آب ایران‌هنوز کم آبی وپی 
آمدهای آن را تجربه نکر است لاتنها راه نجات 
ازبحران آپ وخشکسالی استفاده بهینه از آبهای 
موجود می باشد 
ا 
درتحقیقات بعمل آمده اغلب کشورها درکشاورزی 
بطور گسترده به سیستم آبیاری زیرزمینی روی آورده 
اند ونتیجه مطلوب گرفته اند 
درسیستم آبیاری زیرزمینی علاوه برصرفه جویی اب 
حذف هزینه های کلان کشاورزی .جلوگیری 
ازفرسایش و جابجایی خاک زراعی وبذروهدررفتن آب 
وتقلیل عمده بیماریهای گیاهی وافات که عمده ازطریق 
آبیاری سطحی وغرقابی صورت میگیرد دراین روش 
تست امکان سمپاشی وکود دهی از طریق شبکه ابیاری 
با حداکثر بازدهی و حداقل میزان سم و کود و حذف 
هزینه های زائد وکمک به محیط زیست به واسطه عدم 
انتشارمحلول سم درهوا واز جمله: 
#7 کاهش ۸۰/مصرف اب کشاورزی 
تعدادی کارگرساده کی افزایش حداقل۲۰ /محصول با ازدیاد۲۰/ رشد 
2 درختها 
9 چ حذف هزینه های تسطیح در احداث باغها و مزارع 
و جنکلکاریها بخصوص در ارتفاعات و زمین های 

ناهموار 
# حذف هزینه های شخم سالیانه بدلیل تهویه کامل 
خاک 
کي حذف هزینه های سنگین استحصال آب و پمپاژ آن 
به زمین های بالا دست و نیروی کارگری 
کي حذف هزینه های .وجین . سمپاشی و کود دهی 
# عدم تبخیر چون آبیاری زیر سطحی است ۰۱۷ 


کارگر ساده 
جهت آبکاری 


(۳-۰ 


به چند اکیپ کچکار ماهر 
جته کار در جنوب کشور 
۱۳۴۳-۰-۶۹ 


تعدادی کارگر 
کارواش نیازمندیم 


۶۳۱۷۷۵۱ 


J‏ گر ساده 
شهرستانی 

باجای خواب حقوق ومرایا 
۳۳۹/۰۸ 


تعدادی پرسنل 
جهت کاردرتالارپذیر ایی 
۵۰0۱۷۸۷۱۹3۳ 


تعدادی کارگر جهت 
نظافت و نماشویی روی 
2-۳۹۳۵ 


تراشکار و 
کابیینت ساز 
ماهر نیاز مندیم 
7۵۳ 


جهت رنگ کاری چوب 
۱۳-۵۵ 


به چند کارگر منبت کار 
و نجار استیل کار 
۱۳۳۹۷ 


مدرس با کارت مربیگری 
| و۲ نیارمندیم 
0۳۳۸۱۵3۳۷۵0۳ 


اساتید زبان انگلیسی 
باحداقل تحمیلات فوق لیسانس و۵ سال سابقه زندگی 
در یک کشور انگلیسی‌زبان بهمکاری دعوت می شوند 
۶۵۲ ۵9۱۱۳۳۵۲۸۵۸ 


مدرس 
زبان انگلیسی 
5 و کلیه زبانها 
PPAPPAY™‏ 


مدرس ار ایتدایی 
تا کنکور 
۴5۱۱۴۳۱۳۵۳ 


مدرسین با سابقه کنکور 
ترجیحا دانشجویان 
فوق لیسانس 
1۴-۱۳۵۹ 


مدرس عمران - برق 
مکانیک کامپیوتر و حسابداری 
کاردانی به کارشناسی 
6۳۳۶۰۵۸۷۲۸ 


مدرس از اول ابتدایی 
تا دانشگاه - دیپلمه 
دانشجو . لیسانس 
VAP AVY‏ 


٥ا‏ نفر مدرس مسلط به 
مکالمه ۱6۱15 و تافل 
سید خندان با ۲۰ سال سابقه 
۹۹۹(" 


دعوت به همکاری از مدرسان 
کامپیوتر 
(عمومی فنی مهندس) 
13-۳۳ 


بتعدادی مدرس زبان 
انگلیسی حداقل لیسانس 
با سایقه نیارمندیم 
۸۹۳۳/۸۹۴۰ 


مدیر فروش با تجربه 
ساکن شمال غرب 
۳۴۴۸۹۱۹ 


جوانان فعال 
و خوش برخورد در محیطی گرم و 
ممیمی دعوت به همکاری میشوند. 
1۴۴۳ 


تعدادی مشاور 
آقا جهت آز انس مسکن 
محدوده تهر انپارس نیازمندیم 
VPPVVPA‏ 


جهت تکمیل کادر فروش 
و اجاره ار مشاورین ربده 
دعوت به همکاری می نمائیم 
AVAPPAY‏ 


حهت ازانس مسکن 
محدوده میدان فردوسی 


AAFPoo®o 


به تعدادی مشاور 
مبتدی یافعال 
:۳-۱" 


فوق دیپلم ولیسانس 
آقابه همکاری 
دعوت می شود 
AoQFol®o‏ 


منشی خانم باروابط عمومی 

بالاو آشنابه امورحسابداری 

نیازمندیم(حوالی افسریه) 
۷۵۰ ۱ 


dh 8‏ خانم آرث Û‏ به 
کامپیوتر و زبان انگلیسی 
AFFIPIF ۵‏ 


منشی آقا 
با تسلط کامل به زبان انگلیسی 
۳۳۸۰( 
۴ ۱ 


یک موسسه حقوقی 


به دو نفر منشی خانم 
مسلط به تایپ کامپیوتری و 
جوابگویی به تلفن نیازمند 
۳۱۳/۷۹۴ 
۱۳-۶( 


میرن خانم 


۴۵۳۶۶۵۷ 


منشی خانم 
مسلط به کامپیوتر 
۱۷۳۴۴۲۳۱ 


انگلیسی تایپ کامپیوتری و 


امور اداری و دفتری نیازمندیم 
۸الی ۱۷ ۸۷۲۷۸۵۷۰4 


dh 2‏ خانم 
جهت شرکت بازرگانی 


مسلط به زبان انگلیسی و 
کامپیوتر: تمام وقت 


(ترجیحا محدوده دکتر بهشتی) 


2۰۵ 


مسلط به تایپ و کامپیوتر 
آشنا یه حسایداری 
۸۸۴۵۲۸۶۵۸ 


به دو نفر خانم 


با تسلط کامل به ربان 
انگلیسی وتایپ فارسی و 
لاتین بصورت تمام وقت 
تماس ٩‏ صبح الى ۱۸ 
۸۹۵ 


به تعدادی موتورسوار 
باموتورویدون موتورجهت 
پیک (حوالی شمال شهر) 
۱۳۱۴۹۷ 


به تعدادی موتور سوار 
جهت همکاری با شرکت 
2 


به تعدادی موتورسوار 
جهت کاردرپیک بادیا 
۵۳۳۹۴۵۵۹-۰ 


موتورسوارجهت 
۰ 


تعدادی موتورسوار 
باموتورجهت کاردرییک 
لس ۱ 


به تعدادی موتورسوار 
باموتورجهت پیک 
۱۷۵۳۸ 


به تعدادی موتور سوار 
0۵ ۸۰۵۵ 


محل کارسابقه مکفی 
و . 
باماسرمایه ازشما 
۱۳-۳ 


مترجم فرانسه و انگلیسی 
مجرد جهت اعرام به 
نمایشگاه خارج از کشور 
۳۹۳۵ 


رزروشن باتجربه 


مسلط به کامپیوتر و فاکس جهت شیفت شب درتاکسی 


سرویس نیازمندیم 
FoVIIEA‏ 


ررروشن شیفت شب 
جهت ازانس اتومبیل 
منطقه جنت اباد نیازمندیم 
۱ ۴:۸۵ 


به یک لترون‌کار 
o9۳ PVIFAPF‏ 
۴P۳”41۵I|‏ 


رزروشن باسابقه 
o.‏ دو E3‏ ر ‌ .۰ 
۳۶۲۲ 


تعدادی کارت پخش کن 
جوان و فعال خانم و آقا 
۸۳۶۹۶۴۱ 


کارت پخش کن 
2۳۵۹+ 
۸۱۸۰۸۱۳۳۵۵۰۲ 


به تعدادی تراکت 
باحقوق بالا نیا مندیم 
2/۳/۷۰۹۷ 


تعدادی کارت پخش کن 
جهت شهرستانهای جنوب 
تماس ٩‏ تا ۱٩‏ ۴۳۲۳۱۷۱۰ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


به چند نفر خانم جهت 
بسته بندی شلوار لی 
نیازمندیم میدان امام حسین 
VAF®A®A®FE ۵۵۵‏ 


به تعدادی بسته بند 
ماهر خانم جهت 
بسته بندی لباس نیارمندیم 
۵۹+" 


امور بازرگانی مسلط به 


زبان انگلیسی و کامپیوتر 
۳۱۱۵۴۴۵ 


کارمند آقا و خانم 
جهت فروشگاه کامپیوتری 
۶۴۹۳۵۶۱۴ 


کارمند آقا 
با روابط عمومی عالی 
$191۵ 


به تعدادی 
کارمند ساده 
VAPPEoV‏ 
استخدام پاره وقت 
کارمندان محترم 


۰ :1۱" 
کارمند خانم 
حهت کار در آژانس 


"+۱۳۱۱ 


تعدادی کارمند 
حهت کادر 


فروش خانم و آقا 
۸/۳۹۴۵ 


جوان بااتومبیل سمند 
صفرتلفن همراه آماده همکاری 
باکلیه شرکتهاهتل هاوموسسات 
۵۳۳۹-۴۳۳۶۰۵۴ 


جوانی فعال ومتعهدباپراید 
۸۱وتلفن همراه آماده 
همکاری‌باشرکتهاوموسسات 
۳۴۹۵ 


وموبایل آماده همکاری 
باشرکتهاوموسسات وسفارتخانه ها 
و اس زب 


جوان دارای لیسانس 
مدیریت صنعتی وکارت 
۳۹( 1۳۱۳۷۳ 


فروشندگی وانبارداری 
لوازم ماشین سنکین 
با۷اسال سابقه 
۵۳۱۷۱۷۱۳۴ 


شومینه کار 
مجری طرحهای خارجی 
بااستادکار 
۳۷« 


TEETER 
سال سابقه کار‎ ۱١ با‎ 


درسراسر کشور 
۷۱ 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۳۲۳۸۸۶ 


تدریس خصوصی 
انگلیسی 


2-۴ 


ایتدائی تاکنکور ومکالمه 
سووح ۶۹۳ 


۱۵ و 


شریک درکارکامپیوتر 
همراه یادگیری اشتغال 
خانمها آقایان 
o9lPPAVoo%‏ 2-۵۶۳ 


آموزشگاه J‏ سالت 
تبت نام می نماید اصلاح موی 
مجانی (ماهانه ۳۰ هزار تومان) 

(۳۲ : /۵۴ 


۰مترصنعتی - فروش 
یامشارکت درساخت 
1۳۴-۱۳۱۳۶ 


آمورش .آرایش و پیرایش شانی 
برای ترم جدید هنرجو 

می پذیرد ولیعصر پارک ساعی 

۸۱۷۷ ۰۵۱۸۰۵۹۱۳۳۴۵۵۶۴۴ 


مجورتاسیس ومدیریت 
آمورشگاه برق وکامپیوتر 
واگذارمی شود 
۴۱۳۰۰۸۵ 


وتیفه ارشماتامین سرمایه 
یامشارکت ازما 
FIPS‏ 


سرمایه گذارباسودعالی 
درزمینه موبایل فوری 
$APAPAo‏ 


روش نوین خیاطی برشکاری 

وسایز بندی جهت تولیدی و شخصی 
دوزی ویژه آقایان وبانوان 

آموزشگاه جوان ۶۴۶۳۹۸۶ 


سرمایه گذار جهت 
اقساط 


کامپیوتر با تضمین چک 
کارمندی و سود بسیار عالی 


2-۵۵ ۰ 


آریانا بهترین خریدار 
کتابخانه شخصی شما 
علی مرادی ۶۹۱۹۵۲۰ 


سرمایه گذارجهت 
کار کامپیوترباسودعالی 
2-0۵۴ 


شریک وسرمایه گذاربا 
سرمایه اندک همراه باکار 
۷۳۰۸۸۵ 


سرمایه گذارمطمتن جهت 
اجر ای پروژه های 
کامییوتری باسودیالا 


۳ ۸۸۴۳۸۹۷ خریدار مجله و کتاب 


ایرانی و خارجی 
و ناشر شما 


PVP 


کاری پر درامد. اقساط 
دستگاه مهرسازی و چاپ ( 0 نایلون 
کارت ویزیت و تبلیغات) با آموزش, 
۵۳-۷ ۶۹۴۳۰۷ 


J‏ مان دلخواه -پلمپ 
تبت .تغییرات .اخذکارت 
بازرکانی.جوارصنایع .رتیه بندی 
۹ ۵9۱۳۲۱۳۳۴۵۸ 


Uindows 

Word. Photoshop 

فقط جلسه ای ۳۰۰۰ تومان 
همراه ۰۹۱۳۲۲۰۲۸۷۳ 


فقط ۷۰۰۰ تومان 
ثبت شرکت یکروزه 


تغییرات .انحلال حتی درمحل 
۶ ۷( 


تعتبزات: انخلال 
حسابداری ۰ فوری 
حتی درمحل 
با نازلترین قیمت 
۴(" 
۸۸۴۴۴۳۱ 
APIA“?‏ 


ثبت شرکت با ۵۰۰۰ تومان 


حسایداری مشاورمالیاتی 
تغییر ات انحلال اخذ کارت 
بازرگانی 


"1+۹ 
"+۶۵ 


درمحل حتی تعطیلات 

تغییرات . انحلال»علائم 

فارسی و لاتین . پلمپ 
نقل و انتقال سهام 
روزها ۶۳۸۰۰۶ 


۲ ۹ 
شبها ۴۰۶۳۹۱۱ 


ثبت شرکت اخذ رتبه 


علائم » انحلال 


فلکه صادقیه ۰۹۶۶۲۹ 
۸( 


انجام کلیه امور 
حسابداری 


کادرمجرب در اسرع وقت 
تنظیم اظهارنامه 
(قیمت با نظر شما) 


۳-۷۳۵۵ 
Alors 


پویش ارقام 
حسابداری ,حسابرسی :مشاورمالی 


ومالیاتی .سیستم دهی وانبارگردانی 
o911PVPPoVV-AoPEAFES‏ 


کارشناسان مالیاتی 
(شما) 
تنظیم دفاتر قانونی 
اظهار نامه مالیاتی 

وکلیه امور مالیاتی 
AFoPIV®‏ 
۹۴۶+" 

(۹ ۰۵۶۹ 


بهداد کاوش 


مشاوره مالیاتی 
حسایداری بیمه 
حقوقی و ثبت شرکتها 


AVarrPF 
۸۰ تا‎ 


آگهی‌می‌پذیرد 


۸۳۰۹۳۴۸ 


چهارشنیه ۱۸ تر ۱/۸ ۰ ا 


g0‏ تسه عفار 


حسایداری»ءحسابرسی 
مشاوره و سیستمم های 
مالی و مدیریت 


یر 
۲ ۱ 


حسابداران خبره 
تهران 


مشاوران قانون کار 
تامین اجتماعی مالیات و 
ثبت دفاتر حسابداری 


(۹۵۰ 
۹۳۳۱۵۹ 


ترجمه-تحقیق 
پایان نامه 
۳۹۸۰۵(" 
۰٩۱۱۳۹۶۳۰۵۱-۶‏ 


مکاتبات بازرگانی 
اخذیروفرماوخدمات 


اینترنتی 
۵٩۱۳۲۵۰۳۹۶۴۰ ۴‏ 


ترجمه متون به کلیه زبانها 

اعرام مترجم همر اه خدمات 
تایپ .فکس وپیک 
یاسان ۸۷۹۷۷۱۱ 


قابل توجه 
کلیه تولید کنندگان وکارخانه ها 
کارگاههاوتولیدها , و مصرف کنندگان 
(شرکت هاء تعاونیه؛ وادارات ونهادها 
سوپرمارکتهاو ...) مرکز پخش 
گستران کالا جهت پخش کالای 
شمادر سر اسر ایران 
اعلام آمادگی می کند 
PPAPAPA‏ 


ترخیص کالا 
ازکلیه گمرکات 
ارطریق تبت وسفارش 
وپیله وری دراسرع وقت 
وقیمت مناسب 
۴۳۳۵۸۹۹۷ 
۳۴۱۱۳۳۷۳۳۰ 
۶ وا( 
۱۳۹۴۹/۵۵۴" 


سرتاسر ایران 
صادر ات واردات 
ترخیص اررانتر ار همه جا 
آماده شرکت 

در سرمایه گذاری 
۴۳۳۵ 
FPoAQ®Io‏ 
۳۹( 


واردات - صادرات 
ثبت سفارش - پروفرما 
کشیش عتباراسنادی ۱۰/ترخیص کالا 
ool‏ ۶۹۶۱۷ 


رسای املاعاست 


مهر آراد تجارت 


واردات بدون انتقال ارر 


گشایش اعتبار 1۱0 ترخیص 


AAPIFAF 
APoVAFV 


دفترحقوقی بلیغ 
حقوقی -کیفری -ملکی -ثبتی 
شهرداری -بازرگانی -بین المللی 
۳۱۷۵ 


قبول وکالت ومشاوره 

حقوقی کیفری خانوادگی ملکی 
ثبتی ارث وطلاق توافقی 

اراس متا 


دفترحقوقی کیهان 
وکالت دعاوی 


مشاورحقوقی -ثبت شرکتها 
۵6۱۳۲۳۳۰۱۷۳۳۵۳۶۶ 


دفتروکالت و مشاوره 


دادگویان حقوقی 
ملکی . خانوادگی کیفری 
توسط وکلای دادگستری 


"1+۹۳ 
(۹ 


مشاوره حقوقی الهادی 


قبول کلیه دعاوی 
حقوقی کیفری . خانواده 
اداری 


بنیاد الهادی ۱۷۵۴۱۶۰۴ 


موافقت اصولی 
طرح توجیهی بانکی موافقت 
اصولی پروانه بهره برداری 
مر 


۴ متر . لوکس و نو فوقانی 
داروخانه مطب کار با 


ایرانپارس پونک ‏ 
۴۵ متر ,یکخوابه .پارکینک 
وانباری .فروشی 
1۴/۳۸۳۳۹۳۴۶ 


بلوار فردوس 
گلستان جنوبی 
۵۳ متر نوساز 
۳۱۶۶۴ 


شهرک غرب 

نبش چهارراه 
خوردین وبلوار دریا ۳ واحد 

۰ ۷۵ متری 

باکلیه امکانات 

فوری زیر قیمت 

بعلت مسافرت فروشی 

oPSP-PWAPAVoY 

o11 VPo9۴V 


وحیدیه ۶۳مترنوساز 
اخوابه کف سرامیک 
باتمام امکانات 
فروش یامعاوضه 
بامتر ار بالاتر 
۹( 
VAPPAoA‏ 
o۹91۳-PFFAFAF‏ 


خیابان خراسان 
آپارتمان ۷۰متری دوخوابه 
۵۱۱۳۳۸۵۸۷۶۴۴۳۲ 


مشیریه 
۴ متر -باکلیه امکانات و تلفن و 
حیاط - فروشی با معاوضه با اتومبیل 
0۹۱۱۳۵۷۳۲۵ 


جردن 
۷۵متر نوسازلوکس بایارکینگ 
استخرسوناجکوزی ۸۵میلیون 
۳۹۳۳۷۴۲ 


سیدخندان - دیستان 

۱ متر - ۱ خوابه - تکواحدی به 

علت مسافرت زیرقیمت فوری 
۶۶(" 


یافت آباد 
۵۳ متر آپارتمان با موقعیت تجاری 
گاز روشن آسانسور پارکینگ 
۷( 


خیابان کارگر 
آپارتمانهای یک وخوابه مهتاه۸متر 
بسیارلوکس فوری فروشی 
۵9۱۳۳۰۵۳۵۹۷-۱ 


فردیس کرج 
۵ متر طبقه | در ۶ واحد باسند 
۲ متر حیاط انباری و کابینت و ... 
۴" 


بلوار شقایق 
۵ متر نوساز باپارکینگ وانباری ۶ 
رهن + ۴/۵ محضر + ۲۹ نقد 
۱۱۳۳۴۵۶۵۳۵ 


شهرک غرب - ارغوان غربی 
۴ متر | خوابه با کلیه 
امکانات ۴۳ میلیون 
۳۲۰۱۷۱۵۵ 


بلواردستواره شهرک دخانیات 
۰متر ۲خوابه یکسال ساخت 
با"‌امیلیون وام بانکی 
PoV™FAI‏ 


شهرک غرب بر ارغوان 

۷ متر طبقه اول شمالی با 

قابلیت تجاری ۴۵ میلیون 
۱۹ 


نیروی هوایی 
۸ متر یکخوابه ۵ ساله 
طبقه ۴ با پارکینگ و انباری 
۲۵۱۲۰۱۴۹-۸ 


شهرک انديشه فارا 
۰متر خوابه نوساز 
امکانات عامل ۰میلیون 
۱/۸ 


میدان بنی هاشم 
۵مترخوابه داخل فرعی شیک 
باکلیه امکانات فوری فروشی 
۲۰ ۲۹۴۶۳۹۹-۰۷۳۵ 


شهرک انديشه 
اکازیون - یکواحد ۷۵ متری 


٩‏ میلیون نقد + ۲/۲۳۰۰ وام 
۱۳۳ 


فلکه اول تهرانپارس 

۷ متر ۲ خوابه نوساز لوکس ۱۰ 

میلیون وام + ۸ میلیون رهن 
۱۳۵۵۴ 


میدان خراسان -جهانپناه 

۵9متره‌سال ساخت باکلیه 
امکانات فوری فروشی 

۳۱۶۳۰۳۴۹-۷۵۵ 


بلوار ابوذر 
یکواحد اپارتمان ۶۵ متری 

فوری فروشی 
۱۳۱۷۸۴۹-۵۵۴۴ 


هفت تیربهارشمالی 

۴مترتکواحدی ۲خوابه لوکس 

نماگر انیت ۱/۵ساله متری ۶۴۰ 
۳19190 


حوالی شوش شرقی 
آپارتمان ۶۴ متری ۲ خوابه سند 

دست اول با تمام امکانات ۲۱ میلیون 
۵۵۹ ۳۷/۲۳۳۰۴۳۶۵ 


شکوفه - دلگشا 
۳ متر طبقه چهارم تکواحدی 


٩‏ میلیون فوری فروشی 
۱۳۱۴۵۳۹ 


کاشانی - حسن آباد 
۵۴ متر نوسار باکلیه امکانات‌دارای 
۸ مترحیاط خلوت اختصاصی 
۷/۱( 


فردیس کرج 
۷ متری ۲خوابه ۴وا 
سرامیک شومینه نماسنگ انباری 
۷۰۵ ۴۰۸۱۳۷۵۵-۰ 


۰ متر ۲ خوابه۴ساله 
۳۴ میلیون باکلیه امکانات بیواسطه 
۱9۱۳۱۰۲ 


پربلوارمرزداران 
۶۵متر۲خو ابه نوساز 
باکلیه امکانات 
FPPoFSA‏ 


ژاندارمری مرزداران 
۷متر ۲ خوابه کم واحد در ۳۰۰متر 
رمین بدون پارکینگ ۳۶ میلیون 
۳۴۳۳۸۶۰۴ 


کاشانی بهمنی نژاد 
۰0 متر نوساز با کلیه امکانات به 
علت مسافرت فوری فروشی 
۴۴۵۳ 


پونک ۴ بهمن 
۷۵ و ٩۰‏ متر ۲خوابه نوساز 
لوکس با کلیه امکانات 
FFWVA®A‏ 


۵ متر ۲خوابه با کلیه 
امکانات ۲۷/۷۰۰ + ۳/۵ وام 
۳-۵۳۶۹ 


شهرک اکباتان - فاز ۲ 
یکخوابه ۷۰ متر فوری فروشی 
یا تعویض با ۳ خوابه 
۱۶۶۵۱۷۵۳-۳ 


۳ ک ۰ ۶ _ e’‏ 
۰متری فوری فروشی 
ربرقیمت 
FAPEPo‏ 


خیابان نامجوچهارراه عظیم پور 
۵۴متریکخوابه مهندسی ساز 
شیک باامکانات کامل 
۵0۳۱۷۵۸-۵۳۸۱ 


آهنگ مسجد سنگی 
دوواحدی طبقه دوم 


۵۸/۵ متری + ۱/۵ مترتراس 
۲(" 


قلعه مرغی 
مت خوابه باپارکینگ 
وانباری وکلیه امکانات ۴ساله 
۵۳ ۱۹۴۹-۰۵۵۱۱۳۳۶ ۵۶۶ 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیا مندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


کارگر-تقاطع جمهوری 
۲ه۵مترنوسار ۲و احدی 
ساز 
ار ی 2 


خیابان کارگر شمالی 
نصرت - ۷۰ متر پارکینگ 


انباری - تلفن 
۸ 


جمهوری فلسطین جنوبی 
۵۸ متر طبقه همکف 
بیو اسطه فوری فروشی 
۸ 


خیابان کمیل 
۷۵ متر نوساز 
با تمام امکانات 
۶۶۱۵۱۱۱-۵۵۸۲ 


25 الدث ی تاه د 
زیر همکف ۶ ساله. ۶۳ متر 
۲خوابه ۲۴ میلیون 
2-۹" 


جمالزاده شمالی جلوارکشاورز 
تکواحدی ۵۸/۵متر۲خوابه خوش 
نقشه ۳ساله طبقه سوم 
2۰۳۹۴۹۶ 


چهارراه ابوسعید 
۲واحد۷همتری نوسارباوام 
بانکی طبقه | و۳ تلفن وانباری 
۶۹۵۶۲۱ 


نظام آیادشمالی 
(۶متریکخوابه تکواحدی 


هساله فوری فروشی 
۱۷۲۵۰۸۵۳-0۳۸ 


تهرانپارس 
۵۲ متر - طبقه اول 
| خوابه ۵ وام دولتی 
۱۷۳۳۵۳۸ 


پیروزی مقداد 
۰,متر ۳طبقه باامکانات 
فوری فروشی 
۱-۳۱۳۶ 


نیروی هوایی -شورا 
۶۵مترباکلیه امکانات 
۵ساله متری ۵۷۰تومان 
۱/۵۸۶ 


پیروزی 
نبش خیابان پنجم 


سه واحد آپارتمان 
۷۵ متری 
با کلیه امکانات 
بصورت یکجا فوری 


VFAoAAFE 


۷ متر طبقه اول و چهارم نوساز با 
انباری نماسنگ بدون تلفن و پارکینگ 
۷۵۴۵۰۵۵ 


شورا - تهرانپارس 

۸ متر ۲ خواب تکواحد 
زیر قیمت 
۷۸۷۹۸۴۱ 


نارمک -دردشت 
۲ومترطرة 
نوسازباکلیه امکانات 
۶ 30 ۱۷۹۱۷/۱۳۶ 


شهر آرا 
۶۵ متر | خوابه 
طبقه سوم 


با کلیه امکانات 
متری ۶۷۰ تومان 


وا اراس ۱2۱۱ 
1-۵۹" 


شریعتی -کاج 
متریک خوابه کلیه 
امکانات فوری فروشی 
۹۳۹۱۳۷۴ 


سبلان شمالی -گلسر خَ 

۵۱متراخوابه طبقه ۳ ۷ساله 

انباری حیاط فوری فروشی 
۱۴۱۳۷۵۵ 


شریعتی -چهارراه قصر 
مرودشت شمالی ۷۰مترخوابه 
نوسازسنداول زیرقیمت منطفه 
۷ ۵ ۴۱۳۹۳۶۰ 


معلم 
9 متر طبقه اول 
با ۲/۵ وام بانکی 
۴۳۳۴۴ 


سهروردی شمالی 

۴ متر ۲خوابه نوساز ٩۲‏ 

متر ۲ خوابه »۶ میلیون 
۳۳۱۳+" 


کریمخان زند 
۶ متر ۲ خوابه نوساز | واحد از 
۳ واحد با »۱ میلیون وام 
۸۸۳۷۵۰۱ 


رودکی - مرتضوی 
۵۳ متر با ۳ متر انباری ۳ میلیون 
وام بدون بهره ۲۰ میلیون نقد 
۵0۲۳۳ 


تر خو ابه 
فوری فروشی ریرقیمت 
۴ 


رودهن 
۲ دستگاه آپارتمان ٩۲‏ متری 
هر متر مربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
o911PWAAFFF‏ 


اوین درکه 
۴ متر مسکونی ۲خوابه سونا؛ 
جکوزی آسانسور پارکینگ و انباری 
۳۴۷۸" 


سیدخندان 
دبستان 
۰ متر فروشی 
۳۰(" 


تهرانپارس 
٥‏ متر - نوساز - تکواحدی طبقه ۲ 
و۳ متری ۵۴۰ - فقط مصرف کننده 
۱۳۳۳۵۳ 


پونک ك : ک So‏ ۰۰ 
۰ متر ۲خوابه لوکس نوساز خوش 
نقشه با اسانسور و کلیه امکانات 
o9۳ PIP‏ 


صادقیه -گلهای ۲ 
۵/مترخوابه کف سرامیک 
باکلیه امکانات باپارکینگ وانباری 
۵۵۲ ۵9۱۳۳۳۷۴۶۶۹ 


کرج-باغستان 
۰متر آپارتمان ۲خوابه 
باوام بانکی فوری فروشی 
۱/۳۹۶ 


اشرفی اصفهانی 
۸مترنوسازطبقه ۲ باکلیه 
ات۰ اسان 


بلوار فرحزاد ارغوان شرقی 
۶ متر ۲ خوابه آسانسور 
پارکینگ - انباری - بیو اسطه 
۳۲۵۰۵۱ 


دولت - کیکاوس 
۷ متر (خوابه یکساله 
با کلیه امکانات 
۳۴( 


درکه 
۵مترحخوابه درفرعی 
مشجر آر ام یکواحداز۳واحد 
۳۸۳۴۳۸۶ 


چهارشنبه ۱۸ تر ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۱۵ 


ابوذر غفاری شمالی 
۳ متر 
تکواحدی طبقه ۴ 
۱۵۰ 


افسر یه 
۷متربتای مفید 
فوری فروشی 
۳-۸( 


الف: گوشت و فر آورده های گوشتی 


صادقیه 
بلوار فردوس 
۰ متر ۲ خوابه 
نوساز 
باتمام امکانات 
بیو اسطه فوری 


۱-استشمام بوی نامطبوع 
۲-لزج شده .سبزشدن وشل شدن سطح گوشت 
۳-وجودلکه های سیاه سفید.یاسبز 

ء-سیاه شده رنگ گوشت یاکدرشدن آن 
۵-رنگ پریدگی فرآورده گوشتی 

1-مرطوب وشل شده سطح خارجی 
۷-سبزشدن درون کالباس 

۸-وجودلکه های سفید.سبزیاسیاه به علت رشدقارچ 


لے جگرفاسد 


۱-جگرسالم دارای بافت سفت می باشددرصورتیکه 
جگرفاسد حالت پخته ولهیده دارد. 

۲-درجگرفاسد کپسول یاحبابهای سفیدرنگ آن به 
راحتی جدامی شودکه درجگرسالم این طورنیست . 
۲-رنگ جگرسالم قهوه ای روشن می باشددرحالیکه 
جگرفاسدبه رنگ تیره مایل به سبزوسیاه است. 


4 27/ 
1۳۴*۵۷ 


شهران شیح الاسلامی 
۸ متر ۲خوابه باکلیه امکانات 
خوش نقشه با وام بانکی 
۶۳۱۳۷۴۵۰-۹ 


شهر ریبا 
۳ خوابه ۷۹ متر طبقه اول با 
حیاط اختصاصی و زیر زمین 
۳۴۴۶۹۵2۳۳۷۷ 


جاده مخصوص کرج 
شهرک دانشگاه ۱۰۰ متر نوساز 
کلیه امکانات ۳۱ میلیون 
F00۹‏ 


روبروی ویلا - خیابان ابیورد 
۸ متر پارکینگ انباری 
تلفن شوفاژ طبقه سوم 
م رم 


ج: ماهی فاسد 


نازی آباد 
۷ متر خوابه با کلیه امکانات 


نوساز کابینت هود بر ۱۲ متری ۴۲۰ 
۳۹( 


۱-استشمام بوی گند ند گی: 
۲-رنگ آبششهابه خاکستری گراییده ویاسبزمی شود. 
۳-باقی ماندن اثروجای انگشت برروی بدن مأهی. 
6-فلسهای برجسته وسست. 


روبروپارک طرشت 
]oo‏ متر آپارتمان ۳ امکانات 


کامل - متری ۳۵۰ تومان 


22۱۳۹۳۶۱ ٥-فرورفتگی‏ چشم وخاکستری وتیره شده مردمک 
.جشم ماه تاه بایدشفاف باشد. 
جن“ اباد شمالی م هی ره دا د 3 ۳ 
شهرک مبعث - ۸۷ متر سند | | ٦-باله‏ های تپره وبه رنگ سربی . 
| - 9 گر 9ش ۰ ۰ و ۰ 
ول ِ ۷ فلسهاونیزپوست به راحتی ازگوشت جدامی شوند. 
۸-گوشت نرم ولهیده شده وبه رنگ زردیاآبی درمی آید. 
جمهوریک ۹ 
فلسطین جنویی 99 5 a4‏ ۰ و 
۴ متر ۲ خوابه 0 مر را 


۰ ساله طیفه ۳ 
۳ متر انباری 
تکواحدی 
۰ میلیون 


7 : ر / ۲ چ ۱ 
REI OA CI‏ 
Mz‏ کس ے ۳ a‏ كت 
4 ا 91 VY‏ اُ / AP‏ ۳2 بح € 


۱-صورتی شدن باله هاوکناردم. 
۲-استشمام بوی نامطبوع ۱ 
۳-نرم ولزجی وتیرگی پوست میگو. 


) 


۱ 
-لاغری لاشه مرخ. 
۲-استشمام بوی ک‌نداگ. 
۳-مشاهده رنگ سپزدرسطح لاشه وهمچنین محوطه 
و شکم مرخ. 
٤-وجودلخته‏ های سفیدرنگ پنیری درمحوطه شکم 
ومحوطه داخلی قفسه سینه. 
۵-جمع شدن آب درمحو طه شکم. 


۶۳۴۱۶۳۳۶۲۳۵۷ 


آرادی - توحید 
۴ متر ۲ خوابه طبقه ۲ پارکینگ 
انباری شومینه کف سرامیک 
۴۳۵۹ 


امیر آباد شمالی 
۰ متر ۲خوابه ۵ ساله طبقه 
اول بسیار شیک ۶۳ میلیون 
۶۴۴۳۵۵ 


جمالزاده شمالی 
۳متر۲خوابه نوسازسنددست 
اول باتمام امکانات 
29۳۴/۳۳ 


درصو را نا مشا هده هر گو نه تخلف درزمدنه کلیه 
کالاهاو خدمات مراتب راباتلفن ۱۲ گزارش نمایید. 
درضمن روابط عمومی سازمان بازرسی ونظارت همه 
روزه باپیامگیر ۸2۰۷۱۸۸ آماده دریافت انتقادات و 
روابط عمومی 


۳۱۳۳۳۳ ۰۹ سازرمان بازرسی ونظارت 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


با رما ی اطاعاستت 


چهارشنبه ۱۸ نبر ۲۸۲ ۲ ۰ 3 


پیروزی 
پنجم نیرو هوایی 


۸ متر طبفه دوم 
با انباری پارکینگ 
و تلفن - ۲ خوابه - لوکس 


۱۳۶ 


شریعتی - بهار شمالی 
۰امتر ۲ خوابه طبقه ۲ 
سونا وپارکینگ 
۷۵۳۷/۹۴ 


۰متر خوش نقشه 
ریر قیمت منطفه 
۱۵2 


بهارشمالی 
۸متر شخصی‌ساز باکلیه امکانات 
بدون‌پارکینگ ۳ میلیون 
۱۸ 


نار مک ار اه سر سیز 
اکازیون ۸۰مترخوابه 
پارکینگ تلفن فروشی 
۷( 


گیشا 
۳ متر ۲ خوابه 
نوساز باآسانسور 
آیفون تصویری 
ریموت 
متری ۷۸۰ 


۹3111 
VAPAYo® 


تهرانپارس ۱۹۰ شرقی 
۴ متر ۲ خوابه باکلیه امکانات 
طبقه ۲ فوری فروشی 
۱۷۸۱۷۲۰۵۰۳۰۹۵ 


لاهیجان 
واقع دربلوارامام رضاآپارتمان 
۲خوابه ۷۷ متربادیدعالی 
۷+ 


فوری فروشی اپارتمان 
۵/متر -آماده تحویل پارکینگ 
۴0 ۸۰۱۷/۹۳۳۷ 


گیشا - کوی نصر 
۶متر ۲خوابه بارسازی شده 
بایارکینگ وتلفن فوری 
APSS$VS‏ 


۳ متر 
۲ خوابه 
بارساری شده 
تراس پارکینگ .انباری 


AFoAPAY 


معلم - مرودشت 
۷ متر خوابه ۴ ساله باکلیه 
امکانات بدون پارکینگ 
۲۵۵۰ 


مطهری جم 
۳ متر۲ خوابه پارکینگ 
انباری لوکس بیواسطه 
۸۸۳۴۱۷/۹۸۱-۳3۵۵ 


اختیاریه شمالی 
٥‏ متر ۲خوابه سه ساله 
با کلیه امکانات فروشی 
AAVAIAY‏ 


رودکی - مرتضوی 


۰ متر ۳۰ ساله 
طبعه ۴ 
تکواحدی 
بازسازی شده 
۰ میلیون 
o۹11PAAFPI®‏ 
۵۳17۳ 


کرج ¬ سراگستر 
مهرویلا ۱۰۴ متری 
نوساز دوخوابه 
۳۶۱-۵ 


فرعی جردن .ولیعصر 
۲متر نوسار سنددست 
اول آماده محضر بسیار دنج 
۸ ۹( 


سعادت آبادمیدان کاج 
اکازیون ۱۱۵مترخوابه 


09۱۳۳۲۰۶۶۳۳۹ ۷ 


درکه 
۰ متر ۳خوابه نوسار با 
تمام امکانات فوری فروشی 
 ۳‏ ۳۱۱۸۱ 


ولنجک 
۲امتر۲خوابه کم واحدخوش 
نفشه باکلیه امکانات 


PFIAPYo 


۲۵ متر ۲ خوابه باکلیه امکانات 
متری ۷۸۰ - بیو اسطه 
۸( 


روبروی پارک شریعتی 
۴ متر تکواحدی طبقه ۲ 
لوکس با امکانات بیواسطه 
PAFAVAo‏ 


فرهنگیان تهرانپارس 
۵امتردوخوابه کلیه امکانات 
متری ۶۷۰یارهن کامل 
۳۱9۳/۷ 


جنت آباد-گلستان 
۰(مترسه خوابه تکواحدی 


طبقه ۴ متری ۴۹۰ باوام بانکی 
1۴۶۴۳۵۵۴ 


شهرک فرهنگیان 

بهترین طبقه و بلوک 

۲ متر قیمت مناسب 
۴۵۲۳۵۴ 


شهرک فرهنگیان 
۷ متر دوخوابه بازسازی کامل متری 
۳۵۰ هر ار تومان فوری فروشی 
FAoSPVVY‏ 


امیر آبادشمالی 
۳مترکف سنگ ضدزلزله 
فروش یارهن تخلیه 
۳۶۷( 


ستارخان - نمازی دوم 
۷متر نوسار تک واحدی 

موقعیت عالی با کلیه امکانات 

۶۳۲۳۹۵۵۶-۶ 


خیایان جمهوری 
تکواحدی طبقه سوم 
۸متر۲خوابه 
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چهارراه ابوسعید 
۳ مترتکواحدی ۳خوابه 
نوساز باکلیه امکانات 
۶۹۵۶۲۱ 


رسالت - هنگام 
تک واحدی - ۱۱۰ متر باکلیه 
امکانات سند دست اول 
y43۹P‏ 


ررین تهرانپارس 

۲ متر دوخوابه ۲ سال 

ساخت فوری زیر قیمت 
۱-۸ 


میرعماد 
۴ متر ۲ خوابه طیعه ۳ 
بیواسطه متری ۶۷۰ تومان 
۸۷۵۰۵۱۷۹ 


پارک شریعتی 
۰ متر۳ خوابه با پارکینگ 
و ۱۴ متر انباری قدیمی سار 
۱۴ ۱-۵" 


سهروردی شمالی 
۵ امتردونیش 
باخط تلفن ویارکینگ 
۸2۶۳۰۵۰ 


زعفرانیه 
۴ متر ۱۶۸ میلیون ۲ خوابه نوساز 
۲ واحدی طبقه پنج شمالی 
۰٩۱۳۲۸۵۰۹۹۲ ۲‏ 


سعادت آباد مخابرات 
۶ متر ۲ خوابه لوکس 
فوری فروشی 
Po$APAF‏ 
ولنجک 
۴ متر - دوخوابه 

باکلیه امکانات فوری فروشی 

(۱۹ 


ارگل - گلچین 
۳۵ متر نوساز 
متری ۷۸۰ 
۳۴۹۵۹۸ 


رسالت - شهید کرد 


۰ متر ۳خوابه 
با کلیه امکانات 
تمه ۳۵۲ 


مجیدیه شمالی 
آپارتمان ۱۴۰ متر چند سال ساخت 
سه خوابه باکلیه امکانات فروشی 
۳۵۳۳۹ 


شهرک اکیاتان - فاز ۳ 
۶ متر ۳ خوابه بالکن دار 
پارکینگ انباری بیواسطه فروشی 
۳۴۶۵/0۲ 


شهرک اکباتان 
۲ خوابه دوبلکس ۱۳۳ متر 


سند دارفوری فروشی 
۳6۶۶۵۵۳۵-۶ 


تهرانپارس 
جشنواره 
۳امتر 
۳خوابه 
تکواحدی ۱۰مترتراس 
۰متر سوئیت 
۵۴میلبون 
۱ 


گیشا - بلوچستان 
۵ متر ۳خوابه نوسار زیر قیمت 
سند دست اول متری ۵90 
۹" 


ولنجک 
۰ متر ۳ خوابه باکلیه 


وا واگ 


ستارخان - دریان نو 
۷ متر ۳ خوابه 
تکواحدی 
امکانات کامل 
+ 
اتاق ۱۶ متری 
همکف 


AVI? 


گیشا خیابان ۴۰ 
۵ طبقه تکواحدی 
۳۳| متر 
با چشم اندار عالی 
و کلیه امکانات 
یا اجاره 


زان 
۵۳+ 


عباس آباد - اندیشه 
۱۱ متر - ۳خوابه 
با کلیه امکانات رفاهی 
۸۱۴۶۱۵۳۳۸۱3۰۷۴6۵ 


گیشا 
۴۵|مترطیقه دوم لوکس 
باکلیه امکانات 
۸۱۹۶۲۸۵۲-۲۳۰ 


کردستان 9 بلوار آزادگان 

٥‏ متر مشرف به فضای سبر 

با پارکینگ قیمت ۸۳ میلیون 
1+۶۲" 


امیر آباد شمالی 
یکواحد آپارتمان ۱۸۰ متری 
۳خوابه فوری فروشی 
۳۱۳۳۶ ۹ 


منطقه الهیه - برج 

۰ متر ۳خوابه دویلکس 
بیواسطه 
نارای 9 


سعادت آباد 
۰ متر نوساز لوکس ۳ خواب 
یاکلیه امکانات سونا جکوزی 
PASA‏ 


شهرک غرب - فاز | 
۷ متر ۳ خوابه 
کلیه امکانات متری ۸۰۰ تومان 
۸۰۷۵۱۶۱ 


ونک شیرارشمالی 
تکواحدی طبقه اول ۱۸۲متر"‌خوابه 
خیلی لوکس بازسازی کامل 
1-۰-۰( 


۴٥‏ متر 
۳خو آبه 
تکواحدی 
طبعه ۴ 
کلیه امکانات 
بیواسطه 
۳۳/۵۴( 


خواجه عیدا... 
ابوذر غفاری 


۹ متر ۴خوابه تکواحدی 
انباری ۲ پارکینگ 
۲ خط تلفن 
آسانسور 


(۳ ۷۶ 


ونک پارک برج دماوند 
۳خوابه ۲۵۰متر 


فوری فوری فوری 
۳۴۳۱۶۷۳۳۱۱ 


6۵ 3 


بين جردن و ولیعصر 
۵۰متر 
۴خوابه 
سال ساخت 
فریبرز ۸۷۷۲۲۱ 


شهرک غرب 


شکیل ترین تکواحد 
مستقل بر ۷۸۰ متر رمین 
باطرح واستحکامی عالی 
ریرقیمت 


۱۹ ۳۳۶۹/۵ 


نیاوران 
تکواحدی Poo‏ متر ۴ خوابه 

ریرقیمت 

PAoPPYo 


در بهترین مرکز قرچک 
منرل ویلایی ۲ طبعه 
۴ واحدی با ۴ سند ۶ دانگ 
شخصی سار فروشی یا 
معاوضه باخانه کلنگی 
یارمین در تهران 
۳۹۳۳۱-۳۶۰ 
۱ ۹ 


پاسداران برج سفید 
آیارتمان اداری ۲ خوابه منطقه ٩‏ 
با ۳ خط تلفن و پارکینگ 
۳( 


محدوده خیابان جمهوری 
فروش فوری سرقفلی ۲ واحد 
۰ متری با کلیه امکانات 
09۱۱۲۰۷۷۵۵۱-۵ 


برمیدان هفت تیر 


موقعیت ۱۰۰ اداری 
۰ متربنا - در ۲ واحد 
۸ اتاق ۴ خط تلفن 
۲نبش 
فوری فروشی 


o911PVPVFA® 


ولیعصر-مطهری 
۷مترشیک نوساز 
موقعیت اداری 
۵0 ۲۳۹۳۰۳۰۳۶۶۳-۳ 


بر خیابان پیروزی 
۷ متر ۲خوابه بی واسطه 
قابل توجه پزشکان مهندسین شرکته 
"A7۳1‏ 


ستارخان صادقیه 

دفتر ۱۳۰ متر شیک با ۲ خط تلفن 

انباری پارکینگ با کلیه امکانات 
|۴9۵1۵ 


جنت آباد 
۴۵ متر جهت مطب یا دفترکار 


بدون پارکینگ مقطوع ۲۵ میلیون 
FFoAVFA‏ 


خیابان کمیل 


ساختمان مهدکودک 
درحال فعالیت 


فوری بفروش میرسد 
(مناسب آموزشگاه) 


(#۹۲ 


ستارخان -شادمان 
۱متر همکف +۲۳۴متر حیاط 


درب وراه مستقل بازسازی کامل 
۰۱۳۹۵۹۳۵- ۶۰۱۸۹۳۷ 


5 7 الد تک هه 
ریربوستان سعدی برخیابان جهت 
اداره بامطب ۵۲مترتک واحدی 
9۹ 


برخیابان کارون 
۳واحده‌۵متری تکواحدی 
بایارکینگ وانباری نوساز 

۹۵۲ ۸۱۳-۵ ۳ 


o_o 3‏ 6.۰ 
شهرک صنعتی چهار دانگه 
۰مترسوله بامو قعیتهای 

اداری فوری فروشی 
۷۸" 


بلوار ابوذر 
۱ متری - با پارکینگ انباری 
تراس - فوری فروشی 
۳۲۱۴۳۷۵۱ 


ستارخان -پاساژ سپهر 
۳۸/۵مترانباری درپارکینگ 
محصو باکلیه امکانات 
1-۳۳۷۱۳۰۳۴ 


سه راه آذری 
۲ باب سالن گرمابه عمومی 
۰ و ۲۵۰ متری 
درموقعیت عالی 
برق ۳ فار 
وامکانات 
۱۶ 
وا هام۲۸( 


نارمک 
۶۳ متر - ۲خوابه - نوساز 
به‌علت مسافرت فوری فروشی 
VFAPSAF‏ 


سالن به مساحت ۳۰۰ متر ارتفاع ۷ متر 
حیاط ۵۰ متربا کلیه امکانات (فروشی) 
۰۵ ۸۰۰۱۷۹۳۳۱۷ 


رز نالل 
۷متر مریعزمین‌شش‌دانگ محصور شده 


در مکانی سرسبز جهت احداث ویلا 
۱۳۱-3۷ 


حسن رودگیلان 
(جاده زیباکنارآسمت دریا 
۰وهمترمربع باسندمالکیت 
۰۱۳۱-۷۷۵۸۱ 


رتماا٥‎ 


رمین اوقافی 
لواسان کوچک 
بابهترین شر ایط 


۳۳۱-۶ 


جاده ساوه 
رمین برای کارخانه با انبار 


۰۳۵۶ ۵۰ 


شهرستان آبیک 
نزدیک به مرکز 
قابل توجه شهرک سازان 
ومشاغل تولیدی وصنعتی 
تفکیک شده ارزان ارزان 
0۳۸۲۵۷ 
۳۳۵۴ ۳۸۲۰و 
9( 


شهرک مسعودیه 
۲ قطعه زمین همجوار ۲۴۰ متر 
مشا ۱۵ میلیون یا معاوضه 
۳۶۱-۶ 


هلیجرد کرج 
یک قطعه زمین ۵۰۰ متری 
فوری فروشی 
۱۷۵ 


رودهن 
٥‏ متر مربع زمین هر متر مربع 
0 ربال 
۳( 


چالوس - کمریندی 
٥‏ ترمربع زمین تجاری مسکونی 
سندمنگوله دارقیمت مناسب 
9 


نیاوران 
۲ قطعه زمین فروش با معاوضه 
با ماشین یا آیارتمان 
۲۵۳۶۶۹۷-۵۹۳۳ 


فروش يا معاوضه 
زمین ۶۰۰ متری با دید رویایی 
PPPSIVY‏ 


کرج اتوبان ملارد 
۰ متر رمین فروشی 


(۳۵ 


قابل توجه سرمایه گذاران 
محترم درمنطقه شمال 
کاخ نیاوران و سوهانک 
شمیر ان 
بامتراژهای 
۵ ۳۰۲۳۰ و ۶۶۰ 
0 ۳۹۳۶۳۵۱۷ 


شهر جدید پرند 
۷ متر با جواز ساخت فروش یا 
معاوضه با آپارتمان 
۵۰۱۷/۱۷/۳۹3 


خوشنام شهریار 
۰ متر زمین دیوار کشی‌شده 
با سند فروشی 
۵۶۶۹۶-۰۹۱۱۲۲۳۶۹۰۱ ۱۷۳ 


چهارباغ کرج 
رمین باغچه ای بر خیابان اصلی 
۷ متر مقطوع ۲۳ میلیون 
۱۷۳۸۵۸۳۵ 


استاد معین .هاشمی 
۹ متر در ۲ طبقه باامکانات 
بدون اصلاحی مقطوع ۲۳ میلیون 
2 


عباس اباد-روبروی متل 
مرواریده۳۸متررمین 
۰امتربنامبله کامل ۳۸میلیون 
۳۴ 


براتویان خاوران 
دوواحد مسکونی ۷۵ متری 
یک مغازه ۲۰ متری + ۵۵ مترانباری 
۷( 


شهد- ۲ د کتاری 


دارای آب - برق - تلفن 
۴ ۵ ۰۵۱۱-۷۶۸۷۱۷۶ 


شهرری 
خانه ۱۰۲ متری 
در ۲ طبقه تمیر 
قایل سکونت 
بامجور ساخت 
پارکینگ وسه طبقه 
۱۳-۵۵۶ 
۹۱۳۷۴/۴۳۵ 


۵۲ متر ۲ طبقه ۲۰ تومان با ۲ سرویس 
کامل معاوضه با خودروتا 1۵0 
۲ 


نیاوران 
۰ متر با بر ۱۰ ۳ طبقه 
قابل بازسازی 
0۵۳۳۳۹۶۵ ۳۲۳۵۵۱۳۳-3 


لویران شیان 
خانه ویلایی ۲۱۶ متررمین 
۰ متربنا دوکله 
۳۹۳/۳۴( 


خیابان ایران 
خیابان سقاباشی ۲۱۶ متر 

دوطبقه فروشی 
۱۳۱۳۸ ۱۷-۵۹۱۱ سز عر سر ۳ 


پیروزی - افراسیابی 
۴ متر ۲ طبقه باکلیه امکانات 
بیواسطه - فوری فروشی 
۳۱۸۸۹۶۵ 


عارف شمالی 
۳۰متر ۲طبقه بامعاره ۳متری 
۲نبش فوری فروشی 
۳ ۱۳۰۱/۱۷/۲۵۵۰ 


خیابان پیامبر غربی 
اکاریون ۱۵۸ متر خانه 
مناسب مهد کودک 9 آموزشگاه 
۳۴۳۰۸۸۴9۳ 
صادقیه 
٥مترخانه‏ ۲طبقه بر۱۱/۵ 


درمحیطی آرام متری ۷۰۰هزار 
۵۳۵ 


ورامین 
خانه ۰همتری نوساز 
قیمت ۷/۵میلیون فروشی 
0۹۱۳۲۵۷۴۶۳۵ 


ویلایی ۳ طبفه 
۲نبش رمین ۱۶۰ متر بنا 
۰ متر 
تمام امکانات 
۵ میلیون 


(۷۳ 


بازار-گذرلوطی صالح 
رمین ۲۳۰۸متردر۲/۵طیعفه 


۳۵۰متربنابرق وتلفن 
۵۶۰۵۱-30۶ 


امیر آباد 9 سیندخت شمالی 
۲ متر زمین - بنا ۲ واحد ۱۳۰ متری 


مستقل - ۱۷۰ میلیون 
$FAPAo‏ 


تهرانپارس وفادار 

خانه ۲۳۰ متری بامغازه 
فروشی 
۰( 


هشتم نیروی هوایی 
۰ متر زمین ۳ طبقه مستقل 
با امکانات فروش یا معاوضه 
۷۴۹۷ 


سی متری 
نیروی هوایی 
خانه ای بمساحت/۱۵۷متر 
باه۲۱مترینا 
در۲طیفه 


FFWPVIE 
۱/۰۶۶۵ 


نارمک 
خانه ۱۴۰ متری 
با کلیه امکانات ۷۹ میلیون 
۱۷۱۳۳۳۶۵-۹ 


سعادت آباد 
۳متررمین 
۳۳۵متربنادر (طبقه 
۸۵۹۳۶۸۱۸۱۷ 


4 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


چهارشنبه ۱۸ د ۲۸۲ ۲ ۰ ۱ 


شهرستان آبیک 
نردیک به مرکز 
با کلیه امکانات کارخانه 
فروشی با مجوز 
و ۲ میلیارد وام بانکی 
فوری فروشی 
۳۵۷ ۵۳۸۱۲ 
۴ ۵۳۸۱۲ 
ار ارس ات 


فروش کارخانه تولید 


مواد شوینده و پاک کننده 
در خرمشهر 
با وام آماده دریافت 


۹ ۳۰ 
۴۱-۳۳۶ 


۰ بنای عالی اداری 
۰ سوله 
برق ۱۶۰۰ امیر 


۱۹ ۳۹/۵ 


شهرک طالقان 
۰ متر کارخانه 
۰ متر سوله 
۰ متر اداری 
باامکانات 
فروش یااجاره 
۱۱۳۳۵۳۵" 
FFo$™V|‏ 


میدان راه آهن 
کارگاه ۹۰متری صنعتی 
برق ۳۲فا امپر فوری 
۷( 


مشیریه ۲۰متری اعظم 
۵دانگ یک تراشکاری 
فعال فوری فروشی 
VAS‏ 


خیابان مطهری 
۰مترزمین بره۲ 
۰ مترمفیدمتری ۵9۰ 
۰٩۱۱۳۳۵۵۶‏ 


میدان حسین آباد 
۰ متر ۲ کله ۵ طیفه 
با جواز آماده بر ۱۲ 
۵۱۱۳۳۴۵۳۶۵3۵۶ 


روبروی فرهنگسرای 
ارسباران ساختمان ۶طبفه 
نیمه سار 
۳۹۴ 


میدان قیام 


خانه ای کلنگی 


یمساحت ۰ مر 


قیمت ۱۸ میلیون 
نقد واقساط 


2۱/2 


قصرالدشت .مرتضوی 
ملکی کلنگی باجوازساخت 
۲۵ واحدیر ۱۶ ۳۶۰میلیون 
٩۱۱۳۵۹۹۵: ۶‏ 


پیروزی -بلوارابودر 
۷مترباجواره۱واحدی 
آماده تخریب ومحضر 
۵0۸۶190-1 


محدوده چهارراه کالج 
منزل کلنگی ۴۰۰ متر زمین 
فوری فروشی 
$VofoAF‏ 


میدان وثوق -ابوریحان 
۸امتر۲نبش باجواز۶إطبقه 
۰میلیون 
ه0۹۳ ۱ 


آزادی 
۳ مترکلنگی در ۲طبقه 
قابل سکونت فوری فروشی 
۰ ۵ ۵۳۰۶۷ ۷ 


تهرانپارس 
فرجام شرقی 


۳ متر بر ۸ باجواز ساخت 
فروش یامعاوضه 
باتجاری مسکونی 


۱۷۷۶۵۵ 


محدوده شهید مدنی 
۴ متری لشگر 
٣م‏ مترکلنگی 

۸۱۳۵۲۴۲۹-۲ ۵۶ 


پونک 
۳۳ متر مغاره با ملکیت 
و امکانات کامل 
o۹llPooP oP‏ 


نیاوران -انتهای مژده 
مغازه باملک تجاری 
حدودههامتر فروشی 
[ ۱۱۱۰۱۳۰۸ 


حبیب الهی 
سرقفلی یک باب مغازه ۴۰متری 
داخل گاراز جهت تعمیرگاه 
۸ ]3۱۱۱ 


شریعتی بالاترازدولت شهید 
خاقانی ۱۲مترمغاره 
۱۲متربالکن باکلیه امکانات 
ی ((۸(۰ وان 


تیردوقلو 
سرقفلی نیم باب معازه 
متری ۱/۳۰۰/۰۰۰ فوری فروشی 
۴ 


پیروزی -بلوارابوذر 
سرقفلی معاره نوساره۳متر 
با۲امتریالکن آماده محضر 
ار ره اس | 


سعادت آباد 
۰مترتجاری رستوران 
۰مترمسکونی فوری فروشی 
۳۹۴ ۳( 


پیروزی - پروار 

یکباب مغازه سویر 
باامکانات به فروش می رسد 
۳۱-۷۸ ۵ ۶۱۷ ۳ ۳( 


میدان امام حسین 


ابتدای ۱۷ شهریور 
۲۱ مترمغاره باریرزمین 


۳۳۴۳ 


چهارراه مولوی 
اول بارارامین السلطان 
یکیاب مغازه فروشی 
۱۳۵۶ 


مخیرالدوله 
کوجه مهران پلاک۳۱ 
غرفه خراری فروشی 
PPP‏ 


میدان قیاسی 


یک باب مغازه 
خواربار فروشی 
با سهمیه وفروش عالی 
۷ میلیون 


۱-۵۳ 


بازارتهران 
اول بارارجعفری طبقه دوم 
باتمامی امکانات 
Poy;‏ 


مغاره ۱۷ متر 
ملکی با کلیه امکانات 
۳۳۹ 
۲۳۹۴۸۲۱ 


سرقفلی وملکیت 
داروخانه ای به مساحت ۱۲۷متر 
سنگکاری وآئینه کاری شده 
۴۶( 


جنت آباد لاله غربی 
۵۶ متر مغازه با 

امکانات کامل با ملکیت فروشی 
FFFPPAV®‏ 


جنت آبادشمالی 
۲باب مغازه ۰(متری 
فوری فروشی 
۱-۴ 


محدوده نازی آباد 
مغازه تجاری با ملکیت ۵۵ متر 
۵۳۰۶۵ 
۹۳۹ 


وحدت اسلامی 
سرقفلی ۲۹مترمعاره 
۲دهنه ریرقیمت 
۹۷(" 


بارار 
سرای حاج حسن 
دو باب دفترکار به قیمت رسیده 
|۵۴۹ 


خیام حوالی سیدنصرالدین 
دیزی سرادرحال 
کارحدود۱۷متر+بالکن 
۵F‏ 


جمهوری -فلسطین جنوبی 
سرقفلی ۲باب معازه 
و۸۶مترزیرزمین فروشی 
2-۴۵۱۳ 


خیابان هاشمی 
۴متر۲نبش آب برق گاز 


"۹۸ 


سرقفلی ۰ متر مغاره 
با کلیه امکانات 
معاوضه با آپارتمان 


VFA 


بازارنصرگیشا 
۱۳/۲۵مترمعاره باجوازکسب 
۷۳۳+" 


شریعتی مقابل مطهری 
۲ باب مغازه مناسب 


هر شغل فوری فروشی 
2 ۶۵ 


یکیاب مغازه ۳ دهنه 
۰ متری + ۳۰ متر 
ریررمین 
وکلیه امکانات 


فروش سرقفلی 


۵۳۹۵۸ 


مستقر بر ۴۰۲۴ مترزرمین 


۹ ۷۶۵ 


حوالی هشتگرد 
۰ متر ویلا 
با کلیه امکانات - اکازیون 
و 


dh‏ وه ارود 
ویلایی ساحلی نوساز لوکس 


به قیمت ۱۸۰ میلیون بفروش میرسد 
۵۶۳۴۶۵۹۸-۴ 


محله ه۵نمک آبرود 
اکازیون ویلافروشی ۲طبقه 


"1-۵ ۷/۷۱۳۷ 


٥‏ متر بادرب جدا اکازیون 
رهن کامل 
۳۴ 


رسالت غرب - سرو 
۳ متر یکخوابه نوساز 
باکلیه امکانات ۱۶۰ + ۲ 
٩۱۱۳۲۳۳۵۰۸۰۱‏ 


بلوارابوذربین پل اول ودوم 
۳همترآپارتمان 

باکلیه امکانات پارکینگ انباری 
o911P۳4۶۳4A‏ 


شمس آباد-ر یحانی 
۰متریک خوابه باپارکینگ 
وانباری بدون مالک :رهن کامل 
ام ی ار ۹ 


بنی هاشم شمالی 
آپارتمان (خوابه ۷۰متری 
باتمام امکانات بدون پارکینگ رهن 
۱۲ 


قنات کوثر ۲۲۲ 
غربی ۵۷ متر اخوابه طبقه ۳ 
پارکینگ انباری ۲/۵ + ٩‏ زوج جوان 
PAAIAYI‏ 


فردیس سه۵ راه حافظیه 
٥‏ متر اخوابه آیفون تصویری 
نوساز ۳/۵ رهن 
۳۱۷۴( 


میدان قیام - خیابان ری 
۰ متر دوخوابه ۷ سال ساخت 


۰ متر انباری طبقه دوم ۲۱ میلیون 
۳۱۳۷/۶۳ 


پیروزی ابتدای پیچک 
۵۵ متر نوساز تکواحدی 
رهن با امکانات 
۱-۳ 


جنت آباد 
۰ متر ۲ خوابه طبقه سوم 


۲ میلیون ودیعه ۱۳۰ اجاره 
FFIAPAI‏ 


پیروزی - ۱90 دستگاه 
۳ متر ۳خوابه 
باکلیه امکانات رهن کامل 
و( و 


جنت آباد 
۷۵متر۲خو آبه 
باکلیه امکانات ۷+ ۵| اجاره 
۳۷( 


جمهوری-شیخ هادی 
۵متر ۲خوابه باامکانات 
۶میلیون رهن طبعه ۲ 
2۰۰۱۳۴۵۸ 


رودکی 
۷۵مترخوابه نوساز 
باکلیه امکانات رهن واجاره 
2 ی ([۱2۲۸ 


قائم مقام 
۶٥‏ متر ۲خوابه طبقه ۳ 
کف پارکت ۵ ودیعه + ۲۰۰ 
۷۹(" 


تهران پارس 


۰ متر آپارتمان نوساز 
باتمام امکانات ۱۰ میلیون 
رهن بدون واسطه 


۰۱۳۰۷۳۶۵ 


تهران نو - قاسم آباد 
٥‏ متر - یک واحد از ۲ واحد 
بازساری شده - حیاط ۵/۵۰۰ رهن 
o11 3۴۵%‏ 


شهران 
۰ متر ۲خوابه کلیه امکانات 


۵ رهن کامل 
ارو اس ۱۱۱۸2۱ 


خیابان کارگر 
آپارتمان ۲ خوابه بسیار لوکس 


حدود ۹۵ متر رهن و اجاره 
۵٩۱۳۳۲۵۵۳۵۹۷ -(۱‏ 


ولنجک 


۳ متر ۲ خوابه 
با کلیه امکانات رهن و اجاره 
۳ ۳-۶۵ 


پاسداران - هروی 

۵ متر خوابه نوساز 

۳ میلیون رهن کامل 
۱۵۵۷ 


سعدی شمالی 


٥‏ متر ۲ خوابه نوسار 
انباری پارکینگ 
وکلیه امکانات 
رهن کامل 
۱۷۶۴ وا(" 
مر 


شهرک ژاندارمری 


۰ متر یکخوابه بزرگ 
باامکانات کامل 
بدون پارکینگ 

اجاره یافروش 


۴۳۳۳۳۵ 


شهران فلکه دوم 
۵ متر ۲خوابه 


۳۴۲۳۶ 


شهرزیبا 
۰ متر خوابه 

رهن واجاره 

FFISPP 


شهرزیبا - کن 
۷ متر ۲ خوابه ۳ طبقه تکواحدی 
با کلیه امکانات فوری فروشی 
۴۳۳۵۴۰۵ 


انتهای جیحون 


٥‏ متر ۲ خوابه 
بایارکینگ 
فروش یارهن واجاره 


"(۸ 
۱۳۴۱ 


رسالت هنگام 
یکواحد ٩۵‏ متری ۲ خوابه 
باکلیه امکانات ودید عالی 
۷۳۰۷۶۵ 


تارمک 
۵ متر طبقه اول تکواحد 
تلفن حیاط ۸ رهن + ۱۵۰ اجاره 
ورام ف 2 ۱۸ 


تهرانیارس 
۰ متر خوابه ۸۰ متر تراس 
اختصاصی بهترین فرعی رهن واجاره 
۱-۹ 


سهروردی 
۵ متر خوش نقشه دیدنی 
خلوت ۴ میلیون ۲۰۰ هزار 
۱-۵۴ 


۲خوابه ۹۸ متر نوساز 
رهن واجاره 
AoVPAI\IF‏ 


آپارتمان یک خوابه 
۰ مثر مربع 
در بهترین نقطه شهرک 


"(۸ 


آجودانیه 
دوخوابه ۱۵امتر 


رهن واجاره 
۱۷۵۹ 


الهیه - خزر 


۷ متر ۲ خوابه با استخر 
سونا و جکوزی فوری رهن و اجاره 
oP”‏ 


سعادت آباد بلوار ۲۴ متری 
۱۱۲/۵ متر خوابه شیک با کلیه امکانات 


بیواسطه رهن واجاره 
۷ ۳۲۳۵۰۱۱۷ 


شمال میرداماد 
۳ خوابه ۱۳۰ متر »با تمام امکانات 


رهن کامل پارهن و اجاره بیواسطه 
۳۴۸/۳( 


نارمک - دردشت 


۰ متر ۲خوابه فضای مشجر 
با کلیه امکانات رهن واجاره 
۱۵ 


شمس آباد - ریحانی 


۰ متر خوابه 
پارکینگ تلفن انباری 


رهن واجاره 


AoVSPA 


شهر آرا 
۰ متر ۲ خوابه تکواحدی 
باکلیه امکانات کف سرامیک 
۸۳۶۶۴۶۴ 


e ۶‏ 3 ® 0 الی 

۳۰ متر (خوابه 

با کلیه امکانات 
۸۷۳۳۵۴۵ 


عنوان برنامه 


خبر سراسری 

تمنای بهشت(ابوالمعاطی‌تلاوتهای در خواستی, منصوری‌ترتیل عباسی) 
هنگامه آمرزش(ویژه اذان صبح) 

تلاوت تحقیق استاد مصطفی اسماعبل(ق ۲۷ تا آخرذاریات | تاا۴۸) 
تلاوت ایوالقاسمی (یونس ۳۴ تا ۳۷) 

تلاوت ترتیبی مجلسی 

طوبی 

اعلام برنامه 

دعای شروع قران 

تلاوت تحقیق ترتببی استاد منشاوی (ابر اهیم ۱۰تاه۳) 
شمیم رحمت (قر آن و ترجمه) 

نکته های قرآنی 

خبر سراسری 

آیات و بینات 

سخن روز (حجت الاسلام محدثی) 

خبر قرآنی 

نور علی نور(تفسیر/تلاوت ایرانی) 

تلاوت جمعه مختار (بقره ۱۳۸ت۱۵۱۳۱) 

برنامه زنده با نغمه های آسمانی (احکام در قر آن) 
تلاوت شحات (عبس ۱۱ تا آخر, تکویر.انفطار) 
تفسیر زلال وحی 

مرور آیه های زندگی 

خبر قرآنی 

ترجمان وحی (آموزش ترجمه قر آنی) 

تلاوت ترتیل نیم جرء استاد طبلاوی 
آموزش روخوانی و روانخوانی 

تفسیر تطبیقی قران (حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس) 
بر ساحل امن نیاز (ویژه اذان ظهر/ تلاوت ایرانی) 
تلاوت استاد عبد العال (شوری اتا۱۲) 

کلام ناب از خورشید انقلاب 

خبر سراسری 

اعلام برنامه 

تلاوت دوره ای /کرمی(بروج) سعیدیان (انعام ۱۵۱ تا آخر) 
درمکتب وحی (تفسیر آیت الله ضیاء آبادی) 
تلاوت استلا محمد منشاوی (حشر ۱۸نا آخر علق | نا۱۸ :حمدبقر ۵| تا۵ و۲۸۵ تا آخر) 
آیه های انقلاب 

در محضر تعلین 


نگین هستی آیه های زندگی (۴) 
تلاوت استاد طبلاوی (قصص ۶۸ تا ۸۴) 


خبر قرآنی 

برنامه زنده عصرگاهی معجزه جاوید (ویژه نماز) 
اذان . نیایش و مناجات 

جان جهان 


همراه با محافل قرآنی 


ارمغان نور(دعای کمیل) 
تلاوت ترتیل یک حزب استاد خلیل الحصری 
تلاوت های ماندگار /بسیونی(ابر اهیم ۵ تا ۳۶ قدر) 


نیایش و آرم پایانی 


رسای املاعاست 


مطهری - سهروردی 
۰ متر ۲خوابه همکف 
پارکینگ انباری فضای سبز 
۷۴ ۱ ۱-۵" 


آفریقا 
دو خوابه با تلفن 


رهن کامل ۱۳۰ متر 
۸۷۸۵۳۱ 


۰هامتر۳‌خوابه 
رهن واجاره 
و ۵۱ 211/۸۳۰ 


یوسف آباد-خیابان مدبر 
۱۳۵مترخوابه ۴ساله 


بیو اسطه رهن واجاره 
۳۹۹۷/۷ 


شریعتی - پل رومی 
۰ متر ۳ خوابه 
بایارکینگ وانباری 
۱٩۱۳۵۵۰۵‏ 


پاسداران - بوستان ۵ 
۳۵ متر ۳ خوابه باکلیه امکانات 


میلیون ۲۰ + ۱۰۰ بیو اسطه 
۱۹۱۳۳۳۳۴ 


خیابان شهید بهشتی - پاکستان 
۳ خوابه ۱۴۰ متر با کلیه 
امکانات رهن واجاره 
۱۳-7۶ 


دولت - عین آبادی 
٥‏ متر نوسار فول امکانات 
رهن واجاره 
Paar‏ 


۳ متر ۲ خوابه 
باکلیه امکانات رهن واجاره 
۳۲۳۱۵۴۵ 


فرمانیه 
کوهستان نهم پلاک ۱۷ 
چهارم غربی 
۰ متر نوسار 
۶ میلیون 


قابل تبدیل 
۱7۶ 


شهرک ژاندارمری 
۳۵ متر ۳ خوابه تکواحدی 
۴۳۳۵۴۵۹ 


خواجه عبدا.. انصاری 
۰ متر نوساز رهن واجاره 


فوری - بدون واسطه 
۸۶۴۳۳-۴۹۴ 


۳۰ متر ۲ خوابه تکواحدی 
باکلیه امکانات 
۸۵۷٥۱۲‏ 


۶۵امتر ۳خوابه 
رهن کامل 
4 2۱۱۱ 


شهرک ژاندارمری 


۰ متر طیقه دوم 


دویلکس ۳ خوابه 
باکلیه امکانات 


رهن واجاره 


FPIVPYo 


ستارخان -پاک شمالی 
۷۵متر۴خوابه تکواحدی 
رهن واجاره فوری 
۳ و( 


خیابان مطهری کوه نور 


۰ متر۳ خوابه 
باتمام امکانات ؛بیو اسطه 
AVPFPIlo®‏ 


الهیه 
سوپرلوکس ۱۶۰ متر ۲۳ خوابه 
باکلیه امکانات رهن واجاره 
۸۵4 


جردن - ولیعصر 


۲ خوابه ۱۵۵ مترریربنا 
۰ سال ساخت آماده اجاره 
وفات ۵۵ 


۳ خوابه ۲۲۰ متر 
باکلیه امکانات 


۱-۶ 


ویلایی رهن واجاره 
۷ 


ویلایی دویلکس ه۵خوابه 
کاملامجهز پیو اسطه رهن واجاره 
۰۴۵۵ ۶۱۷ 


برای زوج جوان رهن واجاره 


آپارتمان یک خوابه باامکانات لازم 


۲۴۵-۷۴ ۳۶و 


ولی عصریالاتراز فاطمی 
سنداداری ۶۴متری 


o۹11PooPVPA 


میدان انقلاب 
۸همتر«خوابه خط تلفن 
فروش یارهن کامل 
۵۶"( 


قائم مقام 


دفترکار ۸۰ متری 
باکلیه امکانات 
دوخط تلفن 
رهن کامل 
۴ میلیون قابل تبدیل 


۱۳۸۳۰۶۵ 
سعادت آباد 
۵۰امترنوساز همکف 


موقعیت اداری رهن واجاره 
۳۲۱۳۴۳۵ 


یهترین منطفه پاسداران 


دفتر کار ۷۵ متری 
بسیار شیک - رهن کامل 
اس ی ۱۵ 


بر خیابان دولت 
ساختمان پزشکان ]oo‏ منر 
نوسار طبقه ۵ 
PaF9۶‏ 


بر بلوار فردوس 


مطب دندانپزشکی با کلیه 


تجهیزات آماده کار رهن و اجاره 
۴۰۹٩۷۵۵‏ 


میدان انقلاب 
۷مترشیک جهت دفترکار 


نوساز رهن کامل »۱میلیون 
22 از | 


حوالی نازی آباد 
۵٥‏ متری 
باتجهیزات کامل 
جهت دندانیرشک . ماما 


(۰ 
(۸ 


میرعماد 
۵ متر ۲ خوابه 
با ۳ خط تلفن با همه امکانات 
۶۳۵۵ 


بر بلوار کشاورز 
یکواحد ۱۴۵ متری با ۴ خط تلفن 
۵ میلیون ودیعه ۳۰۰ اجاره 
2-۹ 


تهران نو - خاقانی 
۰متر باکلیه امکانات 
مناسب مطب ودفترکار 
۷۴۶۹۸ 


۰متر آپارتمان مسکونی 
اداری رهن واجاره 
۱۳/۸ 


جردن 
۱۵۵ متر اداری 
رهن کامل يا رهن و اجاره 
۸۱۷۳۵۳۳ 


کارگاه صنعتی حدود ۱۰۰ 
متر برق سه فار 
oP PAPI‏ 


جاده کرج - نفت پارس 
۰ متر سالن 


جهت تولید با انبار 
9 


اجاره انبار و مغاره 
جهت انبار بهداشتی و مونتاژ کاری 


و دفتری با امکانات رفاهی 
۱۳۱۷۳ 


شهریار 
سالنی به مساحت ۱۳۰ متر 
با برق ۳ فاز جهت اجاره یا فروش 
۶۹۵۵۳۳۴۹-۷ 


خانه دربستی رهن کامل 
۰ متردر ۲/۵ طیعفه 
۳-۵۵"( 


ستارخان 
حیاط سرسبز - رهن و اجاره 
۳۴-۳۱۳۳۳۸۹۵ 


در بهترین نقطه نارمک 
خانه دربستی در ۲ طبقه با سابقه 
آرایشگاه زنانه - رهن و اجاره 
۱۹ 


4 


نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیر د ۲۲۳۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳۲۲۲۴۸۸۶ 


شهران - طوقانی 
منرل ویلایی شمالی 
۰ متر 
۰ متر زیرینا 
+ 
۰ متر پارکینگ 
رهن کامل 
ار ۱ 


میرداماد 
۷ مترمغازه لوکس ومجهز 


جهت کارهای کامپیوتری 
۱۴۵۷( 


محدوده میدان بنی هاشم 
حدود ۲۰ مترمغازه سویرمارکت 
شراکت یاشرایط اجاره 
۹( 


میدان خراسان 
۷ متر ۲ نبش با ۲ ویترین جهت 


پوشاک و کفش - رهن یااجاره 
4 ۱ 


دولت آباد فلکه اول 
با جواز گلفروشی 


۳۱۷/۶۶ ۳۴۳-۵ ۵ 


بر رسالت 
داروخانه 


رهن و اجاره یافروش 
۴۶۴۹۳۲ 


خیابان مروی پاساژ معظم 
مغاره ۱۰ متری 
جهت اجاره 
لب ۱ 


خیابان سمنگان 
نزدیک میدان رسالت مغازه ای با هامتر 


بر و مساحت ۵۱ متر رهن و اجاره 
۱2/0 


شهرک غرب 
مغازه ۲۲ متر موقعیت عالی مناسب 
مواد غذایی با گوشت و مرغ 
۸۰۸۶۹۲۵ 


رستوران بین جاده ای 
بین ساوه و همدان 
جهت اجاره 
۲ ۷۵۱۴۱۴۲۵-۰ 


املاک سهند 
خرید . فروش . اجاره 
در منطعفه آرژانتین 
بخارست - وزرا 
( ۱۲ خط ) ۸۱۷/۱۸۴۸۴ 


دفتر نمایندگی 
روزنامه اطلاعات در 


چهار‌شنبه ۱۸ در ۱۱۲ ۱ 


یدج شبیه ۸۲/۴/۱۹ 


برنامه های شبکه اول سیما 
سرود و قرآن(۰۶:۰۰) خبر (۰۶:۳۰) صبح بخیر ایران(۰۶:۳۲۵) خبر(۰۹:۰۰) برنامه خردسالان (۰۹:۱۵) چهره های مجازی (۱۰:۰۵) 
سیمای‌مدرسه( ۱۱:۰۰)سیمای خانواده(۱۱:۳۰) آفتاب شرقی ( ۱۲:۴۵) اذان ظهر(۱۳:۰۹) اخبارنیمروزی(۰ ۱۴:۰) مجموعه داستانی 
قصه ها (۱۳:۵۵) سیمای کودک (۱۶:۰۰) شبنم(۱۶:۴۵) اخبارجوانه ها(۱۷:۰۰) سیمای کودک (۱۷:۱۵) سیمای نوجوان ( ۱۸:۰۰) 
درسهایی از قرآن (۱۸:۲۰) اخبار (۰ و ی اخبار(۲۱:۰۰) سیاه و سپید(۲۱:۴۵) 
فیلم سینمایی (۲۲:۵۰) سف رآبی (۲۳:۵۰) اشبهای پنجره[زنده) ۵ گل پونه ها (۰۳:۰۰) قطره امازلال(۰۳:۳۵) واماعشق (۰۳:۵۰) 
فرهنگ ملل مسلمان (۰۴:۱۰) لبخند (۰۴:۱۵) شبنم (۰۰: A e‏ ) خلوت دل (۰۵:۴۵) 
برنامه های شبکه دو سیما 
سرود جمهوری اسلامی ایران(۰۶:۰۰) تحقیقات صنعتی(۰۶:۰۵) بارسنگین آسودگی(۰۶:۳۰) مسابقه کوچه پس کوچه (۰۷:۰۰) 
رویدادهای ورزشی (۰۸:۰۰) آموزش رایانه دو (۰۸:۳۰) رنگارنگ(۰۹:۰۰) نوآوران (۰۹:۱۵) برنامه خردسالان (۱۰:۰۰) 
تصویرزندگی (۱۱:۳۰) اذان ظهر (۱۳:۰۹) ویژه برنامه قرآنی آیات و ۴ 
ورودی۱۶:۰۰(۸۲) تعطیلات آخرهفته (۱۷:۰۰) مجله زراعت و باغبانی (۱۷:۳۰) مجله دامپروری(۱۷:۴۵) اوج افتخار (۱۸:۰۰) برنامه 
نوجوان (۱۸:۳۰) خبر فرهنگی هنری (۱۹:۳۰) روضه رضوان (۱۹:۴۵) خانه ملت (۲۰:۱۵) اذان (۲۰:۴۵) سریال ایرانی برازندگی 
(۲۱:۰۰) بانکی ها (۲۲:۰۰) خبر(۰ ۲۲:۳) برنامه زنده تابستانی (۰ ۲۳:۳) فیلم سینمایی (۰۱:۰۰) سرود جمهوری اسلامی ایران (۰۲:۱۰) 
برنامه های شبکه سوم سیما 
yS‏ (۰۶:۴۵) صبح آمد (۰۷:۰۰) سلامت باشید (۰۸:۰۰) آهنگ تندرستی (۰۹:۴۵) 
طعم زندگی(۱۰:۰۰) ورزش ایزومتریک (۱۱:۲۵) پنجره (۱۱:۳۰) مسابقه گوی ومیدان (۱۲:۳۰) اذان ظهر (۱۳:۰۹) اخبارورزشی 
٩‏ ۰ باغچه مینو (۱۴:۳۰) گزارش ورزشی (۱۵:۳۰) یک بام دو هوا(۱۶:۵۰) پخش مستقیم 
فوتبال(۱۷:۲۰) اخبارورزشی | ۵ پلک(۲۰:۰۰) اذان (۲۰:۴۵) کلام امام (۲۱:۰۰) فیلم سینمایی (۲۰:۳۰) باغچه مینو (۲۳:۱۰) 
پنجره (۲۳:۵۰) مستند (۰۱:۳۰) منتخب برنامه های ورزشی ( ۲:۰۰ ۰) 
برنامه های شبکه چهار م سیما 
۵ 0 ۰ افقهای دیگر (۱۳:۳۰) وحشی خطرناک (۰ 
جهان (ت)(۱۳:۳۰) مستند چهار(ت) (۰۵ e‏ ۰ مردان انديشه (۱۶:۱۵) خانه های قدیمی(۰ 
e‏ ۰ دانستنیها(۱۹:۲۵) اخبار (۲۰:۰۰) اذان مغرب (۲۰:۴۵) مستند نایبند( ۲۰:۵۰) پرتو (۲۱:۱۵) عودومجمر (۲۲:۰۵) 
اخبار انگلیسی(۲۳:۰۰) چه کسی ازگز ها می ۱ (۲۳:۱۵) معماری ایران (۲۳:۵۰) اعلام وسرودجمهوری (۰۰:۲۰) 
برنامه های شبکه پنجم سیما 
نیازمندیهای جام جم (۰۷:۳۰) سرود + تلاوت(۰۷:۴۵) تابستانه (زنده) (۰ 
(۰۹:۱۵) به خانه برمیگردیم (ت) (۱۰:۱۵) رنگین کمان با بادیادکها (زنده 
(۱۳:۰۹) آئین زندگی (زنده) (۱۳:۱۵) شبتون بخیر (۱۴:۱۰) مسابقه تلفنی (زنده)(۱۵:۱۵) کوچه اقاقیا ( 
(زنده) (۱۶:۳۰) دراستان (۲()۱۸:۱۵) اخبارتهران (۱۸:۲۰) سریال دریایی ها ( وی ی 2 
اذان مغرب (۲۰:۴۵) کوچه اقاقیا(۲۱:۰۰) دعای کمیل (۲۱:۴۵) فیلم سینمایی(۰ ۲۲:۲) اخبار (۰۰ 
(۰۰:۴۵) نیازمندیهای جام جم (۰۰:۵۵) 
بر نامه های شبکه خبر 
اخیارکوتاه + مطبوعات جهان (خاورمیانه) (۰۶:۰۰) مرور خبر+مطیوعات چهان (بین الملل) (۰۶:۱۵) اخبار کوتاه +آینه رسانه ها 
( ۳ کل وا انس هیور (۰۶:۴۵) انوس و خبر+مرور 
خبر+صبح و خبر(۰ :۷ ) (اخبار کوتاه + اخبار اقتصادی + اخبار ورزشی۰۷:۰۰) مرور خبر + صبح و خبر(۰۷:۴۵) اخبار کوتاه 
+ اخبار گوناگون(۰۸:۰۰) مرور خبر + صبح و خبر(۰۸:۱۵) اخبارکوتاه +صبح و خبر(۰۸:۳۰) اخبار مشروح تن 
تصویر(۰ ۰: ٩‏ (اخبار ورزشی- ۰ مرور خبر +سیری در جهان (۰۹:۴۵) اخبار کوتاه + اخبار علمی فرهنگی هنری (۱۰:۰۰) 
مرورخبر + مستند تاریخی(۱۰:۱۵) اخبار کوتاه + اخبار پزشکی + گفتگوی پزشکی (۱۰:۳۰) اخبار کوتاه + سینمای کمدی(۱۱:۰۰) 
اخبار کوتاه + اخبار اقتصادی + مرور خبر +بدون مرز(۰ ۱۱:۳) اخبار کوتاه + گفتگوی زنده + مرور خبر + گفتگوی زنده | 0۳ 
اخبار کوتاه + گفتگوی زنده +مرور خبر + گفتگوی زنده(۱۲:۳۰) اخبار مشروح + اذان + تفسیر + اخبارورزشی + آب و هوا(۱۳:۰۰) 
در ورزش(۱۳:۴۰) اخبار کوتاه + ایران به روایت تصویر + جهان به روایت تصویر(۰ ۱۴:۰) مرور خبر+دیدگاه (۱۴:۱۵) اخبار 
کوتاه + اخبار اقتصادی(۱۳:۴۰) مرور خبر + اخبار اقتصادی + جهان به روایت تصویر(۱۳:۴۵) اخبار کوتاه + اخبار استان + 
مرور خبر + اخبار استان (۱۵:۰۰) اخبار ورزشی (۱۵:۲۲) اخبار کوتاه + اخبار آب و هوا(۱۵:۳۰) جاذبه ها(۱۵:۳۷) اخبار خاورمیانه 
۰ ا مرون کر + مو مات فتسالی: ۱۶۰۱۵۱ نار ک6 لار کے رھ گے موی کر 2 ادات اختار عا 
رھک ۶۴ امور ات ۱۵ اقطای کو 6د اخار ررر کے :۷ خان ا روات تور ( ۷6 غار ک تاه مه 
سیاسی(۱۷:۳۰) مرو رخبر + مجله سیاسی (۱۷:۲۵) اخبار کوتاه + اخبار جوان +مرور خبر + آینه رسانه ها(۱۸:۰۰) اخبار کوتاه + 


(0۷:۳۰) E 


۰) ورزش صبحگاهی (۰۹:۰۰) شهرسلامتی(زنده ) 
از۱۱۵ )ین اسفاش یک ( ۱۲۱۲۰ بادتای(۱۳۹۳۵) آدان هر 
سا 

ا :<( 


a‏ ۰) تلاوت+سرود 


اخبار پزشکی + گفتگوی پزشکی( ۱۸۹۹۳۰ یه تس وج ۱۹:۰۰ ) اخبار کوتاه + اخبار اقتصادی + رویکرد( ۰ ۱۹:۲ ) رویکرد 
)٩ :۴۵(‏ اخبار مشروح + آب و هوا +تفسیر(۰۰ ۲) گفتگوی زنده +مرور خبر + گفتگوی زند هد( ها 1 ۲۰( ) اخبار کوتاه + گفتگوی زنده 


+ مرور + گفتگوی زنده (۲۱:۰۰ o Ty‏ اخبار کوتاه + اخبار تهران (۲۲:۰۰) ادامه 
خبر تهران + مرور + مطبوعات جهان خاورمیانه(۲۲:۱۵) اخبار کوتاه + اخبار عربی(۰ ۲۲:۳) مرور خبر + اقتصاد در جهان(۲۲:۴۵) 
اخبار مشروح + آب و هوا + تفسیر(۲۳:۰۰) اخبار کوتاه + اخبار ورزشی(۲۳:۲۰) در ورزش(۲۳:۴۵) اخبار کوتاه + اخبار انگلیسی 
(۰۰:۰۰) مرور خبر +بدون مرز (۰۰:۱۵) اخبار کوتاه + آینه رسانه ها( ۰ ۰۰:۲) مرور خبر + مطبوعات جهان بین الملل(۰۰:۴۵) اخبار 
مشروح(۰۱:۰۰) مجله پزشکی (۰۱:۳۰) مرور خبر + دیدگاه(۰۱:۳۵) اخبار کوتاه - مجله سیاسی(۰۲:۰۰) مرور خبر + مچله سیاسی 
(۰۲:۱۵) 

شبکه قر آن سیما 

بخش بامدادی -پخش ازشبکه ۵سیما 

سرودواعلام برنامه(۰۱:۰۰) تلاوت آقای مرتضی سوره مومنون واخلاص) تلاوت آقای هاشم روغنی (سوره احزاب 
Es‏ ۳ (قرآن وخانواده گرا ادا تلاوت اقا دک ی گرم سوه تات اماب ۱۵2۱۱۲:۳۵ 
معارفی ازقرآن(آیت ...مکارم شیرازی)(۰۳:۰۰) تلاوت ا (سوره نحل,.آیات ۰ )۷۴-۶۵) تلاوت دکترقاسم 
رفیعی (سوره نحل ایات ۲۲-۱۴)واذان ونیایش (۰۳:۵۰) نیایش پایانی(۰۳:۵۰) 

بخش روزانه -پخش ازشبکه ۴سیما 

سرودواعلام برنامه(۰۶:۰۶) تلاوت ترتیل قیم جوء‌قرآن کریم (آقای محمدعباسی)(۰۴:۵۰) ههخوانی -عظرولایت (۰۶:۴۰) تلاوت 
ستادمصطفی اسماعیل(سوره یوسف وحاقه)(۰۶:۴۰) شرح زیارت جامعه (آیت ...ری شهری )(۰۷:۲۰) تلاوت آقای 
منصورقصری زاده (سوره رعد وعلق)(۰۷:۵۵) میان برنامه (ترجمه قرآن کریم)(۰۸:۱۵) تلاوت استادشحات محمدانو ر(سوره 
فرقان)(۰۸:۳۰) برنامه زنده قزآن وزندگی (قرآن وانبیاء) (۰۹:۰۰) اخبارقزآنی (۱۰:۰۰) تقوی وکاروتلاش (علامه حسن زاده آملی) 
(۱۰:۱۵) تلاوت آقای سید علی علوی مقدم (سوره نساء.آیات ۱۰:۴۰) (۱۱۱-۱۰۵) نیایش پایانی (۱۰:۵۵) 


رسای املاعاست 


گروه مشاورین الماس 

شهرجدید اندیشه فار اوو ۳ و تهران 
۷( 

۱۳۵۲۵۱۷ ۰۷-۰۳۶۲ ۴ 


املاک دامنه (اقدسیه) 


خرید فروش رهن اجاره ویلا 
کلنگی مستغلات آپارتمان 
PPAI9VA‏ 


ما بهترینها را برای شما 


۱" 


0۸1۸1۸12 


مشاور املاک پاسینی 
بانک اطلاعات صنعتی 
خرید و فروش 
رهن و اجاره 
سالن های صنعتی 
دامداری و کشاورزی 
ه۵خط ۵۳۰۰0۹۰ 
۹۸9۶۹۲1 


ایران مسکن 


۳روزه اجاره می دهیم ا 
۷روزه می فروشیم ۷ 
و ۱۵2۰ 


رودکی - خوش - قصرالدشت 

فروش خانه و آپارتمان های وام دار 
و نوساز با متراژ های دلخواه شما 

مسکن صداقت ۹۵۸۷۶۶ 


دفتروام پایتخت 
خریدوفروش وامهای 
۱۵-۳۵-۳۰ -۱6-هالی ۵ھ 
شریک و سرمایه گذار 
وامهای مستقیم ازبانک 
AFPSSPV‏ 
وا ار 
۳۹۳/۳۲" 


ایزوگام -قیرگونی -محوطه سازی 
جاده سازی-جدول بندی اسفالت کاری 
حتی لکه گیری بابیمه نامه وده سال ضمانت 
۰-۵۳۶۲۰۳۵۵ ۵۹۴۷ ۵9۱۱۳۱۷/۲ 
۷ ۳ ۰۲۶۲ 


نمایندگی ایزوگام دلیجان 
با مجور رسمی 
۱۷۳۸۴۲۳ 
بخشی ۰۹۱۱۲۴۹۲۶۸٩‏ 


شرکت عایق بام تهران 
نقد اقساط 
ایزوگام قیرگونی حتی لکه 
گیری بابیمه نامه و ۱۰ سال 
ضمانت با ۲۵ سال 
تجربه کاری بدون تعطیلی 
شبانه روزی 
۱/۳۹۴ 
۱۵۰ 


ایزوگام آسفالت 
شرکت راه بام 
قیرگونی باآسفالت 
|٥‏ سال صمانت 
۷ سال بیمه ایران 
نقد اقساط 


VPFIAFPo-o91۳PPPV®0۹ 


نقد اقساط 
ایزوگام وپیروزگام المهدی 
با ده سال ضمانت وبیمه ۵ ساله 
قیرگونی - آسفالت 


۱۷۵۶۵۳ - ۶ 


ایزوگام ویبروز گام المهدی 
با ده سال ضمانت وبیمه ۵ ساله 


شرق وغرب تهران 
کلیه نقاط 
حتی لکه گیری 


۳۹۲ 


1۱۸۳۶۶ 
101° 


ایزوگام - صادراتی 
واکس ایزوگام 
قیرگونی .آسفالت 
و لکه گیری 


زارعی 
1-۳-۷۶۱۴" 
VAFPIPo%‏ 


ASPIVV-AVOOVFP™®-$ 
Po۸0۷۷-P1F 


۴۵۵۰( 
مه اس را 


پیمانکاری ساختمانی پاستور 
نوساری »بارساری ءتعمیر ات 
اجر | طرح ءنفرشیه 
۳۳( 


دفتر پیمانکاری 
باران ۶۶ ساخت 9 سار 
مشارکت زیرنظرمهندسین 
و معمار ان مجرب ءتهیه و 
توریع مصالح ساختمانی و 
کلیه سفارشات ر ابیزکاری 
به قیمت مصوب 
نقد و اقساط 
تلفکس ۶۲۱۳۱۶۱۳ 
۳۳۴۹۳ 
$PoP¥o$‏ 
$PPPAPFP‏ 
0۹1۳-۲ 


لوله کشی سبز شوفاژ و 
سرد و گرم و نصب 
سرویسهای بهداشتی 
بنائی با مصالح 
۳۱۳( 
۷ ۲۶۰۱۱۷۵۱ 


نب وراه اندازی شوفانصب مشعلهای گازی و 
گزوئیلۍ لواد کشی شوفاز گز آب وکلیه تاسیسات 
۵۳ 1۴۳۱۳۹۸۰۸۱۷-۲ 


سقف پوش و کف پوش 
نصب اکوستیک, سقف پوشهای گچۍ درب های 
روکش دار بی صدا کف پوشهای یکپارچه و پارکت 
۴ 9۱۱۳۱۶۳۶۴۶-۰۳۹۳۹۳۶۸۳ه 


نها ۳ سا ۶ e.‏ ان 
تمیر - ارران 
1۴۳ 
F91V 10‏ 4 


ازتولید به مصرف 
و تعمیرات 
APoPV$o - ۵‏ 


داربست و رولیلاک 


داربست خرید و فروش 
0/۳۶ ۳۸۱۳۹۹۷/۳ 


سارنده درب وینجره 
نرده و حفاظ 


ودرب آکاردئونی 


0۹11۲۵0۷140-1 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


آردواز بالرحهای زیباسوله و خریا-پوشش 
با ورقهای گالوانیزه تعمیر و تعویض 
۵۵۱۳-۶ ۵۳۱۵۰۱۷۵۵۰ 


سوله » پوشش . 
فونداسیون آردواز 
و کارهای ساختمانی 
۶- ۶۵۰۵۸۱۷ 
۶۵۲۱۷۷۰3۲۵3۳۷۷۵۳ 


قونداسیون 
از پی تاکلید 
طراحی - محاسیات نقشه 
بصورت رایگان 
بدون پیش پرداخت تاپایان کار 
۷۸۹۷۸۸۹۸ 


انواع شيشه میرال با بیمه یکساله 
و اقساط ۵ ماهه به قیمت نقد 
۱۷۳۲۴۳۶۸۸۵۹۳۲۳ 


عرضه کننده انواع کابینت 
۱۷ 
مشاوره . طراحی 
و اجرای کامل آشپزخانه 
ارمدلهای ۲۰۰۳ آلمان 
باچک کارمندی 


دفتر: ۶۴۳۳۴۰۸۳ 
کارخانه : ۵۳۵۵۸٩‏ 
مجید ۰۹۱۳۳۰۶۳۵۶۸ 


متین تبت ۲۰۰۵۹۱ 
سنگ سابی نماشوتی 
باواتر سند بلاست 
بدون داریست 
با چتر با داربست 
نظافت کلی منارل 
آداز ات :شر کا 


شبانه روزی ۸۰۹۵۵۰۷ 


بازرگانی حاج باقری 
و لوارم بهداشتی 
(عمده) 


جهت پروژه های ساختمانی 


۱-۰-۷۹ 
۵٩۱۱-۳۳۸۳۳۵۵ 


شماره فاکس نیازمندیها ۲۳۲۳۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


اررانترین شبانه‌روری 


تخلیه‌جاه 
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و تشخیص ترکیدگی لوله 
شریعتیی ۱۰ 
عباس آباد ۸۳۱۵۳۷۵ 
میردامادظفر ۳۳۳۲۹۶۸۲ 
شمیرانات ۳۷۰۸۸۹۸ 
سبد‌خندان ۷۵۶۱۱۸۸ 
تهرانبارس ۱۷۳۳۳۲۳۰۳ 


نشت یابی با دستگاه لوله کشی 
روکار لوله بازکنی ۱٥١‏ 

تعمیرات بنائی رفع نم شبانه روزی 
۳ ۵۹/۸ ۶۸۶ 


خاکبرداری و خاکریزی 
اجاره لودر و کمیرسی و 
۷۷۴۶۹۹ ۵9۱۱۲۱۶۰۱99-۴ 


فهرست اشیاء پددانشده مسافرین مترو از تاریخ ۷۳/۳/۱ لخادت 


بتون آماده و تیرچه طرح و 
اجرای ساره های بتونی 
7 
o۹1loFAoPF‏ 
$AoAoA۹‏ 
۱-۵۴۳۷ 


فنی مهندسی پدیده 


فروش انواع آسانسور 
نگهداری و تعمیرات 
ONCall‏ 


۱-۷۰ 
ارات‎ PAPI 


شىء پىداننىدە و مشخصات 


گواهینامه 


قرص الحسنه 


172222۳۳۳ 


2 ك 


٩‏ دفترچه و کارت درمان 


بلیطهای ارران 
قطار - اتوبوس - هواییما 


۸خط ۶۴۳۸۳۲۳۳۲ 


شد ه اسف 


چهار‌شنبه ۱۸ ثبر ۱۱۸۲ ۱ 


آژانس هواپیمایی امیر 
آمریکاء اروپاء دبی ء قبرس 
تایلند سوریه.ویرای ایران. 
بحرین,تایوان» سنگاپور. 
مسکو مجموعه توریستی 
اختصاصی جهت میهمانان 
ایرانی و خارجی شما 
F - ۸‏ و ۶۴۲۳۸۲۳ 
۸ 2۱۱۱0 


در آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت اشتاد موتورز (سهامی عام ) 
مندرج در روزنامه ۲۲۸۱۴ مورخ ۸۲/۴/۱۷ 
تاريخ تشکیل جلسه مجمع ۸۲/۴/۲۹ 


۳/۳۱ 


دفترچه اقساط و حساپ 


O‏ ی وت تفا 
- مهدی طهماسبی - محسن نیکو گفتار - صغری امین زاده- 
سهیلا پاک دل - طیبه هادیان - مهدیه میر کریم زاده - مریم 
مير محمدی -مهری أسدی - مریم رشیدی- امیر محمد بخش 
ولوجردی - مهران اندی فکر - محمد باقر غفوری - سهیلا 
پرویزی - مصطفی ضرغامیان - ناصر خدابنده لو - زهرا 
محمدی واحد - سعید رضا بنائی حسنارودی - عسگری 
سوهانی - مقدسی - الهام مختاری - بهارک رجبی - نسیم 
ساعدیان - آزاده رابوگاه - سولماز اقبال - افروز امیر فرزاد - 
شیما غفوریان - محمد فتحی ریزی - حکمعلی درگاهی - میترا 
انجم روز - محمدرضا مرادپور - مهناز صالحی - خان بابائی 
- خدیجه اصغری - مینا ناجی - ملیحه نعیمی 

ای را اس کي ا 
مرتضی . محمد الهاشمی - محمد صالحی - عباس نقی زاده 
ثمرین - ارغوان صالحیان - محمد ربیعی - احمد مهدیزاده - 
علی شیرزادی - پیام خدمتگزار - اعظم پسندیده - داود کلاته 
- میرمحمد متولی کهنه شهری - فاطمه محمدپور - مهشید 
مقدادی دارابی - کبری احمدی - سحر زمانی تهرانی - نازنین 
عوض پور - علی امینی بیدختی - اسماعیل پور نجفی - نیما 
نقدی سده - الهه ملااکیری داریان - شهین ستارزاده - 
حمیدرضا علیجانی - فرزانه حسنی - انسیه کابلی 

انسیه کایلی - هادی ملکی بهابادی - اقا رضا زارعی - 
سیدمحمد صادق موسوی - محسن آسدزاده برزی 


محمد حسینی ثابت - فرخ الملوک باقی خان طهرانی - لاله 
میان درهو - بی‌بی زهرا ملک الساداتی 

محمد حسینی ثابت - محمد نبی زاده - ليلا هوله - بتول 
عبد وست - زهره دارائی - عیاسعلی دارائی 


صاحبان اشیاء می توانند از ساعت ٩‏ صبح لغایت ۱۷ بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه 
با تلفن ۶۶ - ۸۷۴۰۱۴۴. داخلی ۴۶۰۳ تماس و يا به آدرس: خیابان استاد مطهری . خیابان 
مفتح شمالی» روبروی کوچه دهم. کارگاه مفتح» واحد حراست (ستاد اشیاء پید | شده) مراجعه 


نمایند. 


رسای املاعاست 


(زمینی- هوایی) دوبی 
اکر این,واخذویرای ایران 
مجری تورهای داخلی تحویل 
بلیط هواییما و قطار در محل 
پارت گشت ۲۴۹۱۰۴۴-۸ 


سند موتور آمیکو ۱۳۵ به شماره 
های ۵۲۰۱۷۳۷۲ - $۲۵۲ 
بنام رضا فروتن مفقود 


سند تاکسی ۲۷/۳۶۳ ط ۱۱ 
بنام مجتبی فلاح مفقود 
واز درجه اعتبار 
ساقط است . 


دفترچه مالکیت سواری 
پیکان مدل ۱۳۶۰ شهربانی 
۸ تهران ۲۶ 
مفقودو اعتبار ندارد. 


سندکمیانی پیکان ۵۳ 
بشماره ۲۹۷۷۲۴ تبریر 
مفقودواردرجه اعتبار 


مشهد - ۱۱ مفقودگردیده 


(برگ کمپانی ) 
ماشین زانتیا سواری 
بشماره شهربانی 
۲۳ص ۵۴ تهران ۱۴ 
مفقودگردیده 
واردرجه اعتبار 


واقع در تهران 


ل ستور جلسه : 


ارتوپدی ایران 


ل ستور جلسه : 


سال ۱۳۸۱ 


آگهی فقدان خانم دکتر ار اده 
طباطبائی فرزندسیدصفدربشماره 
شناسنا م۳۳۷۵ صادره ارشیرار 
متولد "۱۳۵۳ اظهارمیداردکه پروانه 
دائم ایشان مفقودگردیده است 
لذابموجب این آگهی پروانه 
مذکورابطال می شودازیابنده 
خواهشمنداست مدرک فوق رابه 
دفتراداره کل صدورپروانه 
هاور ارت بهداشت درمان 
وآموزش پزشکی تسلیم نمایند. 
وزارت بهداشت درمان 
وآموزش پزشکی 


سندموتورسیکلت باسل 
۵ابشماره بدنه ۸۱۳۱۵۱۹ وشماره 
موتور ۰۳۰۰۰۰۹۴ مفقودوازدرجه 
اعتبارساقط است 


مجوز تردد تاکسی 
به شماره ۴۱۳۶۶ مفقود 
گردیده و از درجه 


سند موتور سیکلت تهران نمره 
نشده به شماره تنه ۴۱۸۱۳۰۹۵۳۰۸ 
9 شماره موتور ۰۳۰۵۹۵۰۶۰ مفقود 


چون حمید شهپر مالک پژو 
پارس شماره شهربانی ۲۳۸۹ ق 
۹۷ تهران - ۴اشماره مونور 
۶ بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المتنی اسناد مذکور 
رانموده است . لذا جنانجه 
هرکس ادعائی در مورد خودرو 
مذکور داردظرف ده روزبدفتر 
حقوقی امورفروش شرکت 
ایران خودروواقع در خیابان 


آر ادی یادگار امام مراجعه نماید 


مهلت مریور طبق ضوابط مقرره 
اقدام خواهد شد 


کارت موتور هوندا ۱۲۵ بشماره 
شهربانی ۱۵۱۶۳ تهران یک 
وشماره موتور ۲۸۶۷۰۷۳ 
مفقودگردیده واعتبارندارد 


شناسنامه خودرووانت نیسان 
به شماره شهربانی ۳۸۳ ب ۲۸ 
به مالکیت آمنه چاوشی مفقود 
واردرجه اعتبار ساقط می باشد 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ش رکت 

صنایع بسته بندی خوزستان (سهامی خاص) 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنایع بسته بندی 
دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
ساعت ٩‏ صیح روز دوشنبه ۰ در محل دفتر شرکت 
- خیابان ازادی - روبروی بلوار استاد معین - 
شماره ۶۴۷ تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . 


رتیس هیبنت مد یره 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت فنی ارتوپدی ایران (سهامی خاص ) 
(سهامی خاص ) در ساعت ۱۶ روز 
۰ در محل دفتر شرکت واقع در بزرگراه جلال 
آل احمد - غرب پل گیشا شماره ۳۸ منعقد میگردد از 
کلیه صاحبان سهام ويا نمایندگان قانونی انان دعوت 
بعمل می اید تا درجلسه مجمع عمومی فوق حضور 


۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی . 
۲-رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان 


۳-انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید و مدير عامل 
۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت 
۵-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 

هنت مدیره 


کارت موتور پیشر و۱۳۲۵ 
مدل ۸۱ شماره شهربانی 
۳۲ تهران ۱۳ مفقود 


کارت دانشجوئی 
به شماره ۳۹۶۸۰۱۱۰۲۳ 
متعلق به مریم دهفاندار 
دانشگاه فنی وحرفه ای 
بقیه ۱... الاعظم 
قروین مفعود 
واردرجه اعتبار 
ساقط می باشد 


کارت پایان خدمت 
اینجانب بهر ادسوری 
به شماره ۱۸۸۸۴۸۶ 
صادره 
ازکنگاور مفقودگردیده 


برگ وضعیت وانت میتسوبیشی ازدرجه اعتبار 


مدل ٩۲‏ به شماره شهربانی ۱۳۸۷۱ 
رفسنجان ۱۱ مفقود و از درجه 


کارت دانشجویی 
اینجانب ارغوان صالحیان 
دانشجوی 
رشته کامپیوتر 
مقطع کاردانی 
به شماره دانشجویی 
۸۱۱۱۱۱۵۹ 
ازموسسه آموزش عالی 
جهاد دانشگاهی تهران 
مفقود گردیده 
ازدرجه اعتبار 
ساقط است 


و کارخانه ها کارگاهها و تولیدیها و 
مصرف کنندگان ( شرکت هاء 
تعاونیهاء ادارات و نهادها و 
سوپرمارکتهاو ... آمرکز پخش 
کالای شما را در سراسر ایران 
اعلام آمادگی می کند 


کارت موتور سیکلت هوندا 
۱۳۵ به شماره شهربانی 
۳ تهران ۱۲ گمشده 
اعتبار ندارد 


دفترچه مالکیت خودرو 


سواری پژو ۴۰۴ 
به شماره انتظامی 


۲ تهران ج 
بنام سید تقی حجاری 


مفقود گردیده از درجه 
همدان 


ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه ش ر کت صنایع غذایی 
شهدارنگک (سهامی خاص) 
بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام شرکت صنایع 
غذایی شهد ارنگ دعوت می شود در جلسه مجمع 
ae E al‏ 

قانونی شرکت برگزار میشود شرکت نمایند 

ل ستو 5 جلسه 

۱- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی 
۲ - تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 
۹ / اسفند / ۱۳۸۱ 

یرو ار ار عرص ور E‏ 


۵ -سایرمواردی که درصلاحیت مجمع میباشد 
هنت مدیره 


گهی دعوت مجمع عمومی عادی 
(نوبت دوم)ش رکت تعاونی صنایع پوشاکت 
تاریخ انتشار :۸۲/۴/۱۸ 
محترماءبدلیل عدم رسمیت مجمع عمومی عادی سالیانه 
(نوبت اول) بعلت حصول حدنصاب لازم.بدینوسیله از کلیه 
اعضاء محترم دعوت ميشود تا در مجمع(نوبت دوم)که در 
راغت ۱۳۰۰ رور ۱۳۸۲/۵/۵۵ ۵و مکل کیرک 
تعاونی برگزار میگردد حضور بهمرسانند.مجمع عمومی 
عادی (نوبت دوم) با حضور عده حاضررسمیت خواهد یافت 
و تصمیمات و مصوبات مجمع در صورت عدم مغایرت و 
مقررأت قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب معتبر 
است. دستو ر جلسه: ۱-استماع گزارش هیئت مدیره و 
بازرس شرکت . ۲-بررسی و تصویب ترازنامه .حساب 
عملکرد سود و زیان منتهی بتاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹. ۲-اخذ 
تصمیم نسبت بنحوه تقسیم سود و زیان سال مالی ۱۳۸۱ 
.۴۰-تعیین خط مشی اتی و برنامه وتصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی AY‏ . ۵-طرح و 
تصویب گزارش تغییرات سرمایه اعضاء شرکت درسال 
مالی ۲ - -اتخاذتصمیم نسبت به اخذ اعتیارات ووامهای 
درخواستی. ۷-تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت . 
۸-انتخاب بازرس 
هیئت مدیره شرکت نعاونی صنایع پوشای 
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نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۳۴۸۸۶ 


نام فیلم 
ازکنارهم می گذریم 
ارکنارهم می گذریم 


چهار‌شنبه ۱۸ در ۱۱۸۲ ۱ 


۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
Po - ۱۸ - ۱۶ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰ 


۱۹/۱۵ - ۱۷/۳۰ - ۱۵/۴۵ - ۱۴ - ۱۳/۱۵ - ۳۰ 
۳۵/۳۲۵ - ۱/۱/۳۵ - ۱۶/۳۵ - ۱۴/۳۵ - ۱۳/۳۰ - ۳۰۵ 


۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۹ 
۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ ۱۱-٩ 
Po - ۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
PP - ۲۰-۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
۲1-19 -۱۷/1۵ - ۱۵/۳۵ - ۱۳ هو‎ 
۲۱/۲۳۰ - ۱۹/۲۳۰۰ - ۱۷/۳۳۰ - ۱۵/۲۳۰ - ۱۳/۲۳۰۰ - ۱۱/۲۳۳۹ - Po 
Po - ۱۸۸۵ ۱ - 1° ۲ |o 
۲۱ ۰۱ ۱ ۰ ها‎ 1 
Po ۱۸ ۱۶ - 1° ۲ - |o 
۲۳/۲۳۵ - ۲۱/۵ - ۲۰/۵۰ - ۱۸/۱۵ - ۱۶/۲۳۳۰ - ۱۳/۵ - ۱۳/۰۰ - ۱۱/۱۵ - ۰ 
Po - ۱۸/۳۰۶۰ ۱/۲۵ - 1۵ ۱۲/۱۵ ۱۱۲ ۰ - ۵ 
۲۱ ۱۷ ۷ ISS 1 ۶ ۱ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۱ ۱۱ ۷ - ۵ - ۱ ۱ 1 
Po - ۱۸/۳۳۰ - ۱۶/۴۵ - ۱۵ - ۱۳۰/۱۵ - ۰ 
Po -1A -17۶ - 1° - ۱۳ - |o 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
Po ۶ ۱۸1۶ ۱۴ - ۱۳ - |o 
۳۱۰۶۰۱۸۰ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۰۶۱-۹ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
Po ۱۸۶۱۶ ۱۳ ۱۳ |o 
۱٩ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
Po ۶ ۱۸ ۱۶ - ۱۴۳5 
۲۱ - ۱۹-۱۷ - ۱۵ - ۲۲ 
۱۹/۳۳۰ - ۱۷/۲۳۳۰ - ۱۶ - ۱۳/۳۳۰ - ۱۲ - 6 
Po - ۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
۲۱ - ۱۹/۱۵ - ۱۷/۲۳۳۰ - ۱۵/۶۵ - ۱۳۴ - ۱۳/۱۵ - 
۲۳/۲۶۵ - ۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰0 
۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - 
PI - 19 - ۱۷۸2۰۱۶ - ۱۴/۳۰ - ۱۳/۰ - ۱۱ - 5 
۲۱ - ۱۹ - ۱۷ - ۱۵ - ۱۳ ۱۱-٩ 
1۸/۴۵ - ۱۶/۲۶۵ - ۱/۵ - ۱۳/۶۵ - ۵ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ ۰ 
(۸6/۲ 9 - ۱۸/۳۰ - 7 116/0 - 1P/"o 
۲۱۰ ۱۱: ۱: ۱۵ > = Û 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰6 
Po - ۱۸/۱۵ - ۱۶/۲۳۳۰ - ۱۵ - ۱۳۰/۲۳۰۰ - ۱۲ - ۵ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۲۱ ۱۱۴ ۵ ۳ Û 
۳ ۰ 1/۰ 5 
۲۱ ۱۰۸۷ > ۵ ۰ 
۱۱ ۰1۷ - ۱۵ ۲ < ا‎ 

۱۳۳۳۷9۱۳ - 
Po - ۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۰/۶۵ - ۱۸/۲۵ - ۱۶/۶۵ - ۱/۳۵ - ۱۳/۶۵ - ۵ 
۳۱۶۱۱۰۱۷ 2 ۱۵:۳ - 11-۹ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۰-۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۱۹/۳۰۰ - ۱۷/۲۳۳۰ - ۱۵/۲۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۱۱/۳۰۰ - o 
۲6۰/۶۵ - ۱۸/۲۵ - ۱۶/۲۵ - ۱۴/۶۵ - ۱۳/۱۵ - 0۵ 
۲۱ - ۱۹-۱۷ - ۱۵ - 1۳ - |1 
۳۰/۳۳۹ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۲۳۳۵ - ۱/۲۳۳۵ - ۱۳/۲۳۳۰ - ۱۰/۳۳۲۰ - ۰ 
P1/Po - Po/"o - ۱۱/۲ ۵۱۱/۲۳۵ - ۱۴/۲۳۰ - ۱۳/۳۰۰ - "o 
۳۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۱-۱۹-۱۷ - ۱۵ - ۱۳ - ۱۱ 
Po - ۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۲/۳۰۰ ۰ 
Po - ۱۸-۱۶ - ۱۳۴ - ۱۳ - |o 
۳۲۸۰۲۰۱۸ 1 -1° 
1۸/0 - 1V - 1۵/۳ - 1° - 1۳/۳ = || 
۳۰/۳۹۶ - ۱/۸/۲۰ - ۱۳/۲ ۰ ۱۳/۲ ۰ - ۳/۲ ۰ 9 
۰/۲۹۶ - ۱/۲ - ۱۳۸۲ ۱ (9 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۱۵ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۵ - ۱۱ 
e > A 2 7 2 E >U 2 IC 2 A 
Po/Po - 1۸/0 - 1۶/0 ۱ - 1۲/0 - |0 / "o 
Po/Po - 1۸/0 - 1۶/0 ۱۳/۳۰ - ۲ ( 9 
۲۱۸/۲۳۰۶ - 19/0 - 1۷/0 - 10/0 = 1°/Po - 11/0 - 9/ Po 
۲۱۱ < ۱۷ NS ها‎ - 1 ۱ 
۳-19-1۷ -1۵ ۱۳ 2-1 
۲۰/۳۳۰ - ۱۸/۲۳۳۰ - ۱۶/۳۳۰ - ۱۴/۳۳۰ - ۱۳/۳۳۰ - ۰ 
۲۲ - ۲۰-۱۸-۱۶ - ۱۴ - ۱۳ - |o 


سروس و۶۴ 
سر ورس و۶۴ 
۳۴۴۹۴ 
۱۳۱۱۶۴۴ 
AVPIAAY‏ 
PVPASPY‏ 
VFlo9A‏ 


۵Y 
۳۹۱۴۳۵۸ 
۳۹۰۸۴۵ 
۷۵۰۴۳۹ 
AVA 
۱۸ 
۶۴۳۷۵۹ 
۳/۶ 
۳۳۴۷۰ 
۷۵۱۳۸۷۱۱-۳ 
۹۳۸۶۸۶ 
۳۳۵۸۹ 
۳۱۱۷۹۵ 
۳۵۳۷ 
۸۸۳۹۶۴۱ 
۶۴۶۵۳۷ 
22۹9۳۷ 
"qolo 
V۹ 
۸۹۶۲۵۵۰ 
۲۶۱۳۰۵ 
2 
۹۳۸۶۸۶ 
سر-وورسر و۶۴‎ 
۲۳۱۱۷۶۷۵ 
۱۰ 
۳۹۳۹ 
۷۵۱۳۸۷۱۱-۳ 
۹۵۳ 
ASFPA™S 
۷۵۰۴۳۹ 
۸/۳۱۳ 
$۵090 
۶۴۷۰ 
۶۴۶۸۴۶۱ 
۱۸۵۶ 
۸۹۶۲۵۵۰ 
۸۹۹/۳۹۸ 
2 
2 
۲۳۴۸ 
۸۹۹۳۹۴۲ 


۸۱۳۲۱۳۶۳۰۳۰۵۳۱۳۶ 


۱۵0 
۹1۵۹1۸ 
۷ 
۱۸۸/۹۱۸/۸ 
ره ۱۸/۸۵ 
۸۲۵۵۰ 
۸۳۹۷۸۵ 
۶ 
۳۳۶۶ 
۲( 
۹ 
۷/۱(" 
۷ 
۱۷/۵۲۳۸۷۱۱۳ 
ول (۸5۱۵۰ 
۲ 
۶۱۶۱۸۸۱ 
"74۵۳ 
۰( 
۲( 
2۷ 
۱۸۸/۹۱۸ 
(0 
۶۶۰۸۳۲۱ 
اس ۱2۸ 
۳( 
۱( 
۵۳۵۲۵ 
۳۱۴۹۵ 
۰( 
۱۳ 
۶۳۷۱۵۹ 


۵ 
۰ 


00 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه 
موسسه حسابرسی و خد مات مالیی جامع 

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام یانمایندگان قانونی آنان دعوت 

میشود که درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۱۳۸۱ 

موسسه که راس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۲/4/۳۱ 

دردفتر موسسه واقع درخیابان سهروردی شمالی - خیابان 

خرمشهر پلاک ۰" برگزارمی گرددحضو بهم رسانند. 

دستورجلسه: 

۱- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس 

۲- تعیین بازرسان اصلی وعلی البدل 

۳ - بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی 

منتهی به ۸۱/۱۲/۲۸ 

٤‏ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار 

۵ - هرموضوع دیگری که تصمیم گیری نسبت به آن 

صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد 


بسمه تعالی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی عملکرد سالیانه 
منتهی به ۱۳۸۱۷۱۲/۲۹ ش رکت ترا کتورسازی ایران 

بدین وسیله ازصاحبان سهام شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عامادعوت 

به عمل می آورد تادرجلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که به پاری خداوند 

مدیریت صنعتی واقع درتهران - خیابان ولی عصر- نبش جام جم سالن 

اساسنامه فقط سهامداران محترم پانماینده قانونی ایشان که تاپایان وقت 

اداری روز ۱۳۸۲/4/۲۹ بادفترمرکزی این شرکت واقع درتهران - خیابان ولی 

عصر- روبه روی جام جم - پلاک ۵۷مراجعه وباارائه ورقه سهم ویاعلامیه 

خریدوفروش بورس متعلق به خود.برگ ورود به جلسه رادریافت نمایند.حق 

حضوردرمجمع راخواهند داشت . 

دستو ر جلسه: 

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وحساپرس برای عملکرد 

سال مالی ۱۳۸۱ 

۲ - اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورتهای مالی. ترازنامه +حساب عملکرد 

وسودوزیان شرکت . 

۳ - انتخاب بازرس قانونی 

٤‏ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار, ه - سایرمواردی که درصلاحیت مجمع 


زرد | آبی 
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نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳۲۲۲۴۸۸۶ 


آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه 

ش رکت شیر های ساختمانی و صنعتی ابران 
(سهامی خاص) 

بدینوسیله از کلیه سهأمداران محترم شرکت دعوت 
بعمل می‌آید تا درجلسه عمومی عادی سالیانه که با 
دستور جلسه زیردر ساعت ۲ صبح روز سه شنبه 
مورخ ۱۳۸۲/4/۳۱ در محل کارخانه شرکت واقع درشهر 
ساوه - شهرک صنعتی کاوه - خیابان هشتم آخرین 
قطعه تشکیل میگردد حضور بهم می رسانند. 
|-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
۲-اظهار نطر بر صورتهای مالی سال ۱۳۸۱ 
۳-انتحاب باررس اصلی و علی البدل برای 
یک دوره یکساله 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
ش رکت سازه پاد تهران (سهامی خاص) 

درساعت*۱صبح روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۲/۰4/۳۰جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت سازه پادتهران(سهامی خاص) 
درمحل قانونی شرکت تشکیل میگردداز کلیه سهامداران دعوت 
می شود شخصایاتوسط وکلای منصوب خوددرجلسه مزبور 
حضور بهمرسأنندونسبت به موضوعات ذیل اتخاذتصمیم نمایند. 
دستور جلسه: 

۱-طرح وتصویب ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت مربوط به 
عملکردسال ۱۳۸۱ پس ازاستماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت 
۲-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل شرکت 


۲-تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت 


بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت تی -پی -ای -جی 
(تکنوپایپ) دعوت میشود جهت شرکت در مجمع عمومی 
دستو ر جلسه: 

۱-تصویب صورتحساب سود وزیان و ترازنامه شرکت 
۲-تعیین اعضا هیئت مدیره 

۳-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 


آ گهی مزایده فروش حق تقدم سهام ش رکت سولفورین ( سهامی خاص ) 


در اجرای ماده . ۱۷۲ اصلاحیه قانون تجارت تعداد ۱.۵۰.۰۰ حق تقدم سهام جدید شرکت سولفورین (سهامی خاص) بعداز افزایش سرمایه مربوط 
به شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه ( سهام عام) را بطور یکجا به اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی ؛ شرایط 


- فعالیت شرکت تولید کربنات سدیم سنگین با ظرفیت اسمی سالانه ۳۲۰۰۰۰ تن می باشد که از سال ۱۳۷۲ بهره برداری شد ه است 
- سرمایه ثبت شده مبلغ ۰۰ میلیارد ريال منقسم به ه میلیون سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد . 


۲- نحوه پرداخت بهای خرید حق تقدم به صورت کاملا نقدی می 


باشد . 


۳- سپرده نقدی شرکت در مزأیده مبلغ ۱۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۱۲۰ درصد بهای اسمی حق تقدم عرضه شده جهت فروش می باشد . 


. شرکت سولفورین (سهامی خاص) در کلیه مراحل مزایده در رد و پا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است‎ -٥ 
در صورت انصراف برنده مزایده. معادل ۵/ مبلغ واریز شده ضبط می گردد.‎ -7 
.۲۸ محل مراجعه جهت دریافت اطلاعات و ارائه پيشنهادها : تهران . خبابان آفريقا . خیابان آناهیتای غربی .شماره‎ -۷ 


اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

نوبت اول 

ش رکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی 
۰ با + مه 

بدینوسیله از کلیه اعضاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 

می شود درجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس 

ساعت ۵ روز شنبه مورخ ‰٤‏ در مسجد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی برگزار می گردد حضور بهمرسانند. 

دستو ر جلسه 

(- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت 

۳- طرح و تصویب بودجه سال ۸۲ 

6- تفویض اختیار به هیات مدیره جهت خرید زمین در آستان تهران 

٥-تصویب‏ افزایش قیمت قرارداد پیمان پروژه سردار جنگل 

برای ۸۷۰ عملیات ساختمانی باقیمانده 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شر کت توسعه باز رگانی شهرستان نائین 

(سهامی خاص) 

ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه شرکت متهی به سال مالی ۸۱۱۲/۳۹ که درتاریخ 

۹ اس ساعت"*۱صبح درمحل تهران-میدان گلها-خیابان 

یازدهم-پلاک ٤١‏ تشکیل می گردد. حضوربهمرسانید. 

دستور جلسه: 

ا-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی شرکت 

۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی.شامل ترازنامه وگزارش 

سود و زان سال مالی منتهی به ۸۱/۱۲/۲۹ 

۳-انتخاب بازرس قانونی 

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول 

ش رکت تعاونی مسکن بهداری شمال تهران 

بدینوسیله بهاطلاح که اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت ۱۳ - 

روز دوشنبه مورخ 1 مرداد در محل سالن مرکز بهداشت شمال تهران 

واقع در خیابان شریعتی - کوچه اشراقی - پلاک ۱ برگزار می شود. این 

مجمع با حضور + کل اعضا رسمیت می یابد. 

دستور جلسه : 

ااا دا 


آگهی مزایده 


اندارزه ۰۳۱۳۰۹۰ 


چھارڈ نبه ۱۸ تیر YAY‏ شماره A‏ 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه 
شرکت باز رگانی تعاون 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان 

دعوت میشود که درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه سال 

۱ در دفتر شرکت واقع در خیابان سهروردی شمالی - خیابان 


خرمشهر - پلاک ۰ برگزار می گردد . حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه : 

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

۲-تعیین بازرسان اصلی و على البدل 

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی 
منتهی به ۱۳۸۱/۱۳/۲۸ 

- تعبین روزنامه کثیرالانتشار 

-٥‏ هر موضوع دیگری که تصمیم گیری نسبت به آن در 
صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد . 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت پارس گازنیک اختر(سهامی خاص) 
به شماره ثبت ۳۳۰۶۹ 

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام پاوکلای قانونی آنهادعوت می‌شود 

درراس ساعت ٩‏ صبح ۸۲/4/۳۱ درمحل دفترمرکزی شرکت واقع 

در تهران خیابان استادمطهری شماره ۱۱۵ حضور بهمرسانند. 

دستورجلسه: 

۱-استماع گزارش هیئت مدیره 

۲-استماع گزارش مالی سالیانه بازرس قانونی 

۳-بررسی وتصویب صورت سودوزیان وترازنامه عملکردسال مالی ۱۳۸۱ 

4-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای سال ۱۳۸۲ 

٥-تعیین‏ روزنامه کثیرالانتشار 


7-سایرموارد 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

ش رکت خدمات کامییو تری صنعت سازان 
(سهامی خاص ) 

از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات کامپیوتری صنعت 

سازان ( سهامی خاص ) دعوت می شود که درمجمع عمومی 

عادی سالیانه شرکت که در تاریخ ۸۲/۹/۲۹ راس ساعت ۱۲ صبح 

در محل شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه : 

- استماع گزارش هیئت مدیره 

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و حساب سود 

و زیان عملکرد سال مالی ۱۳۸۱ 

۳-نتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

-انتخاب روزنامه کثیرالاتتشار جهت درج آگهی های شرکت 


شرکت ریسندگی وبافندگی ری درنظرداردسرویس ایاب وذهاب پرسنل کارخانجات خودرابمدت یکسال در مسیرهای 


تهران-شهرری -ورامین - اسلامشهروباقرشهرازطریق مناقصه به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. 


ضمنا مهلت دریافت پاکات پیشنهادی حداکثرپایان روزاداری یکشنبه مورخ۸۲//۲۹خواهدبود. 


پرفروش‌ترین 
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خانم آلبرتین در بونیا یک قهرمان است. وقتی شبه 
نظامیان قبیله های رقیب هماو لندو ماه گذشته با کشتار 
و تیراندازی به این شهر در دامنه تبه های شمال شرقی 
جمهوری دمکراتیک کنگو وارد شدند» عطار ۴۶ ساله از 
خانه سنگی محقر و محوطه اطراف آن برای پناه دادن 
ی ی سس وت آلبرتین ,مه از 
مهمایی ها اکارکردند هیچ لندویی در آن جا باشد 
دا هد جر هه ۱۳ 

شمار معدودی خوش اقبال که خود را در خانه 
آلبرتین پناه دادند ممکن است خودشان را نجات داده 
باشند» اما طی چند هفته گذشته صدهانفر در یک رشته 
حمله های وحشیانه میان دوقبیله, که با یورش های 


نحه۴ 


جدید مردان قبیله لندو به مرکز بونیا آغاز شد جان خود 
را از دست داده اند. شبه نظامیان به شکل گروهی به 
شکار می پر دازند» هر کس رااز قبیله رقیب از دم ساطور 
E E‏ ا 
0 بونیا حومه رلا ف 
کرد که دست کم ۰ جنازه متلاشی شده که بعضی از 
ان ها به نظر می رسید قطعه قطعه شده اند در ان پیدا 
شد. آن ها به افاق قریب به یقین قربانیان شبه نظامیانی 
سازمان ملل متحد در حال تحقیق درباره گزارش های 
کیت وه درباره جنگجویان دوطرف است که اجساد 
قربانیان خود را بااین باور که قدرت آن ها را تقویت 
می کند» قطعه قطعه می کنند .به ویژه جگر و قلب .انها 
را می خورند. آلبرتین می گوید «ما به گذشته با زگشته 


00 


ایم. N O‏ 
وحشتناک ا را از دو زنده ۳ ده 8 
این جنگ هم چنین دوباره توجه ؛ یه لمللی راب 
جنگ پفجساله کنگو برس نیع طبیعی گسترده کشور 
چیپس تلفن همراهمورداستفده قررمیگیر .بااشر کت 
دولت و نیروهای شورشی به علاوه نیروهای پنج کشور 
همسایه, که بعضی از آن ها از قبیله های محلی» به عنوان 
وی وی ۳ 
هایی که سال گذشته یک پیمان منعقد کردند که 
به نظر می رسد اجرا می شود اما هما و لندو از آتش بس 
برای مناقشه بزرگتر به راہ انداختن یک جنگ کوچک 
کثیف قبیله ای استفاده کر دند. نخستین گروه مرکب از 
۰ نیروی پاسدار صلح به رهبری فرانسه» تحت 
حمایت سازمان ملل متحد اخیرأ در تلاش برای متوقف 
کردن جنگ که در آن ساطور به عنوان یک سلاح نابودگر 
مورد استفاده قرار می گیرد» وارد بونیا ۳ 
این نیرو به شکلی تاکیدی بر نقش اروپای قدیم 
جند ملیتی است. اما سربازان فرانسوی با تقریبا یک 
ماموریت غیر ممکن روبرو هستند. نبردهای حد ید 
درست یک روز پس از ورود ان‌ها در مرکز شهرء نزدیی 
مقر سازمان ملل قح رو یداد و اوص ۲ در متطمه اهوری 
هنوز به وسیله گروههای چپاولگر متشنج است. بونیا پر 
از خانه های نیمه سوخته و اردوگاههای موقت 
اواره‌هاست. درست دو کیلومتر دورتر از مقر سازمان 
ملل متحد» جعبه های دینامیت .شاید حدود ۷۵ تن .در 
ویران شد ه کشاورزان ندارد. اتبار یل ان 
یک پسر بچه که سیگاری در گوشه لبش است و 
از درون یک پنجره شکسته وارد خانه می شود می گوید 


پاورقی جدیدازفردادرضمیمه اطلاعات 


(من می توانم با این یک بمب بسازم.» سازمان ملل متحد 
می داند این مخفیگاه وجود دارد» اما یک فرمانده نیروها 
بعداً می گوید «مساله ساده است ما نیروی انسانی برای 
محافظت از این مکان نداریم. » با این حال تصمیم اعزام 
نیروی پاسدار صلح سازمان ملل متحد یک تایید کوک 
یوقت عرت یکل اس که کنو کور با 
۰ میلیون جمعیت و به اندازه یک سوم ۸ ایالت ایالات 
متحده با ان روبروست. طبق گزارش کمیته امداد 
بین المللی (یک سازمان جارس مستقر در نیویورکی) 
از آغاز شورش در شرق کنگو در با پنج سال پیش جنگ» 
بیماری و گرسنگی بیش از ۳میلیون نف را کشته است. 
با معطو ف شدن توحجه د بین المللی به جنگ باتروریسم و 
مناقشه‌ها در عراق و افغانستان, کشتار در بونیا تقریا 
نادیده گرفته شد. یک مقام وزارت امور خارجه فرانسه 
می گوید (آسانترین ن کار در جهان این است که به جای 
درگیر شدن و مداخله دسته جمعی» » وانمود کنیم متوجه 
نشده‌ایم. این کاری نیست که هیچ کس بخواهد انجام 
دهد اما یک گونه خوب دولتمردی است.» دولتمردی 
خحوب؛ شاید! اما پس از اختلاف دییلماتیک بر سر عراق. 
مداخله در کنگو هم چنین راهی است برای فرانسه که 
به آمریکایی ها نشان دهد سیاست خارجی چگونه باید 
اجرا شود. هنری بوشاف یک تحلیلگر نظامی موسسه 
مطالعات امنیتی آفریقای جنوبی می گوید (فرانسویان 
واقعا می کوشند از مسائل آفریقا برای تحکیم موقعیت 
خود در جهان بزرگتر استفاده کنند. این راهی برای نشان 
دادن شیوه‌ای متفاوت از دییلماسی است.» مقام وزارت 
امور خارجه با او موافق نیست. این مقام می گوید «اگر 
مردم می خواهند فکر کنند هدف فرانسه خودی به ایالات 
متحده نشان دادن و کسب افتخار برای خود است. آن‌ها 
ممکن است بهتر باشد به اوضاع. »نگاه نزدیکتری بیفکنند. 
این مناقشه یک کابوس واقعی است.» 
بقبه درصفحه ۶ 
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نه خیلی کم» چرچیل عمیقاً از بابت دادگاههای نمایشی و محاکمات 
که در جکسلواکی در ۱۹۵۱۵۲ بر گزار شد دجار حيرت و ناامیدی شد. او 
اعلام کرد که در این شرایط شانس رسیدن به هر چیزی با استالین» تقریاً 
ی ی ی 

در مجلس عوام اند کی پہ پیش از مرگ استالین» او بنابراین آماده نبود 
که چیزی پیش از یک پاسخ خر تمهدآربهسئوالاتینظیر ان کا 
هنوز گفتگو با استالین را مطلوب می‌داند. بدهد. چرچیل به این نتیجه 
رسید که گفتگو با هیاءت نمایندگی شوروی که از سوی استالین هدایت 
می وت پار دو ار اس اد از همه خن م ارو دا کاملا 
غیرممکن بود که بتوان به دولت آمریکا قالب کرد. آنها این را مطلوب 
نمی دانستند که در جریان آخرین روزهای دومین دوره حضور ترومن در 
قدرت» زیر سنگینی مبارزات ضد کمونیستی مک کارتی و تداوم جنگ 
در کرو وھ کات رات ااا کرای کا دای ایا ان راس 


جمهوری «آدلای استیونسون» و حزب دمکرات وجود دارد» رئیس 
جمهوری متقاعد شود که در گفتگوهایی با مسکو شرکت کند. 


چرچیل و رئیس جمهوری انتخابی آیزنهاور 

هنگامی که او در اکتبر ۱۹۵۱ نخست ورزر شدء با وجود 
امیدواری هایش» چرچیل به زودی خود را رودرروی موانعی 
برسرراه گفتگو با مسکو و واشنگتن یافت. تا اواخر ۱۹۵۲ و 
اوایل سال ۱۹۵۳ او امید اند کی داشت که بتواند در ایجاد عصر 
تنش زدایی از طریق سامان دادن یی کنفرانس سه با هر 
قدرت با حضور اتحاد شوروی درآینده نزدیک موفق شود. 

با این وجود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲ آمریکاء نعست وزیر بریتانیا هیچ سنگ نزده ای را در 
ارتباط با کاندیداهای ریاست جمهوری باقی نگذاشته بود تا 
آنها را از روح طرحهای سران خود مطمئن نکند. با وجود درک 
کامل از این که علائق سیاست خارجی جمهوریخواهان 
جیست او تو جه خودراروی «دوایت دی. ایزنهاور» کاندیدای 
جمهوریخواهان متمرکز کرده بود» او مردمی ترین فهرمان 
جنگ دوم جهانی بود. 9 
گر آیزتهاور در انتخابات پیروز شود او سهم دیگری درایجاد 
صلح از طریق اجلاس «سه کشو بزرگ» خواهد داشت 
ات اد عون بای شید اروش بود کنر رت بیان 
دو ماه بعد, او اعلا م کرد که اگر ایزنهاور رئیس جمهوری شود 
او امیدوار است ( قدا مشتر کی با استالین)همکن باسده» رد 
مورشایدبه کنگره ای در وین جایی که کنفرانس پوتسدام با 
دیگر آغاز به کار می کرد ومنعقد می شد احاله می شد. بنابر این 
ناامیدی سال ۱۹۵۲ چرچیل را متقاعد نکرده بود که از پیگیری 
دیپلماسی سران منصرف شود. در سایه دشواری هایی که به 
نظر غیرقابل حذف می آمد, او تلاشهای موثرتری انجام می داد. 

هنگامی که ایزنهاور در نوامبر 1۹۵۲ انتخاب شد. چرچیل 
به نحوی قابل توجیه ابتکار عمل رابه دست گرفت. او ایزنهاور 
رااز اخرین روزهایی که به عنوان فرمانده نیروهای متفقین 
در جنگ عمل می کرد به خوبی می شناخت. او بارها هنگامی 
که ایزنهاور در پاریس مستفر شده بود تا نخستین فرماندهی 
عالی نیروهای ناتو را برعهده گیرد» با او ملاقات کرده بود. 
هنوز بیش از مشغول کردن یک ژنرال پنج ستاره» چرچیل او 
رابه عنوان یک زیردست ارشد می دید. 

در دسامبر ۹۵۱ آیزنهاور در دفتر خاطرات خود نوشت:۱ «من با 
نقشی به اروپا برگشته ام که در ذهن چرچیل خیلی متفاوت با 
زمانی نیست که من به او در جنگ دوم جهانی احترام 
می‌گذاشتم.از نظر من, او به سادگی به آنچه که امروز پیش آمده 
است فکر نمی کند و تفاوتی را که شرایط با زمان جنگ ایجاد کرده 
است» درنمی یابد». حتی پس از آن که آیزنهاور به عنوان رئیس 
جمهوری برگزیده شد. جرجیل اعتقاد داشت که می تواند براین 
رال که از نظر ۴سیاسی بی تجربه بودء در زمینه یک کنفرانس 
سطح بالا نفوذ کند و غبار تنش شرق .غرب را بزداید. 


ادامه‌دارد 


آدم عقل و شعور زیادی لازم نداره 
که بداند بايد به انهایی که نیاز دارند. 
کمک کرد. خیریه ها این کار را می کنند. 

پسن, دولت‌ها هم می توانند. کمک ‌های 
همبستگی اتحادیه اروپا در کشورهای 
فقیرتر اروپایی شگفتی به بار ا رده 
وب جفری ا 
a a‏ ا برای بهبود 
پرداخحت شود. 

این پول همچنین باید برای کمک به 
مدرسه‌ها که به کودکان بخت داشتن 
یک زندگی بهتر رامی دهند» صرف شود. 
دادن کمک اضافی تنها جیز درستی 
می تواند همچنین از بحران های پرهزینه 
اینده جلو گیری کند. همان طور که 
(جورج سوروس» می گوید: کشورهای 
ناتو بالغ بر ۴ میلیارد دلار برای بمباران 
ات و دق ۰ میلیون دلار به منظور کمک به 
اصلاحات اقتصادی مونته‌نگرو مشکل 
میلیارد دلار برای دفاع اما تنها ۱۰ میلیارد 
دلار برای کمک خارجی در سال مالی 
۲ ضرفتا کل 
حمایت از اسیب پذیران کار بیشتری 
انجام دهند. بعضی مردم در کشورهای 
ثروتمند از جهانی شدن زیان خواهند 
دید. انها شغل های خود را از دست 
خواهند داد یا مجبور خواهند شد با 


در صحنه سیاسی خاورمبانه 
سیاست امریکا دستاوردهایی را محقق 
ساخته بود که قابل توجه است. 
کر ار کر انس ادر را 
سرگیری روند صلح میان اعراب و 
اسرائیل به عنوان یک دستاورد مهم 


برای سیاست امریکا درخاورمیانه ‏ 


اما ماموریت «مقابله با تهدیدات 
جاری» از آغاز دهۀ نود تا پایان آن در 


[(سیخامیر؛ ! 
[ندیشه‌هاور(ژها 
به قلم: محمد قدری سعید 
هت 


مرکز مطالعات سیاسی. استرانژیک الا هرام 


دستمزدهای کمتر بسازند. اولویت تجهیز 
این افراد به مهارت هایی است که برای 
بهبود سرنوشت انها و حرکت از این 
شغل به ان شغل نیاز است. دولت ها 
همچنین باید به اسان کردن و تسریع | تن 
انتقال کمک کنند. و باید دستمزدهای 


مردمی را که درآمد اند کی دارند, بالا 
ببرند تا همه بتوانند در یک حامعه متمدن 
مشار کت کنند. وفی دادن خود با از 
د سٹث دادن شغل در امریکا به ویژه 
نیمه بهداشتی حود وا نیز 
می دهند. در ارویا اگرچه e‏ 
پیدا کردن یک شغل دیگر مدت زمانی 
طولانی می گیرد. بازارهای کار 
انعطاف پذیر همراه با حمایت اجتماعی 
سخاو تمندانه می تواند بهترین این دو 
نظام ی تن 

ای ونم هی کل زر 
در ابتدا زیان خواهند دید. انها خیلی 


مترجم:اسماعیل اقبال 


9 


_ ۳۳ ۱ 
م 4 ۱ 
نم 


چهارشنبه۱۸ تیر۱۳۸۲- شمار ۲۲۸۱۵۰ ۳ 
ر اس نار هاه حون که 
پس اندازی دارند و نه یک شبکه تامین 
که دست آنها را بگیرد 
همانطور که (ازادسازی تجارت و فقر) 
یک کتاب راهنما یک کتاب عالی «الن 
وینتر ) از دانشگاه امک و دیگران 
نشان می دهد آزاد کردن تجارت هنوز 
در کل یک چیز خوب برای کشورهای 
فقیر است. اما مراقبت های بیشتری نیاز 
است به عمل آید چون برای مردم فقیر 
وفق دادن خود با تغییر دشوارتر از مردم 
استه فا E‏ ار 
اضافی باید برای تامین مالی شبکه های 
اساسی ایمنی برای مردم فقیر صرف 
شود که ابتدا از ازاد شدن تجارت اسیب 
خواهند دید. 

امید را برگزین 

تدبیری بدتر از نومیدی نیست. اگر 
منتقدان جهانی شدن چشم‌های خود را 
باز کنند متوجه خواهند شد بسیاری از 
شکایت هایشان علیه خود جهانی شدن 
نیست؛ بلکه از فقدان جهانی شدن يا 
یس وان اس که زا هم 
ا 

به مجرد این که ما این گام حساس 


احتماع 


را برداریم و بپذيريم ما هنوز می توانیم 
سرنوشت خود را شکل دهیم. 
فرصت های جهانی شدن همه بیشتر 
ظاهر می شوند و تهدیدهای ان کمتر 
خطرناک جلوه می کنند. اینده جهان باز 
رابسازیم .پا بدترین. 

این 


کشور پیشرفته ای چون چين يا دولت 
یاغی چون عراق (درگذشته) یا کرۀ 
شمالی, ا لے بر اساس نامکذاری. که 
امریکا کرده است می تواند به عنوان 
یک تهدید به حساب اید. اما سالهای 
دهة نود میلادی برای تهدید چهرة 
دیکرۍ وا اشکار سات پعن 
هنگامی که خطر تروریسم فراتر از یک 
دولت رفت و بیشتر» ویژگیهای جدید 


جھانی بیدا کرد تا محلی» حتی 


رویارویی با کشورهای کو جکی بو ده 
است که خواسته اند از فرصت زمان 
دیگر استفاده و به تحفق منافع 
منطقه ای خود بپردازند و به همسایگان 
خود تجاوز کنند پا به افلیتهای داخل 
آن کشورها تجاوز کنند. بنابراین جنگ 
کوزوو دو نمونه از این رویارویبهاست 
که در چارچوب ماموریت فوق 
جنگ از جهت نظامی در اعلام اینکه 
از حمله متحد ین ارویائی اش 
متیر فة تر ابت تعیین کله بود 
یک قدرت تهاجمی در سطوح متعدد 
تأثیر از راه دور و دقت بر ضد اهداف 
حساس قدرت مخا لف حو د. 
کانالهای ماهواره ای تلویزیون خود 
قدرت امریکارا در حالیکه بر قدرت 
دشمن برتری و تفوق داشت و 


ابزارهای آن در عملیات و تخریب 
یا ای اک 
تهدید نیز متفاوت از قبل شد. در دهة 
۰ حوادت یکی پس از دیگری اتفاق 
افتادء تلاش برای انهدام مرکز تجارت 
جهانی در نیویورک در سال ۱۹۹۳ تا 
استفاده از گازهای سمی در داخل 
شبکه مترو در توکیو ژاین در سال ۱۹۹۵ 
و انفجار در اردوگاه ارتش آمریکا در 
الخبر عربستان سعودی در سال ۱۹۵۶ 
و انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در 
ار کار سس 

تلاش برای و ساختن رزمناو 
آمریکایی کول به هنگام حضور آن در 
یمن در اکتبر ۲۰۰۰ که منجر به کشته 
شدن ۱۷ سرباز آمریکایی شد واگر 
آمریکا به سرعت برای عقب کشیدن 
أن نه سطح زمین اقدام نکرده بود» 
رزمناو نزدیک بود دراب غرق شود 
همه از حوادئی بود که در ده ٩۰‏ 
میلادی یکی پس از دیگر روی داد و 


وهای غی ی ر مو را ا آنن 
دور از صحنة جنگ منهدم می ساخت» مشاهده 
می کردند» ارات اسانے اهریکا دراین دو جنگ . 
خلیج فارس و کوزوو.جز تعداد اند کی سربازنبوده است. 
در خلال دوران ریاست جمهوری کلینتون در 
مر حلة دوم» میانگین کار در اجرای ماموریت سوم 
افزایش یافته است: «آمادگی برای تهدیدات جدیده. 
پیشرفت تکنولوژیک در زمينة اطلاعات و فضا و دانش» 
عنان تصورات برای بنای قدرت جدید آمریکارافرو 
نهاده است. مهم ترین چیزی که این فدرت را از سایر 
قدرتها متمایز می سازد» «فوذناپذیری کامل» از لحاظ 
دفاعی و «دقت بالا در حمله» از لحاظ تهاجمی است. 
در خصوص پایگاههای آمریکایی نیز این تصور 
وچود دارد که ابرم پایگاهها بر سطح اقیانوس ها و 
کشتی های غول پیکری بنا شده است که صدها 
موشک کروز که امکان شلیک آن به هر هدفی در 
سطح زمین وجود دارد را حمل می کنند. هریک از 
بخشهای نیروهای مسلح امریکاء طرح خاص خود را 
برای توسعه و تحول دارند: نیروی دریایی طرح سوناتا 
و نیروی هوایی طرح «افقهای جهان جدید» و نیروی 


ار لین تم ان ایك راد سر ول 
شکل تهدید و نگاه امریکابه آن هنوز محد‌ود به ساخت. 
دی است که از سوی یک کشور وحود داردءمفلا 
ادامه‌دارد 


۰ 


00 


عل 


ثّ 


u Mm =. "mn" ZT‏ عن 
کفتکویی با پروفسور پل کروتزن» ابداع کننده دانش جدید هواشناسی بان 


بش درو هالع قیود کردی ههد اسک 


به اتفاق یکی از همکاران به بررسی در این زمینه 
پرداختيم که آیا دود ناشی از این آتش سوزیها می تواند 
انقدر زیادباشد که جو را سياه کند و جلو تابش خورشید 
و و ای 
زیادی سقوط کند و یخبندان همه جا را فرا بگیرد. 

هی ای کی 
به نحو صحیح به مساله بیندیشید. بزودی مطلبی که 
مطرح کرده بودیم در همه جا پخش شد و مقامات نظامی 
علاقه زیادی به ان نشان دادند و خود من به این نتبجه 
رسیدم که باید کلیه سلاحهای هسته‌ای را نابود کنیم. 

س: اما باز هم فضل تقدم شما در این زمینه صحه 
گذارده نشد ویک دانشمند آمریکایی به نام کارل ساگان 
به عنوان مبدع این نظر در همه جا معرفی شد. 


ندارد. ازا 
و نشر این اندیشه ا 9 من سفق 
اولویت خودم جندان اهمیت نمی دهم.او همواره به 
سهم من آشاره کرده است. 

من هیچگاه احساس بدی در این خحصو ص 
نداشته‌ام. در عین حال به تاثیر ا نواع دیگر آتش سوزیها 
نیز علاقمند بوده ام نظیر اتش سوزیها و سوختن 
و ادن بح 
سال ۱۹۸۰ مقاله ای به جاب پ رساندم که نشان می داد 
ميزان «جرم زیستی» که در این اتش سوزیها در نقاط 
مختلف جهان سوخته می شود آنقدر زیاد است که نقش 
مهمی در ازدیاد آلودگی هوا ایفا می کند و شمار زیادی 
عوامل شیمیایی با خاصیت واکنش بالا بوجود می آورد 
که می باید نقش آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.من 
به تدریج فانع شدم که افشانه‌های ناشی از این 
آتش سوزیها می تواند بر روی جو زمین تاثیری مشابه 
اثر گلخانه‌ای بگذارد اما نیاز به شواهد تجربی داشتم.در 
اوایل دهه ۱۹۹۰ به اتفاق یکی از همکاران هندی خود 
پیشنهاد کرد م که باید ابرهای عظیم دود و غبار ناشی از 
این اه 
پراکنده می شوند» مورد بررسی فرار دهیم. 

این امر بالا خره در سال ۹ به انجام رسید. در 
آن هنگام ۲۰۰ دانشمند با سه کشتی و شماری هواپیما 
و چند ایستگاه زمینی ؛ به جمع اوری اطلاعات در این 
زمینه پرداختند. ما دريافتیم که این ابرهای غبار از میزان 
تابش خورشید به میزان "۱ درصد یا بیشتر کم می کنند 
وبه این ترتیب ازدیاد دمای زمین را تا اندازه‌ای جبران 


به این ترتیب به نظر می رسد که سوختن این «جرم 
زیستی» تا حدود سه چهارم از ازدیاد دمای زمین 
می کاهد. 

دانشمندانی که به تحقیق درباره شرایط جوی 
می پردازند هنوز این جنبه را مد نظر قرار نداده اند. 

س: پس می توان گفت الودگی حاصل از سوختن 
جنگلها یا جرم زیستی در کشورهای فقیر, ازدیاد دمای 
در کشورهای غ است» خننی می کند؟ 

+ فلا له آما شمه این اس که مار از 
افشانه‌های ناشی از اتش سوزی تنها چند روز در جو 
باقی می مانند. حال انکه گازهای گلخانه‌ای تایک قرن 
یا بیشتر دوام می آورند. بنابراین هر چه که زمان بگذرد 
توانایی افشانه‌ها در مقابله با 
ازدیاد دمای گلخانه‌ای کمتر 
ا 

س: ایا این واقعیت که 
شناخت ما از جو زمین بسیار 
اندک است اساب نگرانی 
شما را فراهم می آورد؟ 

ج:البته. ما به نحو حيرت 
انگیزی در خصوص خطراتی 
که دستکاریهای ما در سیاره 
آن هم در این مقیاس گسترده 
| بوجود می اورد ؛ بی اطلاعیم. 
| هرگز نباید فراموش کنیم که 
در مساله حفره اوزون تا جه 


انلاز هت با فا با وداک و فامان و هیا انش 


از موسسه انگلیسی بررسیهای مربوط به قطب جنوب 
در دهه ۱۹۸۰ اندازه گیریهای خود را در زمانی که 
روسایشان به انان دستور داده بودند کار خود را تعطیل 
کنند» به اتمام نرسانده بودند. آنگاه ما زمانی به وجود 
حفره در لایه اوزون پی می‌بردیم که این حفره به مناطقی 
پرون از قطب جنرب بسط پا کزده بو دی احبان ملق 
بسیار پر جمعیت را در معرض خطرات جدی فرار داده 
بود. 

حالا که به گذشته نظر می کنیم» » متوجه می شویم 
EEA ES‏ 
صنایع در اوایل قرن گذشته به عوض آنکه از ترکیبات 
ماده بروم برای پرکردن گاز یخچالها و قوطیهای افشانه 
و اسپری استفاده کنند از ترکیبات گاز گار استفاده 
کردند.اگر از بروم استفاده کرده بودند» در همان دهه 
۰ حفره های متعدد و وحشتناک در لایه اوزون در 
همه جای زمین پدیدار شده بود. 

س: در جایی مت کر شده‌اید که مناطق با عرض 
جغرافیایی متوسط چندان اهمیت ندارند» چرا؟ 

ج: البته مخصوصا با اغراق در این زمینه سخن 
گفته ام اما واقعیت این است. که پیشترین, تغییرات 
a‏ تا ی نی ی ون 
زیاد اتفاق می افتد.مناطق حاره نقاطی هستند که دمای 
زیاد مو جب می شود تا فعل و انفعالات و تحولات 
شیمیایی بسیار زیادی رخ دهد و مناطق قطبی نیز که 
مناطق با عرض جغرافیایی زیادنده صرفنظر از حفره 
اوزون. جایگاه شمار زیادی از فرآیندهای بازخوران 
(فید بک) هستند که می تواند تغییرات اب و هوایی را 
شتاب بخشد, اموری نظیر ذوب شدن برفها و ازدیاد 


سطح آب اقیانوسها. 


دانشمندان ادعا می کنند که 
بشر طی سه سال آینده شاهد تولد 
بخستین ود ا e‏ 
پیوندی خواهد بود. 

به گفته آنهاء آزمایش های 
مو جود درباره تولد EE‏ 
کر ار 

پروفسور ماتس برستروم» 
متخصصس سو اک که سس 
مطالعات را انجام داده ا 
می گوید یکی از بهترین نامزدهای 
اعطای عضو پیوندی, مادر بیمار 
است. به این ترتیب بیمار می تواند 
جنین رادر همان رحمی که خود 
از ان متولدشله است پرورش 
دهد. 

او می گوید که حتی احتمال 


دارد امکان پیوند رحم به بدن مرد 
و حاملگی جنس مذکر به کمک 
ترریق مواد هورمونی در آینده 
فراهم شود 

با این حال پیوند رحم. 
نخستین پیوندی است که با هدف 
ها Rl‏ 
کشنده انجام نخواهد شد و انتظار 
می رود جدالهایی پیرامون موجه 
بودن چنین عملی که با جراحی 
عمده و استفاده از داروهای 
قدرتمند برای سر کوب سیستم 
دفاعی ۳ همراه خواهد بود 
ده 

برنستروم» که نتیجه تحقیقات 
خود را در سمینار سالانه انجمن 
اروپایی تولیدمثل و جنین شناسی 
در مادرید عرضه کرد» گفت سال 
ار اد ار اس 


اگر بخهای دائمی زمین ذوب شود میزان متان 
موجود در جو زمین بشدت افزايش می‌یابد و متان از 
حیث اثر گلخانه ای به مراتب قویتر از دی اکسید کربن 
انیت 

س: شما اصطلاح «انسان-دوران ( را هم حا 
انداخته اید؟ 

ج: این اصطلاح در جلسه‌ای که سه سال پیش 
برگزار شد به ذهن من رسید. 

کسی در آن جلسه در خصوص کنون -دوران یا 
تاکنون ادامه داشته, مطلبی را گفت. من ناگهان به ذهنم 
مسا کاو ااا است زیر ا ال چگ 
اتسوا اسان اس کید کین ای اد 
تغییرات بر روی زمین تبدیل شده و بنابراین اصطلاح 
(انسان دوران» رامطرح کردم که ظاهرا جاافتاده است. 

ا 

جوی را دوباره از نو شروع کنید به کدام مساله 
ج: من خیلی خوش شانس بوده‌ام. در دوره من 
اصلی شبمیایی رامی شناختید. اکنون شمار این واکنشها 
به صدها رسیده است. این پیشرفت بسیار زیباست» اما 
اگر حالا بخواهید کار راشروع کنید. » بسیار دشوار است. 
شاید حالا دیگر خیلی تنبل شده باشم که بخواهم 
از نو شروع کنم! 

س: به نظر می رسد که آدم شجاعی بوده‌اید. به این 
معنا که ایده‌های خود راحتی زمانی که داده‌های تجربی 
برای آن نداشتید دنبال کردید و در عین حال از انتقاد 
دیگران از میدان به در نمی‌روید. چگونه به چنین 

ج: شاید این خصلت تا اندازه‌ای محصول تربیت 
مهندسی باشد. من صرفا به مشاهده چیزها اکتف 
نمی کردم. آنها رامی ساختم. با شاید این حصلت ناشی 
ا که هرانتانی ا 
زوا میس سار توت EE‏ 
بینی اوضاع جوی مرا متوجه این نکته کرد که حتی با 
استفاده از کامپیوتر هم باز به حدسهای صائب و 
بصیرتهای شخصی نیاز است.اين نکته را نیز یاد گرفته ام 
که درباره هر چیز چون و چرا کنم. هر وقت در یک 
مقاله علمی با عبارتی از این قبیل روبرو می شوم که 
(اين نکته بخوبی دانسته شده است که» شستم خبردار 
می شود که در اینجا بايد خوب ته و توی قضیه را در 
اورد و تحقیق کرد. 

س: شاید این حصلت مدیون ژنهای شماست؟ 

ج: نمی دانم. پدر من پیشخدمت رستوران بود و 
تن آن دو آدمهای 
عمویی داشتم که شطرنج بازی می کرد وبهاخترشناسی 
خیلی علاقه داشت اما اوهم یک معدنچی بود و هیچگاه 
شانس دانشگاه رفتن پیدا نکرد.در دوران کودکی درباره 
اکتشافات زیاد مطالعه کردم. زمان جنگ بود و جایی 
نمی توانستیم برویم. 

من تنها سرزمینهای مسطح اطراف خودم را می 
می کردم و فکر می کردم نوک برفهای کیومولوس جایی 
است که برروی قله کوهها برف می نشیند» آما امیذوارم 


که آن اشتباهات را دیگر تکرار نکنم. 


قوك کودگه از وحم 


تقاضاهای بسیاری از سوی زنان در 
این ژز مه مطرح ار 


جراحی رحم 

زنان زیادی هستند که در سن 
بارداری از تخمدان های کاملا 
سالمی بر خوردارند اما رحم ندارند. 


چهار شنبه۱۸ تیر۱۳۸۲- شمار ۲۲۸۱۵۵ ۱ 


کر انوا 


0فاطما محمودی تبار 


کار شناس ر وانشناسی و آمو زش کودکان استثنايي 


کاربرد هنر درمانی 

فاطما محمودی تبار - کارشناس روانشناسی و آموزش کود کان استثانی 

هنر درمانی و و 
کارهای هنری, علاوه بر این که روح را تازه تر می کند و آرامش خبال 
به وجود می اورد» می تواند دا بهبود روحیه شخص و بالا بردن 
خوداگاهی او نیز موثر باشد. تحقبقات نشان می دهد کاربردهای 
فیزیولوژیکی از قبیل: سرعت ضربان قلبء فشار خون و تنفس» زمانی 
ی ی ای ی 
ین چشم و دستها افرایش یافته ورامهای عصبی از مغز تا دستهاتحریک 
شوند. هنر درمانی به دلیل این که از زبان دیگری به جای کلمات استفاده 
می کند» اغلب در مداوای بیماران روانی یا جسمی کاربرد دارد. از قبیل 
مشکلات در صحبت کردن درباره ترسها و امیدهاء عصبانیت و دیگر 
احساسات قوی که فرد با آنها مواجه است. خلق هنر به افراد کمک 
می کند تا با افکار و احساساتی که اغلب از ذهن ناخودآگاه مخفی شده‌اند. 
ارتباط برقرار کند. 

انتظار از هنر درمانگر: 

معمول است که یک هنر درمانگر» با یک پزشک مراقبتهای اولیه و 
یا به عنوان عضوی از گروه پزشکی در بیمارستان کار می کند ؛با این حال. 
جلسات هنر درمانی می تواند تک تک در گروههای کوچک نیز برگزار 
شود. .لازم به یادآوری است که جلسات درمانی بزرگسالان معمولا از 
یک تا دو ساعت به طول می انجامد. هرجند جلسات با کودکان و 
سالخوردگان ممکن است کوتاهتر باشد. فضای مطلوبت رای هدر 
درمانگر» می تواند برای کیفیت ارائه توصیه های تکنیکی نقش موّثری 
فا کد. زمینه آرامش بخش موسیقی یز غلب به جو اضافه می شود 
ر و "۳ و رورش ات 
قبل از آغاز شیوه درمان» هنر درمانگر ممکن است از فرد بخواهد علت 
مراجعه را توضیح داده و اهداف خود رابیان کند. سپس» جلسات می توانند 
متناسب با انتظارات افر اد و ساز هایست ال تعییر داده شودد. 

هنر درمانی و مزایای بهداشتی 

طبق گفته هنر درمانگران خلق هنر» مزایای باطنی دارد که کاهش 
فشار روانی نیز از مزایای مهم ان است. زیرا سر کوب احساسات قوی 
می تواند باعث فشارروانی شده و این ن استرس, درد و نشانه های بیماریهای 
مختلف را تشدید می کند. به همین دلیل» » هنر درمانی به افراد کمک می کند 
تا به ذهن ناخوداگاه خود دست يافته و احساسات سر کوب شده رارها 
کنند. هنر درمانی همچنین به عنوان درمان برای مشکلات رفتاری نیز 
استفاده شده است و اغلب به عنوان مداوای جنبی روان درمانی به کار 
برده می شود. به طور مثال. برای افرادی که به جیزی اعتیاد دارند مفید 
است. این روش حتی در مورد بیمارانی که دجار اغما شده اند و یا براثر 
ا ا ا ا 
رامی گذرانند» می تواند موثر باشد. همچنین اين ¿ درمان می تواند به افرادی 
که بیماریهای جدی یا وخیم دارند آگاهی قابل تو جھی از افکار و 
احساساتشان ارائه دهد. 


نحوه برگزیدن پزشک هنر درمانگر: 

هنر درمانگران به دو صورت مستقل يا به عنوان عضوی از گروههای 
درا هی ان و اس کا ای ررر ر 
روانشناس و مشاور توانبخشی است. هنر درمانگر بهتر است یک هنرمند 
تعلیم دیده با مدرک هنر درمانی باشد. 


این گروه یا از ابتدا بدون رحم متولد 
شده اند پا رحم انها در نتیجه ابتلا 
به سرطان يا سایر شرایط اضطراری 
از بدن حارج شده است. 

تا همین اواخر این افراد هیچ 
امیدی به حمل بچه در شکم خود 
ری ا 
بچه دار ان به اال که و 
پرورش ان در رحم زن دیگری 
محدود می شد که این شیوه در 

اسان 
ی ان 
سعودی صو رت گر فته بو د. 

ا 
پزشکان مجبور شدند عضو بیوندی 
را کمتر از صد روز پس از عمل به 
بیمار خارج کنند 


در آن مورد هیچ تلاشی برای 
بارداری صورت نگرفت. 

مانع > ان ات که 
عمل های عمده جراحی مربوط 
به ناحیه شکم با خطر مرگ یا 
سرا ای ان ات 

کل یر یس این 
پیوند بریتانیا به بی‌بی.سی گفت 
داروهای 
که پس از پیوند تجویز می شود نیز 

وی کت انجام 


وی 
پیوندی که فایده مستقیمی برای 
سلامت فرد ندارد. به مباحثات 
تازه دامن خواهد زد. البته جنین 
عملی ممکن است برای بهبود 
کیفیت زندگی فرد فواید روانی به 
همراه داشته باشد. 


0 خبرگزاری فارس: «فرشتگان چارلی: کنترل 


کامل» در صدر ۲ فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در 
Ce e‏ 


به sلار‏ ات 


د قیقه 

کمدی اکشن و ماجرایی 

فروش آخر هفته: ۳۷۶۳۴۲۲۱ 

فروش کلی: ۳۱۷/۶۳۴۲۲۱ 

کارگردان: جوزف مک گینتی 

نویسندگان: جان اگوست. کورماک ویبرلی و 
ماریان ویبرلی 

بازیگران: کامرون دیاز» دروباریمور» لوسی لیو» 
برن ماک و کرسپین گلاور 

توزیع کنند ه: کلمبا پیکجرز 

این فیلم قسمت دوم فیلم عظیم و کمدی اکشن 
فرشتگان چارلی است که توسط کلمبیا پیکچرز به نمایش 
عمومی درآمد. این دو فیلم بر مبنای یک سریال تلویزیونی 
محبوب ساخته شده است. این سریال بار دیگر سه ستاره 
سینماء کامرون دیار» دروباریمور و لوسی لیورا وو 
جمع کرد تا قهرمانان ضد جنایت و خستکی ناپذیر قصه 
دیگری باشند. در ماجرای جدید فرشتگان, بار دیگر این 
مثلث جذاب. تخصص خود را در هنرهای جاسوسی و 
نظامی اثبات می کند. 


۸ دقیقه» اکن ماجرایی؛ درام و عملی تخیلی 

فروش آخر هفته: : ۱۸/۸۴۷/۶۲۰ 

فروش کلی: ۱۰۰۵۹۳۳۰۰ 

کار گردان: آنگ لی 

نویسندگان: : دیوید هایتر» حیمزاسکاموس. مایکل 
فرانس» جان تورمنِ و مایکل تولکین 

تهیه کنندگان: آوی آراده گیل آن هارد» لوی فرانکو 
و لاس هی ار 

بازیگران: اریک باناء جنیفر کانلی» نیک نولتی» سام 
الیوت و جاش لو کاس 

توزیع ی :یونیورسال پیکچرز 
«هالک e‏ بروس 
بانر (اریک بانا) باعث می شود او به یک موجود بسیار 
قدرتمند و وحشی با پوستی سبز تبدیل شود (هرگاه که 
کنترل احساساتش داز دست می دهد) جینفر کانلی نقش 


۱ د فیفه 

فروش آخر هفته: ۱۳۹۶۸۱۹۶ 

فروش کلی: ۲۵۳۹۹۱۶۷۷ 

کمدی. خانوادگی و انیمیشن 

کارگردان: اندرواستنتن 

نویسندگان: اند رواست 
رینولدز 


ستنتن» باب پیترسون و دیوید 


تهیه کننده: گراهام والترز ۱ 

بازیگران: الکساندراگولد. اریکابک: آلبرت 
بروکس. الن دی جنرس و جفری راش 

توزج کننده: والت دیزنی» پیکار. 

برلل کان وان اسکار و غالفان داستعان اساب ا ی 
زندگی حشره و شرکت هیولاهاء یک جهان جدید را با 
ماجراهای زیرآب خلق کرده‌اند. فیلم سفرهای کمیک 
و جذاب دوماهی .مارلین و پسرش نمو .را دنبال می کنند 
که وقتی نمو از خانه دور می شود و در یک محفظه گیر 
می افتد. ڈو یک دفتر فاا کي در بندر سید بی 
نگهداری می شود. مارلین با همراهی یک ماهی دوست 
اما فراموشکار برای نجات پسرش راهی سفر می شود 
در حالی که خود نمو هم برای نجات خود نقشه می کشد. 


۸ دقيقه 

فروش آخر هفته: ۱۰۰۶۱۸۵۸ 

فروش کلی: ۱۰۰۶۱۸۵۸ 

علمی -تخیلی. تریلو 

کارگردان: دنی بویل 

نو پسنده: آلکس گارلند 

تهیه کننده: اندرومک دونالد 

بازیگران: سیلین مورفی؛ نااومی هریس مگان برنن 
کریستوفر اسکلتن و برندان گلسین 

توزیع کننده: ف وکس 

ویروسی که مبتلایانش رادر معرض خطر مرگ قرار 
می دهد از ر یک مرکز تحقیقات بریتانیا خارج شده است. 
این ویروس توسط انسان و حیوان حمل و به سرعت 
در کره زمین پخش می شود. ۲۸ روز بعد گروه کوچکی 
از نجات یافتگان در لندن تلاش مي کنند خود را از 
معرض اثر ویروس محافظت کنند. آنها هم زمان که 
می خواهند از فرارسیدن آخر الزمان جلوگیری کنند. پی 
می برند که مرگبارترین دشمن آن‌ها ویروس نیست. 
بلکه ساير نجات یافتگان أا 


۰ د قیفه 
فروش آخر هفته: ۶۱۹۰۰۸۵ 
فروش کلی: ۲۲۱۳۲۹۷۵۹ 


کارگردان: جان سینگلتون 

هچ کننده: نیل مورتیز 

ذو پسند کان: مایکل برانت و درک هاس 

بازیگران: پل واکر ترزگیبسون. اوامندز و کول 
هاورز 

توزیع کننده: یونیورسال پیکچرز 

یا ان هی ار 
سابقش رومان پیرس» قصد دارند محموله‌ای از پول 
(کثیف» را برای یک دلال صادرات و واردات مشکوک 
برای کارتر ورون, جا به جا کنند. اما در واقع آن‌ها برای 
مامور مخفی به نام مونیکا کلمنته کار می کنند تا ورون 
رابه دام بیندازند. 


۴ د فیفه 

فروش آخر هفته: ۶۱۹۰۰۸۵ 

فروش کلی: ۲۲۱۳۲۹۷۵۹ 

کمدی 

کارگردان: تام شدیاک 

نونس ان اسو کوزان: مارگ اوکافنی و 

تهیه کنندگان: تام شیداک» جیم کری» جیمز بروبیکر و.. 

بازیگران: جیم کری» جنیفرآنیستون؛ مورگان 
فریمن: لین والتر نورادان 

جیم کری نقش بروس نولان را بازی می کند. او 

یک گزارشگر تلویزیون با علایق ی انت که در 
نیویورک کار می کند» اما تقریباً با همه قطع رابطه کرده 
ست 

علی رغم محبوبیت و عشقش به نامزدش» گریس» 
در پایان یک روز بد» بروس با خشونت عليه خدامی شود 
و لآ هو ات دوا ا ودر قالی ن ر 
می کند و به بروس نیروهای ماوراءطبیعی می بخشد. در 
اولین قدم شغل بزرگی به بروس محول می شود تا او 
ببیند قادر است ان را انجام دهد يا نه. 


۳۳ 

فروش آخر هفته: ۵۳۶۲۹۰۲ 

فروش کلی: ۷۶۷۵۸۰۱۱ 

کارگردان: اف گری گری 

نویسندگان: دوناپاورز وین پاورز تروی کندی و 
مارتین 

تهیه کننده: دونالد دی لاین 

بازیگران: مارک والبرگ. ادوارد نورتن» حارلز ترون 
و کریستین کابوت 

توزیع کننده: پارامونت پیکچرز. 


چهارشنبه۱۸ تیر ۱۳۸۲ - شمار ه ۲۲۸۱۵ ۱ 


گروهی از دزدان به رهبری چالی کروکر» یک 
سو حت خارق العاده را به وسیله دس کار در 
چراغ های ترافیک شهر لوس انجلس طرح ریزی 

آنها این گونه می توانند مستقیما و بدون هیچ مانعی 
با یک اتومبیل پراز طلا از وسط شهر عبور کنند. در حالی 
CE‏ ری »انها به سرعت خیابان 
تا زو و با 9 
تعغیب دزدان هستند. 


کمدی. خانوادگی و انیمیشن 

فروش آخر هفته: ۵۶۳۹۲۳۹ 

فروش کلی: ۷۶۷۵۸۰۱۱ 

کارگردانان: نورتون ویرجین جان انگ و کیت بوتیلر 

نویسنده: کیت بو تیلر 

تهیه کنندگان: آرلن کلاسکی و گابور ساپو 

بازیگران: بروس ویلیس. جودی کارلیزل» کریستین 
کاواناء لیسی جابرت و ملانی جارفوت 

توزیع کننده: پارامونت 

هنگام تعطیلات روگرات ها و والدینشان در یک 

په تا گر می افتت: تامی کار هي دانت تھا یک 

E CCE 
اما نایجل در اثر ضربه ای که به سرش وارده شده شبیه‎ 
یک بچه سه ساله شده است. خو شبختانه بجه هاالیزا را‎ 
کنار خودشان دارند که قادر است با حیوانات صحبت‎ 
کند. حتی با اسپایک! آیا روگرات ها به خانه هایشان‎ 
بازمی گردند؟ ایا اسپایک به طرز عجیبی شبیه به بروس‎ 


و بل ان 


اکشن, ماجرایی و کمدی 
فروش آخر هفته: ۳۰۶۱۵۵۰ 
فروش کلی: ۲۷۳۱۵۳۴۷ 
کارگردان: ران شلتون 
ذو سند گان : ران شلتون و رابرت سو زا 
تهیه کنندگان: لوپیت و ران شلتون 
بازیگران: هریسون فورد» چاش هارتنست» کیت 
د یو ید » لو لیتا رت و بروس گ رین وود 
تزع کننده: کلمبیا پیکچرز ۱ 

و کارآگاه بخش جنایی پلیس لوس آنجلس 
جوگاویلیان (که بیشتر شبیه به ماموران اداه املاک 
است) و کالون (مامور جوانی که می خواهد بازیگر شود) 
درباره قتل گروهی از خوانندگان رپ تحقیق می کنند 
کا تال د س سارک رفس مکی وت راا 
انجام دة استا: او همچنین مظنون به قتل هنرمندان 
رش فر کا با هس اها ی 
فراردادهای خود سرپیچی کنند. رهبر آمنیتی منیتی سارتین و 


درام و رومانس 
فروش آخر هفته: ۲۶۲۲۳۸۳ 


فروش کلی: ۱۱۵۳۹۹۴۷ 
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کارگردان: راب راینز 

نو یسند گان: حرمی لون و آدام شین من 

تهیه کنندگان: تاوبلاک» الن گریسمن و جرمی لون 

بازیگران: لوک ویلسون کیت هادسن. جوردن 
لاند» سوفی مارسو و دیوید پی مر 

توزیع کننده: برادران وارثر 

یک نویسنده که دجار مشکل مالی است خود رابه 
موقعیت مخاطره امیزی می افکند. وی در ازای گرفتن 
۰هزار دلار برای نوشتن داستانی متعهد می شود در ۳۰ 
روز ان را تحویل دهد. در غير این صورت ناشر از ان 
پس صاحب تمام اثار او تا پایان عمر خواهد شد. این 
نویسنده یک تندنویس را استخدام می کند تا به او برای 
نوشتن سریع تر کتاب کمک کند. اما در عین حال الهام 


۳ 
* 


۸ دقيقه 

علمی . تخیلی و تریلو 

فروش آخر هفته: ۲۵۷۵۴۲۷ 

فروش کلی: ۲۶۸۹۷۹۷۹۳ 

نویسنده و کارگردان: اندی ولری واچوفسکی 

تهیه کننده: جوئل سیلور _ 

بازیگران: کیانو ریوز» کری ان ماس» لارنس فیشبرن 
و هوگو ویوینگ 

توزیع کننده: برادران وارنر 

نئو» مورفیس, ترینتی و بقیه گروه به مبارزه عليه 
ماشین ها که ساسا را درهاتر یکس به بد کشیده 
ا ادام می :وه الا تشر انسان:ها سیا شنم اند و 
می خواهند بیرون از ماتریکس و در دنیای واقعی زندگی 
کنند. همچنان که تعداد انها افزایش می‌یابد. نبرد به شهر 
آخرین شهر دنیای حقیقی و مر کز مقاومت انسان 
کشیده می شود. 


«قانونا بلوند» 


لو ۱۳۱ 
ا 


فیلمی کمدی با گرایشهای سیاسی 

٥‏ «چارلز هرمن»» کارگردان فیلم «قانونا بلوند: قرمزء 
سفید» بلوند» اعتقاد دارد که اثر جدید وی بر خلاف ظاهر 
کمدی اش دارای کنایه های سیاسی است. 

به گزارش خبرگزاری مهر از سایتهای سینمایی» این 
فیلم کمدی داستان زنی را روایت می کند که وارد دنیای 
سیاست می شود. 

کارگردان این اثر چندی پیش از مخاطبان خود 
خواست با نگاهی سیاسی به تماشای فیلم بنشینند. او 
براز امیدواری کرد» ساختار کمدی فیلم باعث نشود؛ 
گرایشات سیاسی اش پنهان بماند. 

هرمن در این مورد می گوید: به عقیده من این فیلم 
یک اثر خرابکارانه و گول زننده است. با این وجود گهگاه 
احساس می کتم ساخت کمدی آن باعث می شود که 
دیگران کنایه های سیاسی اش رادرک نکنند. زمانی که 
فلمنامه را مطالعه می کردم» احساس کردم که در این ۳ 
هوشمندی سیاسی به کار رفته است. در این فیلم ما شیوه های 
سیاستمدار شدن رامورد بررسی قرار می دهیم. ارائه فیلم 
در یک قالب کمدی» درست مانند این است که شما 
داروی تلختان را همراه با یک قاشق شکر میل کنید. 


۰ یک فبل مکاملا زنانه 


Charlie's Angels: Full Throttle نام فیلم:‎ 

کارگردان: مک جی 

بازیگران: دروباریمور . کامرون دیاز .لوسی لیو . 
دمی مور .برنی مک 

محصول‌سال ۲۰۰۳کمپانی سونی پیکچرز 

اطلاعاتی طبقه بندی شده از «اداره برنامه محافظت 
از شاهدان» دزدیده می شود. در اين برنامه ها هویت جدید 
شاهدان جنایت دیده می شود» که عده‌ای براساس این 
اطلاعات دست به کشتن یک به یک انها می زنند. 

سه کارا گاه زبردست موسوم به «فرشتگان چارلی» 
برای کشف باند جنایتکاران پا به میدان می گذارند. 

گروه «فرشتگان جارلی» را سه دختر با نام های 
«اتالی کو ک» (کامرون دیاز» «دیلن سندرز» (درو باریمور) 
و «الکس ماندی» (لوسی لیو) تشکیل می دهند. 

ه رکدام از اعضای گروه «فرشتگان چارلی» برای 
دستگیر کردن افراد تحت تعقیبشان» مهارت و شگرد 
خاص خودشان را به کار می برند. 

«فرشتگان جارلی» در تغییر قیافه» استفاده از لباس 
مبدل» جاسوسی و ورزش های رزمی تبحر و مهارت 
خاصی دارند. 

مظنون اصلی این جنایات» یکی از اعضای سابق و 
اخراجی «فرشتگان جارلی» (دمی مور) است. 

(فرشتگان چارلی» عملیات خطرناک و دلهره آور 
خود را اغاز می کنند. همه جیز بخوبی پیش می رود تا 
این که راز گذشته و پيشینه نه چندان روشن «دیلن» برملا 
TE‏ و 0 این راز جان دو همکار دیگر «دیلن» 
یعنی «ناتالی» و «الکس» را به خطر می اندازد. 

فیلم فرشتگان چارلی: زدن به سیم آخر رده اول 
جدول فروش سینماهای امریکا را در هفته اول نمایش 
خود به دست اورد. 

این فیلم قسمت دوم فیلم پرفروش فرشتکان چارلی 
است» که تقریبا با همان گروه بازیگران و تهیه کندگان 
ساخته شده است. 

فرشتگان چارلی برگرفته شده از سریالی تلویزیونی 
با همین نام است که در سال‌های ۱۹۷۰ ساخته شده 


اسه 


بازیگران ` 

کامرون دیاز: در سال تا 
۲ در سن ديه گو در ا 
کالیفرنیا به دنیا امد. در ۱۶ 
سے رف که 
حرفه‌اش رابه عنوان مدل 
لباس ادامه دهد» دبیرستان 
راترک می کند. 

سال ها از طرف 
«آژانس الیت» به عنوان مدل 
به کشورهای مختلف دنیا 


سفر می کند. مدتی نیز در گهی های بازرگانی ازجمله 
کوکاکولا و نوها بازی می کند. 

E‏ ی هک هد کار 
(جیم کری» بازی کر د. کاملا ناشناخته بود. او در تعدادی 
فیلم مشهور مانند: عروسی بهترین دوستم» ترس و نفرت 
در لاس وگاس, جان مالکوویچ بودن و دار و دسته‌های 


نیویورکی بازی کرده است. 


_ 0 فیلم اکشن «ترمیناتور ۳» به پرفروش ترین فیلم در 
امریکای شمالی تبدیل شد. 


چهارشنبه۱۸ تیر ۱۳۸۲ - شمار ه ۲۲۸۱۵ ۸ 


۳ 


دروباریمور: در سال ۱۹۷۵ در لس آنجلس به دنیا 
آمد. پدر و مادر و تمام خانواده پدری اش از بازیگران 
مطرح سینماء تثاتر و تلویزیون بودند. به همین دلیل برای 
حضور در سینما و تلویزیون با مشکلی روبرو نشد. 

زمانی که دو سال داشت برای اولین بار در مقابل 
دوربین تلویزیون قرار گرفت. 

این فیلم عشق ناگهانی نام داشت. ولی اولین فل 
مهمی که در ان بازی کرد نی.تی. (۱۹۸۲)ساخته «استیون 
یلیر ک) دود 

باریمور با بازی در این فیلم در ٩‏ سالگی به یک 
شروع به نوشیدن مشروبات الکلی کرد و پس از مدتی 
به مواد مخدر نیز اعتیاد شدیدی پیدا کرد. به همین علت 
مدتی در هیچ فیلم مطرحی بازی نکرد. 

پس از ترک اعتیاد در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ دوباره 
تبدیل به یک ستاره شد. فیلم های مهم او در این دوره 
دوستت‌دارم‌واعترافات‌یک‌ذهن خطرناک. 


به گزارش به نقل از خبرگزاری رویتر» این فیلم از روز 
حمعه تا یکشنه. ۸ میلیون دلار فروش داشته و از روز 


۲ تیر که برای اولین بار به روی پرده رفت در مجموع 


فیلم «ترمیناتور ۳» رکورد حدیدی را برای 
«ارنولد شوارتزینگر» ثبت کرد. 

این در حالی است که فروش روز اول 

فیلم «بتمن و رابین» در سال ۸1۹۹۷ ۴۲/۸ 

یلیون دلار و فروش روز اول فیلم 

«تر مینا تور ۲» ۳۱/۷ میلیون بوده است. 
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لندن . خبرگزاری جمهوری 
E‏ 
و نگار و مورخ 


چنی» مغز متفکر و عامل ا در 
س حاکمه امریکا اج 
با عنوان (ایستادن در سایه E‏ در 
تازه ترین شماره هفته‌نامه «ساندی 
تأیمز) » چاپ لندن نو شت: دیک چنی 
پرنفوذترین چهره در یکی از 
ا 
رای a‏ 
«دولت بوش خواهان گسترش 
قدرت بی رقیب امریکا در جهان 
راه ارژناین کردو نوشت: ی دز 


جمهوری اسلامی: 

(کوفی انان» دبیر کل سازمان 
مللء در پیامی به اجلاس دو سالانه 
«اجرای برنامه اقدام به منظور 
جلو گیری» مبارزه و ريشه کنی 
تجارت سلاحهای کوچک و سبک» 
تا کید کد سلاحهای تک و 
کوچک ساعتی ۶۰نفر را در جهان و 
سالانه نیم میلیون نفر را می کشد. 
به این اجلاس گڊ گفت: ۹۰ درصد از 
قربانیان را زنان و کودکان تشکیل 
می دهند و همانگونه که من قبلا 
جهانی» هستند 

ا همست 
تلاشهای منطقه‌ای برای مبارزه با 
این سلاحها.ء افزود: در تمامی این 
ابتکارهاء حامعه مدبی و بوپژه 
E EL‏ 
ا 

وی همچنین در کمکها ی 
سازمان ملل برای جلو گیری» مبارزه 
و ريشه کنی تجارت غیر قانونی 
تمامی جنبه های SS‏ 

رم به يادآوری ات از از ۳۹ 
جنگ مهم که در دهه ا 
داده است. در ۴۷ جنگ از سلاحهای 
مک استفاده شده و تجارت عير 


ل کن ی ارت 
آمریکابه خارج انیت در داخحل 
می خواهد نقش دولت مرکزی رادر 
حکومت های فدرالی کاهش دهد. 

روزنامه نگار انگلیسی با توصیه 
اینکه «هنگامی که درباره ادم های 
دولت بوش فکر می کنید» بر روی 
چجنی متمرکز شوید» می نویسد: او 
قلب» روح و مغز این نمایش است. 

ویک آمرکای ارام اسیک 
شریک خاموش و مشاور که در 
دوران دولت «(فورد» اسم رمز 
امنیتی اش «صندلی عقب» بود. 
اوا و ورا ا فاد امین کا 
این بدان معنا نیست که بوش یک 
بوش اندیشه‌های قوی دارد» بلکه 


برای یک راننده سخت است که در 
یک زمان هم رانندگی کند و هم 
به دفتر رییس جمهور احضار 
می شوند یک چیز را به یاد دارند و 
آن حضور دائمی یک فرد ساکت 
ا لبخند او به نظر دوستانه 
می آید. سکوت او تمرکز را بر هم 
می زند و حتی برخی نیز نگاه او را 
تهدیدآمیز می دانند. 
و 
همیشه در کنار جرج بوش است» 
وکیل حوزه انتخابیه بوش است. 
بوش هر روز با او صحبت می کند. 
او دايرة المعارف رئیس جمهور 


«تاناباتا»؛ نمادی از معدت 


توکیو . خبرگزاری جمهوری 
اسلامی :«تاناباتا» جشنی است که 
ژاپنی ها هر ساله در ژوئیه به عنوان 
نمادی از محبت و نزدیکی دل‌ها به 
یکدیگر بر پا می کنند. 

این جشن از افسانه ای ریشه 
کرو می گوید: دو ستاره 
«گاوجران» (التایر) و «بافنده» (وگا)» 
که کهکشان راه شیری آنها را از 
یکدیگر جدا کرده است. تنها یک بار 
در سال ی ی 
اجازه ملاقات با یکدیگر را پیدا 
کد کید فان بای رالات داش 
در اين روز ارزوهای خود را روی 
نوارهای باریکی که رنگ های 
گوناگون دارد می نویسند و نها را به 
شاخه‌های درخت «بامبو» که حلوی 
ورودی خانه هایشان گذاشته اند 
است که ريشه در چين داشته و در 
زمان حکومت فئودال ها به ژاپن 


اھت واشت 


با فرهنگ محلی ژاپنی شکلی تازه 
و تاز ةرود کر فت و کر 
امپراتوری ژاپن نیز معمول شد. 

در (تو کیو ») > پایتخت ژاین» 
بیشتر مردم شاخه‌های بامبو را تنها 
با نوارهای باریک رنگارنگ که در 
ر دنله رها اتها است 
هی رابگر بعضی دبستان هاء 
دانش آموزان آرزوهای خود را به 
شاخه‌های بزرگ بامبو می آویزند و 
بعضی نیز لباس هایی بر تن می کنند 
کت ی aA A‏ 
نقاشی شده است. 

برحی شهرهای ژاپن به خاطر 
ساسا نو 
هو اما و ا وال و کش و 
شهرت دارند. 

فروشگاهها در این شهرها 
تزئینات چشمگیر و زیبایی بر پا 
من کنیل کک نه س ,رای آ نها 
در بر دارد اما اا حال e‏ 
برای پیشی گرفتن بر فروشگاه رقیب 
می کوشد تا جایی که می تواند 


کاهش نرخ مرگ و میرکودکان در امارات 


دبی . خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: 
امارهای رسمی نشان می دهد که 
نرخ مرگ ومیر کودکان در امارات درسه 
دهه گذشته کمتر از دیگر کشورهای 
عربی بوده است. 
براساس گزارش صندوق توسعه 
اجتماعی اقتصادی عرب که نتایج ان 
در ابوظبی منتشر شد» نرخ مرگ ومیر 


ES 


بقبه از صفحه اول 


ورود نیروهای تحت رهبری فرانسه» هم چنین پیامی به قدرت های 
بزرگ منطقه ای» او گاندا و روآندا است که به مداخله شان پایان دهند. 
همان هایی که دامدار هستند و کشاورزان لندو بیش از یک سده است بر سر 
مالکیت زمین درگیری های پراکنده داشته‌اند. آن‌ها به طور سنتی با ساطور 
ان و ای رگا کب هر راما E‏ 
منابع غنی کنگو هستند» دریافت کرده اند. و سلاح‌های حدید شمار تلفات 
E‏ افزایش داده است. 


ممکن است خیلی دی آمده باشد. 


TT‏ هو اما غار ا مات .من حدس می زنم شبه 
E O‏ 
دهند. و ما تنها می توانیم حدس بزنیم چه کشتارهایی دارد صورت می گیرد.» 
در باغ مجاور خانه وی عده‌ای کودک پابرهنه با استفاده از ترکه به عنوان 
cS‏ اس «تنها بازی‌ ای که آن‌ها هنوز 
کت و سح انیت در گذشته آن‌ها عادت داشتند خودروها و 
هواییماهای کوجک بسازند. اکنون تنها سلاح است که می سازند.» 


ین تایم ۴ژوئن ۳۳ 
مترجم فریدون دولتشاهی 


کوکان زیر پنج سال در امارات در هر 
هزار نفر ٩‏ کودک بود که رقم مشابه در 
سال ۱۹۷۰ میلادی»۸۲ درهزار بود. 

ey 
میلادی,به ترتیب با ۲۱۳ تقر‎ ۰ 
۷انفر و ۱۲۸ نفر در هزار نفر بالا ترین‎ 
نرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال را‎ 
در کشورهای عربی داشتند.‎ 

e 
بدو تولد نیز در سال مد کور به هشت نفر‎ 
در هزار نفر رسید در حالی که این رقم‎ 
در هزار نفر بود.‎ ۸٩ ۱۹۷۰ در سال‎ 

ی نس ۱۳ 
میلادی پس ازامارات دومین جایگاه را 
درزمینه کاهش مرگ و مير کودکان در 
بدو تولد درمیان کشورهای عرب به 
خود اختصاص داد. 

نرخ مرگ ومیر کودکان در بدو تولد 
در سال مذ کور» ۱۲۰ در هزارء در جیبوتی 
٩‏ نفر. در عراق ۱۰۱نفر و در موریتانی 
افر در هزار نفر بود. 

این گزارش نشان می دهد نرخ 
مرگ ومیر مادران نیز در امارات در 
کف سرد ان ورای عربی 
قرار گرفت. _ 

یاس اس تشر 
طول دهه ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ میلادی نرخ 
مرگ ومیر مادران سالانه سه نفر در صد 
هزار نفر بود که این رقم در سودان و 
موریتانی بالغ بر ۵۰۰ نفر بوده است. 


نلفنی که « ماک دو نا لد 
مسکو را فلج کرد 


تهران . واحد مرکزی خبر: 

خبر گزاری ایتارتاس گزارش 
داد: رستوران «مک دونالد» در مرکز 
بمب گذاری, تخلیه شد.به گزارش 
خبر گزاری فرانسه از مسکو» پلیس 
مسکو پیام تلفنی دهد یل | میزی 
دریافت کرد.ایتارناس ا 
امیولا نس ھا و ماشین های 
آتش نشانی بلافاصله به این 
رستوران در میدان پوشکین در مرکز 
مسکو اعزام شدند و یس از 
بررسی های دقیق به نادرست بودن 
تماس تلفنی تهدیدامیز دو روز پس 
برگزاری کنسرت موسیقی در مسکو 
صورت گرفت ٠ E‏ حمله ان 
از حمله عاملان حمله کشته شدند. 


انگلیس دیدن‌می کنند 


لندن . خبرگزاری جمهوری 
اسلا می :بر اساس جد ید تر ین 
کزارش ادارة,علی. اهار انکلیتن؛ 
تعداد بازدید کنند گان خارجی این 
کشور 0 ماهه منتهی به دهم 
اردیبهشت ماه گذشته در مقایسه با 
اف ل ا ترس که 
روز دوشنه ور الندن منتشر شد. 
نشان می دهد که در سه ماه منتهی 
به پایان ماه مه سال جاری میلادی 
مجموع جهانگردان ورودی به 
انگلیشس ۶میلیون نفر بود در حالی 
که درسه ماه قبل ازآن, این تعداد ۶/۴ 
میلیون تفر دو د ه است.میزان 
هزینه کرد مسافران خارجی در 
اد تور دراین مدت ۷ میلیارد پوند 
بود که در مقایسه باسه ماهه قبل از 
ان ۱۴ درصد کاهش دارد. کاهش 
سفر گردشگران به انگلیس درحالی 
استیت: که دفر کر دش‌حران Le‏ 
به خارج از این کشور دراین مدت 
بدون تغییر بوده است اداره ملی آمار 
اس 6 تعداد باز دید کنند گان 
بریتانیایی از کشورهای دیگر در سه 
ماهه منتهی به دهم اردیبهشت 
امسال را ۱۵/۲ میلیون نفر اعلام کرده 
مقایسه با سه ماهه قبل از ان» پنج 
درصد کاهش يافته و به ۶/۹ میلیارد 
پوند افزون سو ست ۲ 


افبار رفرانس پرس) - 
روی تلفن های 
همرآه 


تهران . واحد مرکزی خبر: 
خبرگزاری فرانسه با امضای 
قرادادی با شرکت پورتال ناهارنت 
که تیاه ان دی رورت ست 
موافقت کرد که اخبار خود را به 
زبانهای عربی, انگلیسی و فرانسه بر 
روی تلفن‌های همراه شانزده کشور 
خاورمیانه و خاور نزدیک ارسال 
کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از نیکوزیا این خبرگزاری بر اساس 
اشتراک E‏ اخبار خود 
رابامتن «اس.ام.اس» با حداکثر ۱۶۰ 
موضوع به انگلیسی و فرانسه و ۶۵ 
موضوع به عربی برای مشترکین 
ات اه دا ا 
پاییز با پخش صداء عکس و تصویر 
ویدیویی همراه خواهد شد. 
ناهارنت از شرکتهای وابسته به 


گر وه مطبوعاتی النهار 1 
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همه جیز در رصندلی عقب) خلاصه می شود! ۱ 


جهان دریک نگاه 


نویسنده:نورالدین مصالحه» ترجمه: مرکز مطالعات فلسطین ے 


قبل از ان تاریخ» یعنی بعدازظهر روز اول اوریل» 
نزدیک ریشون لتسیون در منطقه اللد» صهیونیست ها 
وارد یک باغ مرکبات شدند. دراد ین باغ که متعلق به یک 
بهودی بود» یازده عرب کار می کردند» که همۀ انان مورد 
اصابت گلوله قرارگرفتند. یکی از کارگران که فرار کرده 
بود» به پلیس خبر داد. هنگامی که پلیس خود را به محل 
رساند» با ده جسد روبرو شد که همگی دراثر اصابت 
گلوله به سرشان کشته شده بودند. در هیجده آوریل» 
ساکنانالکابری در الجلیل غربی به پلیس بریتانیا خر 
دادند که بهودی‌ها عده‌ای از عرب ها را از یک زره پوش 
بیرون انداختند و انان را کشتند. وقتی پلیس به محل 
حادثه رفت با چندین جسد و عده‌ای مجروح روبرو 
شد. قربانیان طوری کشته شده بودند که شناسایی 
نمی شدند. تحقیقات بعدی نشان داد که قربانیان» 
کار گران رخا دای کر ردک 

پژوهش های تازه دربارة مهاجرت فلسطینیان 
نشانگر ان است که بیشتر فجایع و کشتارهایی که به 
دست پیروهای داخلی هاگانا و ارتش اسرائیل صورت 
گرفته است. ارزیابی های موجود دربارة منشعبین و 
ماهیت تروریستی محض انان را در دیریاسین» هتل ملک 
داوود در سال ۱۹۳۶م» جهت دیگری می بخشد. مسئولان 
صهیونیست ارزو می کردند که فلسطینی ها خانه هاء 
روستاها و شهرهایشان را ترک کنند و به گونهای 
وحشیانه در تحقق آرزو عمل کردند. علاوهبراین»فجایع 
مذکور حوادثی فردی و پراکنده نبود و شامل تجاوز به 
یک منطقۀ محدود و معین نمی شد مهمتر اينکه در سراسر 
مناطق (در الجلیل غربی و شرقی, شمالی و در اللد مركز 
فلسطین و در جنوب غربی الخلیل» و در بيت المقدس 
غربی) و نزدیک شهرهای بزرگ» این فجایع رخ ود 
روشن است ۸5 این فاحعه ها به بوعی با مهاحرت 
عرب ها و با حمله‌های ارتش اسرائیل به این مناطق. 
هماهنگ بود. به علاوه فلسطینیانی که در نيمة دوم جنگ 
هیچ گونه تمایلی به ترک شهرها و روستاهای خود 
نداشتند» در پی این فجایع متعدد که از ژوئن ۸ آغاز 
شد به طور یکپارچه» ناچار به ترک وطن خود را شدند. 

چهارم: کمیتة سوم اخراج 

در مارس ۱۹۴۸م» در پی پیروزی طرح دالت. هاگانا 
کمیته‌ای با عنوان «کمیته زمین‌های عرب های رانده‌شده» 
متشکل از کارشناسان امور عربی و افسران اطلاعاتی 
هاگانا و کارکنان صندوق ملی بهود برای خرید زمین های 
عرب های مهاجر تشکیل داد و ماءموریت تسلط و 
تصرف همه زمین های عربی رابه انان محول کرد. پیش 


REAGAN'S 


داستان جملسال مبارزدو بدروزی ن ادیو یتر که وا نسم 


1 SS 
ای و ی یی کی ون‎ 
گروه شامل یک رزمناو. دوناوشکن» یک زیردریایی‎ 
هسته‌ای و یک نفتکش بوده که در فرصت ‌های مختلف‎ 
در بنادر گوناگون در کشورهای اسیای جنوبی و افریقای‎ 
شرفی توقف هایی داشته‌اند. برای نخستین بار نیروهای‎ 
تعقیب نیروی دریایی شوروی می باشد.‎ 
ابالاات متحده امریکا به این باور و يقین رسیده بود‎ 
که توازن قدرت در دریا به آرامی شروع به تغییر کرده‎ 
بو د. . شواهد و قراین نیز حکایت از ان داشت که مسکو‎ 
در این ارتباط زورآزمایی را آغاز کرده است. هواپیماهای‎ 
جنگی شوروی نیز بیرون از پایگاههای مصر برای اجرای‎ 
حملات ساختگی و فرضی به ناوگان ششم آمریکا در‎ 


از این تاریخ و در پی شروع عملیات جنگی مستقیم. 
فایتس» رئیس دایره اسکان زمین در صندوق ملی بهود. 
در جلسات داخلی تلاش کرد تا رهبران محلی و ملی 
هاگانا را متقاعد سازد که اوضاع برای اجرای طرح اخراج 
یشاو مناسب اش طرحی که فایتس. از دهة ۹م در 
فراهم آوردن مقدمات آن سهیم بود. در ۲۰ مارس. فایتس 
در تل آویو با گالیلی رئیس هاگانا ملاقات و مسئله احراج 
و انتقال عرب ها را از مرزهای اسرائیل مطرح کرد. البته 
اجرای این طرح در بعضی جاها به صورت خودکار 
اغاز شده است. آفایتس] در این دیدار خواستار تثبیت 
خط سیاسی و تعیین کمیته‌ای برای اجرای آن شد. او 
بت که کال این درا کون داست و کفت: 
در نخستین فرصت دربارة این پيشنهاد با اعضای «كميتة 
زمین های عرب‌های رانده شده» گفتگو خواهد کرد. در 
همان شب, فایتس با اعضای کمیته که عبارت بودند از: 
عزر دانین» برادران گاد» موشه مخنس, یوٌاف تسوکرمان» 
دیدار و به انان پيشنهاد کرد که شاو در تدارک وضعی 
ی وی به 
اخراج ۲۵هزار عرب از مناطق معین که بے بیشتر آنان مناطق 
روستایی بودند, اشاره کرد. عزردانیل پیشنهاد فایتس را 
پذیرفت در حالی که برای دیگر اعضای کمیته این 
موضع روشن نبود. همان گونه که فایتس می‌نویسد؛ آنان 
پيشنهاد کردند که به منظور پرداختن به ان توضیح 
بیشتری داده شود. اما گیرند گان اصلی این تصمیم 
بن گوریون و فرماندهان هاگانا بودند. 
طبعاً بن گوریون فردی بود که ریاست ایشان را بر 

عهده داشت» در چهارم آوریل» > فایتس در فرصتی کوتاه 
در تل آویو با او دیدار کرد و رسماً دربارة مسئله مهاجرت 
وراندن عرب‌ها به بحث و گفتگو پرداخت. ده روز پس 
از آن» فایتس با عزردانین» گاد مخنس و یتسحاق گفیرتس 
که اعضای «کميتة زمین های عرب های رانده شده» و 
افسران اطلاعاتی هاگانا بودند» دیدار و بار دیگر تاکید 
کرد که خواستار سلطة محدود کمیته نیست و روشن 
شد که خط سیاسی و نظامی او در این زمینه نامحدود 
است. 

فایتس می نویسد: «اين کمیته متشکل از کسانی 
است که عرب‌هارابه شایستگی می شناسند و وظیفه 
دارند که جنگ مارا به سوی اخراج عدة بیشتری از 
عرب ها از مرزهای کشورمان هدایت کنند. اما مسئله 
پاسداری از زمین ها پس از ترک انان» مسئله ای ثانویه 
استا: سرانجام همه با پیشنهاد من ا 
[عرب ها] از بر خی جاهاء با استناد به دیدگاه‌های من 
موافقت کردند.) 

چهار روز پس از ان فایتس پيشنهاد خود رابه کميتۀ 
اخراج عرضه کرد. ب کز 0 ۱ 
مقدمات آن. معلو بو که این طرح نیز برگرفه از 
طرح‌های اخراج خر دم ۳۰ بود ِِ روستاهای‌عربی 
۸ اوریل می دویسد: 

فهرستی از روستاهای عربی تهیه کردم. که به نظر 
من تحخلية آنها راف تکامل بخشیدن به مناطق 
یهودی نشین لازم و ضروری بود. همچنین فهرستی از 
مکان هایی که بر سر زمین اختلاف وجود دارد. تهیه 
کردم که باید این مشکل با روش های نظامی حل شود. 


ادامه دارد 


استوار بح بو د. فایتس در 


حال پرواز بودند. 5 حولای ۲۰ یک حنگنده 
بمب افکن شوروی شروع به انجام مانورهایی در اطراف 


کی از هو اید اغاق کاب ام کا کن خسن اهار 


مشهود چیزی نمانده بود که هواپیماهای مذ کور به 
هواپیمای امریکایی برخورد کند. چند ماه پیشتر نیز یکی 


از کشتی های شوروی از اخطار جدی به یکی از 


کشتی های آمریکا که در اطراف جزایر تحت حاکمیت 
اتحاد جماهیر شوروی مشغول حرکت بود. خبر داده 
بود. در رویداد دیگری ذر سال بعله‌یک کشتین جک 
امریکایی به وسیله یک زیردریایی مسکو مورد حمله 
قرار گرفت. 

در این حمله کشتی غرق نشد. لیکن جراحت هایی به 
چند تن از کارکنان کشتی امریکایی وارد امد. با افزایش 
قدرت عظیم نظامی شوروی» , کرملین با واقعیت دردناکی 
روبرو شد. هنگامی که برژنف مسائل رابا همکاران خود 
به صورت محرمانه در ميان گذاشت متو جه این واقعیت 
شدند که بودجه اختصاص داده شده به بخش نظامی 
موجب وارد آوردن فشارهایی به اقتصاد آن کشور شده 


است. برنامه های حاه طلبانه ای که در دستور کار قرار 


داشتند و در حولای ۱۹۶۹ اعلام شده بود عمده 
قابلیت های فنی و علمی اتحادجماهیرشوروی را جذب 


می کرد. کمیته مرکزی معین کرد بود که نزدیک به پنجاه 
درصد از دانشمندان» مهندسان و متخصصان فنی شوروی 


در د تحفبقات نظامی آن کشور مشغول کار شوند. اگر 


ابالاات متحده آمریکا ت تصمیم می گرفت تا به نحوی با 
ومارت E‏ 


سلسله‌مقالا تی‌درباره 
حاذثه‌یاز دهم سپتامبر 
و ی یسآمدهای‌آن 


OC 


شورای مسلمانان بریتانیا 
ترجمه : فریدون دولتشاهی 


از نظر زبان شناسی مامتوجه شویم که آیه‌ها در این 
قطعه همیشه کردارها رابه یک شیوه قانونی که قویا در 
جهت اگاهی مسلمانان کشش دارد محدود سی کنند. 
دراین آیه‌ها (۲:۹۰۵)ما چهار ممنوعیت (نکنید) و شش 
محدودیت داریم: دو «تازمانی که» دو «اگر» دو «کسانی 
که به شما حمله می کنند و همچنین احتیاط کاری‌هایی 
مانند «در راه خداوند» «از فرمان خداوند آگاه باشید.»» 
«خحداوند تجاو زکاران را دوست ندارد». «خداوند 
پشتیبان کسانی است که از فرمان او آگاه هستند.» «با 
آن‌هایی است که کارهای خوب می کنند» و «خداوند 
قل او رھت کسه. اس . بايد تو جه داشت ت قران 
درباره موضوع جنگ» مانند بسیاری موضوع‌های دیگر 
برای هر اقدامی که ضرورت دارد دلایل و توجیهات 
ارایه می دهد. 

آیه :۱٩۱(‏ ۰ شروع می شود: 

«هر کجا آن‌ ها را یافتید به قتل برسانید و از جایی 
که شما را بیرون رانده‌اند بیرون برانید» زیرا گناه و شرک 
(فتنه) از کشتار بدتر است.» 

هرکجا آن‌ها را يافتید به قتل برسانید عنوان یک 
مقاله درباره «جنگ در اسلام» شده است. در این مقاله 
«ان‌ ها» که اشاره‌ای است به «ان‌هایی که به شما حمله 
می کنند.» در ايه پیشیین از متن حذف شده است. 
همینطور هر کجا ان‌ها را یافتید تحریف شده است: 
مسلمانان نگران آن بودند اگر دشمنان به آن‌ها در مکه 
(که برای آن‌ها یک پرستشگاه است) حمله کنند و آن‌ها 
تلافی کنند قانون را شکسته‌اند. بنابراین قرآن به سادگی 
به مسلمانان اجازه داد با ان دشمنان» چه در بیرون» چه 
در درون مکه بجنگند و به آن‌ها اطمینان داد ظلم و 
ستمی که کافران عليه آن‌ها مرتکب شده بودند چون 
به خداوند ایمان داشتند گناهی بزرگتر از آن است که 
لهاان ان هایی را که به ان‌ها حمله کرده بودند 
هرکجا یافتند به قتل برسانند. سرانجام باید توجه داشت 
همه قطعه (۲:۱۹۰۵) در موضوع جنگیدن علیه کسانی 
می آید که مسلمانان را از رسیدن به مسجدالحرام برای 
زیارت بازداشته بودند. این از (آیه ٩۸)و‏ (آیه ۶ 


از این قطعه روشن است. همین طور این آیه نخستین 
اجازه جنگ را در قرآن, همچنین در موضوع بازداشتن 
مسلمانان از رسیدن به مسجدالحرام برای زیارت صادر 
می کند. (۲۲:۲۵۰۴۱) 

ايه شمشیر 

ما همچنین باید درباره آیه دیگری که زیاد به آن 
اکان ا ات اما ای هر رعا و 
شده است» اظهارنظر کنیم .ایه‌ای که به ان برچسب 
«(ابه شمشیر» زده شده است: 


و دوستان وی می دانستند اتحاد جماهیرشوروی بنا به 
ملاحظاتی دیگر نمی توانست ادامه دهد. 
پراساس برآوردانجام شده رسمی توسط تحلیل گر 


امریکا به تنهایی و حتی بدون e‏ متحدین 
ناتو بخواهد می تواند به اندازه کل کشورهای عضو پیمان 
ورشو سلاح و تجهیزات نظامی تولید کند. اگر 
آمریکایی ھار کا می خواستند» می توانستند سالانه بطور 
متوسط پنجاه زیردریایی اتمی و پنجاه هزار تانک تولید 
نمایند. 

این همان مساله ای بود که ریگان در سال ۱۹۶۳ به 


أن رسیده و تشخیص داده بود. مسکو نمی توانست در 


یک مبارزه واقعی تسلیحاتی رقابت کند و لذا سوال این 
بود که کرملین چگونه باید نسبت به این موضوع 
رسیدگی می کرد؟ً 
تسلیحاتی هم به عنوان ابزاری در جهت کوشش برای 
نیل به برتری نظامی روی اورد. پرزیدنت نیکسون کنترل 
تسلیحاتی را به عنوان راهی برای رسیدن به ثبات 
تال دیف که ه تون نماد وزارت دفاع کارمی کر 
برتری استراتژیک از طریق توافقات بین لملا نیروهای 
شوروی می شدآ». 
۳ با تشکیل 
یک موضوع روشن مذاکره یک جانبه و پیروی مستحکم 
So‏ رات شور ری متوانست 


مسلح تیا ست [ سسمی 


چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۲ شماره ۲۲۸۱۵ ۷ 


او چون ماه‌های حرام سپری شد. مشرکان راهر 
کجا یافتید بکشید و آن‌ها را دستگیر کنید و درمحاصره 
قرار دهید و در هر کمین گاهی واک دستگیر کردنشان 
به کمین بنشینید.» )٩:۵(‏ 

دشمنی و «خحصومت حاد» مشرکان و فتنه آن‌ها 
(۸:۳۹ و ۲:۱۹۳) علیه مسلمانان تا آن اندازه بالا گرفت 
که کفار تل ال ف نان را به نو پار ردان 
و آن‌ها را نابود کنند. 

«آن‌ها مدام پا شما درجنگ و ستیزند تا این که اگر 
واد از ففن و ان تان رواد( 09 

این مشر کان اصلاح ناپذیر در عربستان بودندء 
مردمی که هیچ چیز جز بیرون راندن مسلمانان يا 
رگرداندن آنان ه شرک نمی پذیرفتند و بارها بیمان‌های 
خود را نقض کردند که موجب شدند به مسلمانان 
خستور داده تیه همان شون فتاه کت ریا ان کنر 
و آن‌ها را برانند. 

حتی با یک چنین دشمنانی مسلمانان به ساد گی 
دستور نگرفتند بر آن‌ها بتازند و با شکستن پیمان‌های 
خود با ان‌ها مقابله به مثل کنند. بلکه به جای ان یک 
ضرب‌الاجل صادر شد به دشمن آگاهی دادند پس از 
جهار ماه حرام ذکر شده در ٩:۵‏ مسلمانان با آن ها وارد 
TS‏ عبارت اصلی جمله: «مشرکان را 
بکشید» چیزی است که بعضی دانشمندان غرب روی 
آن راق نشان دادن برخورد قرآن با جنگ انگشت 
گذارده‌اند. حتی بعضی مسلمانان ادعا می کنند این آیه 
دیگر ایه‌ها را درباره جنگ لغو می کند. این توهم ناب» 
جدا کردن و از محتوا خارج ساختن یک بخش کوچک 
از یک جمله است. تصویر واقعی در ٩۰۱.۱۵‏ است که 
دلایل بسیار برای دستور جنگیدن عليه این مشرکان 
ارایه می دهد. آن‌ها مدام توافقنامه‌های خود رانقض و 
به دیگران عليه مسلمانان کمک کردند, آن‌ها دشمنی 
را علیه مسلمانان آغاز کردند. مانع ان شدند دیگران 
مسلمان شوند. ان‌ ها مسلمانان را از مسجدالحرام و 
حتی خانه هایشان راندند. این قطعه دست کم هشت 
بار به کارهای بد آن‌ها عليه مسلمانان اشاره می کند. 
هم آهنگ ۱ 3 ۱2 دیگر قرآن. 
محتوای مستقیم ۱ £ هار » آن مشرکانی را که 
پیمانشان رانشکنند با مسلمانان درصلح باقی بمانن 
مستثنی می سازد (۶:۷). این ایه دستور می دهد آن 
مشرکانی را که امان می خواهند باید زنهار بدهید و به 
محلی که برایشان امن باشد همراهی کنید )٩:۶(‏ همه 
این محتوای ايه ۵ با تمام محدودیت هایش بوسیله 
کسانی که صرفا یک بخش از یک حمله را جدامی کند 
تا ِ_ خود را درباره جنگ در اسلام بسازند دران 

«ایه شمشیر) خوانده شده است» حتی زمانی که 
وژه شمشیر در هیچ کجای قرآن وجود ندرد ادید 
ی 

زمانی که دشمن از تجاوز دست کشید, مسلمانان 
باید جنگ را متوقف کنند (۲:۱۹۳) (۸:۳۹) «و در صورتی 
یت از سا او ری ی ده 
و ان شتی درای و بر خداوند توکل کن. حتی اگر دشمنان 
قصد نیرنگ با تو را داشته باشند, به یاد داشته پاش 
خداوند ترا از شر آن‌ها کفایت می کند.» ادامه دارد 
ایالات متحدة امریکارابه اعطای امتیازاتی وادار کند که 
در کوشش هایشان برای دستیابی به برتری به انان کمک 
می کر د). 

سین از ت و کک اند شد که دولت موق 

انجام مذاکرات را درخواست نماید. بر خحلاف ایالات 
متحده آمریکاء که در آن مواضع مداکره وان بین ند 
شاه اداری از قبیل وزارتخانه های خارجه و یا دفاعی 
به نتیجه می رسید» در اتحادجماهیرشوروی وزارت دفاع 
به تتهایی مسئولیت تعیین موضوع مذاکره را دارا بود. در 
و ای ون وت باق 
ار اا وو ی او 


ا 


23 نش و گرما فولاد می‌سازند» 

(برای توء رونالد ریگان!؛ کسی از میان جمعیت فریاد 
زد. درست قبل از انکه پرتقالی به شدت در هوای به 
سوی او پرتاب شود. 

چهارم ژانویه ۱۹۷۱ بود و فرماندار رونالد ریگان برای 
دور ه که تصدی در کاخ مجلس شورای ایالتی در 
(ساکرامنتو» سو گند یاد می کند. او همین چند ماه قبل» در 
رقابت مبارزه‌ ای بسیار پر حرارتی موفق شده بود» (جسی 
انرو» را شکست دهد. شعار مبارزه انتخاباتی او و شاید 
بتوان گفت که یکی از مهمترین شهرهای انتخاباتی وی 
پرداختن به ویتنام بود. ریگان از بمباران کامبوج حمایت 
ی هه 
اسایش و ارامش دشمن می شوند. 

ادامه دارد 


می دهد در تابستان. ۲ میلیارد و 


yS 
غیرتابستان» ۶ میلیون ساعت‎ 
اوقات فراغت وجود دارد که‎ 
پیش بینی ها حاکی از آن است که‎ 
ol اب‎ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ساعت در‎ 

تابستان خواهد رسید. 

ا ال لت ات 
های فعالیت های 3 ار 
تابستان ۸۱برای پوشش اوقات 
ها ۱ با 
که حتی در جمع بندی این ساعت 
هاء نهادهایی چون کمیته امداد و 
وزارت جهاد کشاورزی هم 
فعالیت های خود را در این ژزمنه 
اعلا م کرده اند. 

آمار رسمی سازمان ملی 
جوانان نشان می دهد» بیشترین 
رات ایتات در ات با رد 
برنامه های تلویزیونی می گذرد که 
لزوم توجه بیش از پیش به ساخت 
و محتوای مناسب برنامه های 
زیر وا تال مس ا 
جوانان در مال برنامه های 
تلویزیونی» به سریال هاء فیلم های 
سینمایی و برنامه های ورزشی 
توجه بیشتری دارند. 

این در حالی ال که تو صبه 
پژوهشگران علوم ارتباطات این 
E‏ کک TT‏ 
حداکثر بیش از ۲ ساعت در مقابل 
دستگاه های تصویری قرار نگیرند. 

همچنین اولویت اول جوانان 
TT‏ ره 
مطالعه» خواندن رمان و اولویت 
آخرء مطالعه کتاب های مربوط به 
سیئما» هنر و سیاست است. 

در مطالعه روزنامه ها هم به 
بخش حوادث و ورزشی بیش از 
سایر قسمت ها توجه می شود و 
اولویت اخر مطالعه سرمقاله هاو 
اخبار مربوط به مجلس است. 

۸«قیقه از اوقات فراغت هر 
روز تابستان هم به پرسه زدن 
درخیابان و ایستادن سر کوچه ها 
می گذرد که پسران» ۲برابر دختران 
این کار را انجام می دهند. 


حافظاشبر از ی 


مژرده وصل نو ڪو ڪر سرجان خیرم 

طاس قدسم و اش 
به ولای 0 

ا سس خواحگی کون و مڪان س حنم 
امرب ا ار هدات : سان ۰ بای 

را کک چوک دی ل در جم نام 
رر ر من کا ہے رت حون 


خیش و الا نما ای بت شیرین ح‌کات 
کنر سم جان دست فشان رخبزرم 

بر ی هت یس 
تا سح ڪه ر کنام نو جوان س خيزم 
رون مر گم نفسی مهلت دددام دده 
تا چو حافظ ن سس جان و جھان خیم 


نتایج یک پایان نامه در دانشگاه 
عللامه طباطبایی نشان داد که عدم 
حمایت لازم خانواده برای تدارک 
مقدمات مادی بر سن مناسب ازدواج 


تاءثیر دارد و رابطه معکوس است. 

به گزارش سرویس پژوهش 
(ایسنا» کبری پاديا در پایان نامه 
کارشناسی مددکاری اجتماعی خود 
با عنوان «بررسی عوامل بالا رفتن 
سن ازدواج دختران در استان تهران» 


رندکی 
ميزان حمایت خانواده و آمادگی برای بذ برش 
مسئو لبت بر سن مناسب از دواج تأثب گذار است 


آورده اء ا ا ِِ 
بذیرش مسئولیت زندگي مشتر 
بر سن مناسب ازدواج و 


سن ازدواج ۳۳ باشد» عدم 
آگاهی برای پذیرش مسئولیت 
زندگی بیشتر می شود و هر چه سن 
۰۵ بالات عدم آمادگی 
بت ان 
می یابد. 


مسعود مهد وی پور 


در اجرای آساناهای یو گا همواره سعی کنید که آنها رابا آرامش و متانت 
و حضور ذهن انجام دهید. پس از انجام دادن هر حرکت یو گا نیز لحظاتی 
که حدودا بین ۰ تا ۲۵ ثانیه می باشد. در همان حالت که بوده‌اید (ایستاده» 
نشسته» درازکشیده) بدون حرکت باقی بمانید و به تحولات داخلی بدن با 
شرح زیر توجه کنید. 

در اجرای هر حالت یوگا بخشی از بدن تحت تأثیر کشش‌ ها و انقباض های 
ناشی از ان حالت قرار دارد که دران لحظات ذهن بدون وقفه با انها مرتبط 
میباشد. .هنگامی که شخصی از آن حالت بازگشته و به وضع عادی برمی گردد. 
اگر در آن لحظات آن ارتباط را کمن دهن وین وو ف ل ,اگاهی 
خود به خود در جریان رها شده عضلات و تاندون‌ها و... قرار گرفته ناظر 
بسیاری از حر کتهاء جابه جا شدن انرژی‌هاء جایگزین شدن حالتهای مختلف 
به جای کشش و انقباض خواهد شد. به عبارت دیگر احساس کشش یا 
انقباض در نظر هر کس صورت خاصی دارد و هنگامی که عضله از آن 
حالت به وضع استراحت برمی گردد. فقط ذهن آرام و متمرکز می تواند 
منحنی تغییرات ان را در صفحه ذهن و اگاهی خود البته به طور شهودی 
نظارت کند. ار 
بسته» حواس خود را به تغییرات و 
تحولات درونی که در همان 
لحظات انها رحس فی کید تمرکز 
دهید. انجام دادن این کار موجب 
می شود که اولاً تم عضلانی و 
تفسی استراحت لازم راانجام دهد. 
ثانياً ارتباط بين تن و روان افزایش 
دام حهان س حن م یافته. درک وآگاهی نسبت به بدن 
بالا می رود. 

کسی که همه روزه تمرینات 
یل تور یو گا را با توجه به این 
ملاحظات انجام می دهد. پس از 
مدتی متوجه می شود که دارای 
ارامش و تمرکز فکر محسوسی 
شله نارهای وانمی, تخود را 
به خوبی درک می کند. علائم هر 
بیماری یا ضعف و نارسایی جسمی 
و روحی راقبل از وقوع ان تا حد 
زیادی می تواند اشکارا حس کند و 
به موفع به به فکر پیشگیری از آن 
ey,‏ یش 
خود را از سطح بدن و فکر بالا تر 


یر 


همچنين عدم علاقه به جنس 
مخالف (مذ کر) و محدودیت دختران 
دارد. 
راهنمای دکتر «صمدی راد» در 
ااه علوم اجتماعی واناه 
علامه طباطبائی بر روی ۱۰۰ نفر از 
دختران ۲۳ سال به بالای شهر تهران 
انجام شده» سا داد که بین سن 
مناسب ازدواج و ترس از برقراری 
رابطه جنسی رابطه وجود دارد» ولی 
چون رابطه معکوس است هر چه 
ترس از برقراری رابطه جنسی بیشتر 
۳ ۱ 

در ادامه نتایج این پایان‌نامه آمده 
ازدواج» میزان توقعات مادی دختران 
در رفاه طلبی هاء ترس از شکست در 
زندگی مشترک» عدم آموزش کافی 
در ز مته ازدواج و ترس از 
دست: دادن ازادی و استفلل 
اس 

در حانمه این بایان نامه 
خاطرنشان شده است: در رابطه با ۴ 
خصوصیات خواستگار به طور کلی 
می توان نتیجه گرفت به ترتیب 
اهمیت سطح تحصیلات خواستگارء 
بودن دارای اهمیت 
ری یبای عاستگا و همشهری بودن 


چهار شنبه۱۸ تیر ۱۳۸۲۔ شماره۲۲۸۱۵ ۸ 


مواد لازم: فروغ میرفندرسکی 
سیب زمینی سرخ شده (که به اندازه گوشت قیمه خرد شده باشد) پیاز 
داغ همراه با روغنء رب گوجه فرنگی » چند عدد تخم مرع» م نمک و فلفل و 
۹ 
طرز نجیه: 

و 
باهم مخلوط کرد روی گاز کمی هم می زنیم. سپس تخم مرغ هارابه آن 
فا و ی 
هم می زدیم ا سفیلد ه ان کامله دسته شود» دا اهادة است. 


mm‏ دکتر عیدالحمید حسین نبا 


پیشگیری کری یک طر فه در بیماری اوریون 


پرسش: 
برای پیشگیری از کری یکطرفه ناشی از اوریون چه بابد کرد؟ 
: کو چصفهان .مهربان .ص 
پاسخ: 


گرچه بروز کری یک طرفه در اوریون نادر است (هر ۱۰۰۰ مورد اوریون 
ابتلاء کری یک طرفه ۴ مورد است)ولی اوریون شایعترین بیماری عفونی است 
را ازرده می کند. به نظر می اید ابتلاء حلزون گوش داخلی در اوریون ارتباطی 
باتورم خده ناگوشی نداشته بش راه پیشگیری از کری یک طرفه فقط در گرو 
ی وی و و 
اوریون در هر سنی می توان مبادرت به واکسیناسیون اوریون کرد. 


